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SUMMARY 





The axial and radial components of the magnetic field produced by a solid, finite- 
length conical conductor with a constant azimuthal current density were derived, and nu- 
merical results were computed for several values of the half cone angle. The triple in- 
tegrals giving the field values were integrated twice analytically; the third integration was\ 
done numerically on electronic computers using Gaussian integration. Axial and radial 
magnetic fields due to hollow conical coils or hollow frustum coils of finite thickness can 
be obtained from these solid cone fields by superposition. 


INTRODUCTION 


The technology of high-field electromagnets is expanding rapidly in response to var- 
ious potential space applications, some of which require source geometries other than 
the usual cylindrical coils. 

Most previous field calculations, such as those of references 1 to 3, have been con- 
cerned with cylindrical coils. The fields due to a conical current sheet were derived in 
references 4 and 5. In this report general expressions for the magnetic field components 
both on and off the axis are derived for a solid conical conductor with a constant, azi- 
muthal current density. The triple integrals giving the field values were integrated twice 
analytically; the third integration was done numerically on electronic computers using 
Gaussian integration. Numerical results for five half cone angles are given in the form 
of sample graphs and tables. These results can be used to approximate the fields of 
hollow conical coils or hollow frustum coils by superposition, as suggested in reference 6. 



SOLID CONICAL CONDUCTOR SOLUTION 


t 


The magnetic vector potential for an arbitrary current distribution J can be ex- 
pressed as 


A 



where the integration is performed over the entire source volume V and R is the dis- 
tance between the source point and the field point. For a solid, finite-length conical con- 
ductor with a constant current density J in the azimuthal direction, the vector potential 
has only the azimuthal component 


/•27T 


/•L 


MJL - f)tan a 


A - f* J 

9 4jt 


'0 


m cos <y> dm df d w 




2 2 2 
m - 2mr cos cp + r + (z - f ) 


(Symbols are defined in appendix A ? and the coordinates are shown in fig. 1. ) 



Figure 1. - Solid conical conductor with constant, azimuthal 
current density. 
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From B = V x A, it follows that B = - — - B = - 1 , and B fl = 0. The re- 

r 3z z r \ 3r / y 

suiting expressions for B and B_ are 

r z 
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The details of the derivation of these equations are given in appendix B. 

The results of the machine calculation of equations (1) and (2) for the axial ana radial 
components of the magnetic field of solid conical conductors are given in tables I to IV. 
Computer programs for the extension of the tables and for the compilation of new tables 

10B. 

are listed in appendix D. The quantities tabulated are b', = where j = r or z. 

3 jtiJL 

The factor 10 is introduced purely for convenience of tabulation. These quantities are 
presented as functions of the dimensionless radius p and axial position t] for five dif- 
ferent half cone angles: 15°, 22. 5°, 30°, 45°, and 60°. The parameters p and tj 
range from 0. 0 to 2. 0 and from -1. 0 to 2. 0, respectively, in increments of 0. 05 for 
tables I and III, and from 0. 0 to 1. 0 and -0. 20 to 1. 0, respectively, in increments of 
0. 02 for tables II and IV. The finer increments of the parameters are presented in 
tables II and IV so that linear interpolation can be used more accurately. 

Sample graphs of the results are plotted in figure 2. Figures 2(a) and (b) show the 
axial and radial components as functions of p for various values of 77 with a? = 15 . 
Figures 2(c) and (d) are similar plots for a = 60°. 




Figure 2. - Magnetic induction for solid conical conductor at constant current density. 
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Dimensionless radius, p 
<c) Axial component; half cone angle, 60°. 
Figure 2. - Continued. 





Dimensionless radius, p 
(d) Radial component; half cone angle, 60 ( 
Figure 2. - Concluded. 




As expected, for p = 0 (on the axis) the radial component of the magnetic field B r 
vanisnes, while the axial component B z has its largest positive value. For 77 > 1 and 
77 < 0 (above and below the cone) the B z curves have a slope of zero at p = 0 . For 
0 < 77 < 1 the curves have a sharp change of direction at p = 1 - 77; that is, the slope of 
B is discontinuous at the conical surface. 

£i 

The B r curves attain a positive maximum for all 77 > 1 . On the other hand, nega- 
tive maximums are obtained for values of 77 between zero and some positive value less 
than one. For all values of 77 less than one but greater than zero the B r curves rise 
to a cusp at the conical surface (p = 1 - 77) then decrease rapidly to zero. 

A sketch of typical magnetic field lines for a solid conical conductor, obtained by 
vector addition of the tabulated values of the field components, is shown in figure 3. 


I 



0 .2 .4 .6 .8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 

Dimensionless radius, p 

Figure 3. - Magnetic field lines for typical solid conical conductor. 
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SUPERPOSITION METHOD 


v 


The method of superposition of fields of solid conical current distributions to find the 
fields of both hollow conical coils and hollow frustum coils of finite thicknesses is il- 
lustrated in figure 4. This method is similar to that used in reference 6 for the magnetic 
fields of cylindrical solenoids. As an example of this superposition technique, the mag- 
netic field components due to the hollow frustum conductor (coil), shown in figure 5, are 
considered at the field point (r, 0 = 0, z). The fields due to a solid conical conductor of 
height Lj = (r^ + t)cot O' can be found from the tables under the appropriate value of a 

(a = 15° , 22. 5°, 30°, 45°, or 60°) with p. = I =_JL_ and y* = — = - . 

Lj tan a r.+t 1 {r^ + t)cot a 

Of course, interpolation within the table may be needed. 

With the same table the fields of a smaller solid conical conductor of height 

L 9 = r. cot a with p 9 = = — and y 0 = — = - may be found and sub- 

1 c L 2 tan a rj L 2 r i cot a 

tracted from the values obtained for a solid conical conductor of height L^. As a result, 
the magnetic field components at (r, z) due to a hollow conical coil of thickness t have 
been found. 

To obtain the magnetic field components of the hollow frustum coil, the fields of 

another solid conical conductor of height L~ = (r. + t)cot a - h with p, = 

* 1 ” Lg tan oi 

= E and r/o = - ~ ^ = z_-_h are subtracted from the fields found 

r^ + t - h tan a Lg (r. + t)cot a - h 

for a hollow conical coil, and the fields of a solid conical conductor of height 

La = r. cot a - h with p 4 = E = £ and ~ - = Z_=Jl are 

1 L . tan a r. - h tan a L r. cot a - h 

4 i 4 i 

added as in figure 4. 

The formula for the magnetic field components of the hollow frustum coil may be ex- 
pressed as 


B j = B jfl ' B j,2* B j,3 + B j,4 


where j = r or z 
shown in figure 4. 


and the numerals 1, 2, 3, and 4 correspond to the numbered cones 

T 

In terms of the tabulated values b. this expression is 

J> n 
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B. = M 
J 10 


( L i b Li 


- L 2 b j,2 


-Lgbt 


J,3 + 


L 4 b j , 4 ) 


To illustrate the use of the tables and the general superposition technique, a specific 
example is calculated in appendix C . 
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APPENDIX A 


SYMBOLS 


A 

magnetic vector potential 

V 

volume 

A e 

azimuthal component of vec- 

x 

m 


tor potential 


L tan a 

a 

2 2 
cot a(p cos <p + t) - 1) 

a 

half cone angle 

B r 

2 2 
+ p sin cp 

radial component of mag- 

h 

k 2 + 1 (a - cp 2 sin 2 <p) 

B z 

netic field 

axial component of mag- 

02 

±-^ k 2 - - (a - cp 2 sin 2 ^ 


netic field 


— (cp^2 sin cp + b/3jj 

i-2 

b 

O 

cot a(p cos <p + 77 - 1) 

n 

b i 

c 

radial or axial table values, 


K 

lOBj/ju JL 
esc 2 a 


1- (c p/3j sin cp - b|S 2 ) 
k 

h 

J 

height of frustum 
constant current density 

5 1 

— (Wg sin cp + a/3^ 
k 2 

k 2 

V( a - cp 2 sin 2 <^ 2 + 4b 2 p 2 sin 2 <p 

= ^ j + 4 

6 2 

(bp^ sin cp - a/3 2 j 
k 

L 

height of cone 

V 

dimensionless axial posi- 


cylindrical coordinates of 


tion, z/L 


source point 

M 

permeability 

R 

distance from source point 

P 

dimensionless radius, 


to field point, 


r/L tan a 


-a/ 2 2 9 

j/m - 2mr cos<p+r +(z-£) 

- 

denotes vector 

r i 

inside radius of base of 
frustum 

Subscripts: 


r, 0 = 0, z 

cylindrical coordinates of 

1,2, 3, 4 

correspond to numbered cones 


field point 


in fig. 4 

t 

thickness 

j 

denotes r or z 
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APPENDIX B 
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DERIVATION OF EQUATIONS (1) AND (2) 


For a solid, finite-length conical conductor carrying a constant, azimuthal current 

density the components of the magnetic vector potential are given by A„ = A = 0 and 

r z 


A - ^ 

0_ 47 


2 7r /»L /»(L-£)tan a 


P2n /*L p\ 

Jo Jo Jo 


m cos <p dm d£ dcp 


V r 9 2 2 

m - 2mr cos <p + r + (z - £) 


n L tan a PL-m cot a 

Jo 


= Hi 

4ir 


m cos c p d£ dm d<p 


V i n o 2* 

m - 2mr cos cp + r + (z - £) 

Integrating equation (Bl) by parts with respect to cp ^with du = cos cp d cp and v = 
yields 


(Bl) 


n /»L tan a /»L-m cot a 


26 = 

/J.J 2n 


n Li tan a /» 

j 

''O 


2 2 

m r sin d£ dm d</> 


( 2 o 2 2\ 

m - 2mr cos cp + r +z - 2z£ + £ J 


2\3/2 


(B2) 


Integrating equation (B2) with respect to £ gives 
*n /.Ltan a 


2# 

MJ 2 


i 

J 0 


2 2 

m r sin cp{Si - z)dm d<p 


( 9 o\ / o 9 9 9 

m^ - 2mr cos <p + r^j - 2mr cos <p + r + z - 2z£ + £ 


£=L-m cot a 


£=0 


(B3) 


Differentiating equation (B3) with respect to z and applying the limits on £ yield 
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*L tan a 


r sin 2 </> 


^m 2 - 2mr cos cp + r 2 + z 2 J 


m 2 dm 


£m 2 csc 2 a - 2m(L cot a - z cot a + r cos cp) + r 2 + (L - z) 2 J 


3/2 f d<p 


Integrating equation (B4) with respect to m gives 

pH 

I 2 / 1 2 + r 2 (l - 2 cos 2 + (r 2 + z 2 )r cos (p iJ~2 " 2 2 \ 

-I r sin <pl - J - - In Ifm - 2mr cos <p + r+z"+m-r cos (pj 

J 0 V( z2 + r 2 sin 2 <p) Vm 2 - 2mr cos <p + r 2 + z 2 

^2(L cot a - z cot o? + r cos <p) 2 - csc 2 q[r 2 + (L - z) 2 ] j m - (L cot a - z cot a + r cos <p)|r 2 + (L - z) 2 j 

o f o f 2 2l 21 */ 2 2 2 2 

:sc <*<csc a|r + (L - z) J - (L cot o - z cot a + r cos q?) > Ym esc a - 2m(L cot a - z cot a + r cos <p) + r + (L - z) 


+ — - — In f m 2 csc 2 o - 2m(L cot at - z cot or + r cos <p) + r 2 + (L - z) 2 + m esc a - — cot ? - z — - a - + r ~ os ^ I \d<p 


Nondimensionalizing equation (B5) with p = — , 77 = — , and x = — — yields equa- 


L tan a L 


L tan a 


A 3A 

tion (1) in the text. For the component B = —2. + — 'L , equation (B3) can be used for 

z r 9r 

one term, and equation (Bl) can be differentiated for the other term to yield 


r r 

(iJ 2 IT I I 

Jq JO 


7 t /»Ltan a 


2 2 

m sin cp(f - z)dm do 


|£=L-m cot a 


(m 2 - 2mr cos cp + r^^m 2 - 2mr cos ~ip + r 2 + z 2 - 2z£ + £ 2 j = q 


iff 


1 t /»L tan a rL-m cot a 


m cos <p(m cos <p - r)d£ dm d cp 


12 2 2 
I m - 2mr cos <p + r + z 


- 2z£ + £ 2 ) 3 


Integrating the second term of equation (B6) with respect to L, combining terms, and 
applying the limits on £ give 
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Nondimensionalizing equation (B7) yields 
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f- 

1 (* 2 


x(x-p cos <p)(l -T7-x)dx 


(, ( x 2 - 2xpcos </7 + p 2 ^x 2 csc 2 Q! - 2x^ot 2 a - ?jcot 2 Q!+pcos <^+p 2 + (cot a - 77 cot o') 2 


= II 


To integrate I with respect to x, let y = x - p cos cp so that dy = dx and 

2 2 2 2 2 
x - 2 xp cos (p + p = y + p sin <p. Then 


/*2 

i 


(y + p cos (?)y77 dy 


( 2 2.2 \i/ 2 2 . 2 2 FT 

l y + p sm cp) f y + p sin <77 + 77 cot a 


■fl 


y 2 + p 2 sin 2 ^ 


( j '2 - 2 - 2 


1 y + p sin cp 


\tf~2 2 2 2 jT~ 

?) j y + p sm <p + 77 cot a 


yp cos (p 


p 2 sin 2 <7> 


/ 2 2.2 \if~2 2 2 2 TF” / 2 2.2 \t/~2 2 2 2 7F| 

\^y +p sin cp)f y +p sin <77 + 77 cot a ly +p sin <pjfy +p sin <p + 7j cot aj 


dy 


Integrating this equation by using a change of variable v = y for the second term and 
replacing the original variable and limits yield 


I = tj In (x - p cos <p 


+ ^x 2 - 2xp cos <77 + p 2 + 7j 2 cot 2 a)- W s * n ^ 

/ 1 77 1 cot a 


xtan 


-1 


(x - p cos <77) 1 77 1 cot a 


jp sin ^-^x 2 - 2xp cos <77 + p 2 + ?7 2 cot 2 ^ J 


7 7 P COS <77 I^ /Vx 2 - 2xp cos < 7 > + p 2 + 7 ? 2 cot 2 ^ - 1 77 [cot O' 

^ 77 ^ \|(x 2 - 2xp cos <77 + p 2 + tj 2 cot 2 a + 1 77 1 cot a/ 


X=1 


x=0 


for T] / 0 


For 77 = 0 it can be shown that 1 = 0 . 
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Applying the same change of variable y = x - p cos cp yields the following expression 
for II: 


r? 2 

11 J 

J yi 


(y + p cos cfyy [- (y + p cos cp) - ( 7 ? - l)]dy 

(2 2.2 \J~ 2 IT 

( y + p sin cp) y/cy + 2by + a 


where 


c = esc a 


and 


b = cot <*(p cos cp + r] - 1) 


2 2 2 2 
a = cot a(p cos cp + tj - 1) + p sin cp 


Then 


f y 2 

, 


(77 - l)(y + p cos cp) y dy 


/• y 2 

j 


(y + p cos <p)y dy 


(y 2 + P 2 sin^^cy 2 + 2by + a J (y 2 + p 2 sin 2 
y l y l 


The first integral of equation (B 9 ) can be written 


<p)V cy2 + 


2by + a 


n 2 2 2 
+ 

y 2 + p 2 sin 2 ^)ycy 2 + 2by + a (y 2 + 


yp cos <p 


p 2 sin 2 </> 


’) ^/cy 2 + 2by 


+ a 


p 2 sin 2 <p 


(B 9 ) 


(y 2 + p 2 sin^^cy 2 + 2by + a 


dy 


and the second integral of equation (B 9 ) can be written 
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Combining the two integrals yields 



Since the forms for the integration of the second and third terms of equation (BIO) are 
not presented in most standard integral tables, they are shown here as they appear in 
reference 7 but in the notation adopted in this report: 



and 
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The sign of (3^ and jSg must be chosen so that the condition = s ^ n ^ * s sa -tisfi e d. 

It was verified that for this calculation no problems were encountered if /3^ and 
were set positive when bp sin <p was positive and if /3g was set negative when bp sin cp 
was negative. With these forms equation (BIO) becomes, after combining terms and re- 
verting to the original variable and limits, 

18 





results in equation (2). 



jUJL 



19 



The following special cases were used in the programming of equations (1) and (2): 

B r 

(a) For p = 0 and arbitrary r\, = 0 and 

pJL 


B 


z 1 ( .2 


juJL 2 


= - I sin a<(l - rj)sin a In 


V ^ 2 cot^a + 1 + esc a - (1 - 77 )cot cos Q? 


|(1 - ? 7 )cot a | - (1 - 77 )cot a cos a 




- ^/jj^cot^a +1 + | (1 - ? 7 )cot a | 


> + In 


1 + 


Vn 2 cot 2 « + 


cot Of 


(b) For p = 0 and 77 = 0 


J?z_ 

pJL 


= i sin or (sin^or (in (cos a(H- sin a)l ~l . sln a 

2 y l L i ■ cos a J J 


+ cos a 


(c) For p = 0 and ri = 1 


B. 


pJL 2 


= - j^- sin a + ln(tan a + sec a)J 
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APPENDIX C 




NUMERICAL EXAMPLE OF SUPERPOSITION TECHNIQUE 

Suppose r i = 3, t = 0. 5, h = 3. 464, a = 30°, r = 0. 5, and z = 3 in figure 5 (p. 8), 
The odd number for h arises from the fact that the sample frustum was chosen so that it 
had an inside radius of 3 at the base and an inside radius of 1 at the top. The following 
values can then be computed: = 6. 062, p^ = 0. 1429, and 77^ = 0. 4949. Using linear 

interpolation within the a = 30° table gives 

iOB , 

b’ « = ^ = 0. 14005 

r ’ 1 pJLj 


and 


iUU 1 

b’ , = = 2. 07080 

z ’ A pJLj 

or B r 1 = 0. 08490 p J and B z j = 1. 25532 pJ. Similarly, L 2 = 5. 196, p 2 = 0. 1667, 
and ?j 2 = 0. 5774 yield B r 2 = 0. 10121 p J and B z 2 = 0. 84642 p J. Hence, a hollow 

conical coil of thickness 0. 5, half cone angle of 30°, height of 6. 062, and an inside 
radius of 3 at the base would have the fields B r = B r ^ - B r 2 = -0. 01631 p J and 
B z = B z ^ - B z 2 = 0. 40890 pJ at the field point r = 0. 5 and z = 3. 0. Continuing, the 
parameters for the hollow frustum coil may be obtained: Lg = 2. 598, p 2 = 0. 3333, and 
7/g = -0. 1786 yield B r g = -0. 06909 pJ and B z g = 0. 13767 pJ; = 1. 732, p^ = 0. 5, 
and 77^ = -0. 2679 yield B r 4 = "0. 03602 pJ and B z ^ = 0. 04806 p J. Hence, the radial 
and axial fields of the hollow frustum coil at the specified field point are 

B r = B r, 1 - B r, 2 " B r, 3 + B r, 4 = °* 01676 


and 


B 


z 




" B z 3 + B z 4 = °- 31929 


The required interpolation in the tables presented herein is quite time consuming if 
more than a few field points are considered and may not be sufficiently accurate in some 
regions. Therefore, a computer program was written, which utilized the superposition 
technique, to compute the field values for a hollow conical coil or a hollow frustum coil 
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directly. This program is also listed in appendix D. For the above example where 4 
r = 0. 5 and z = 3. 0 the computer program gave B r = -0. 01630 pJ and B z = 0. 40903 p J 
for the hollow conical coil and B„ = 0. 01704 pJ and B = 0. 31927 pJ for the hollow 
frustum coil. Hence, in a case where the field components are desired at only a few 
field points, the superposition method with interpolation is quite accurate in most regions. 
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APPENDIX D 


COMPUTER PROGRAMS AND FLOW DIAGRAMS 

Programs are presented to enable the reader to extend the tables or to compute the 
components of the magnetic field of any hollow cone or hollow frustum of interest using 
the superposition method presented herein. These programs are written in FORTRAN IV. 

Subrouting BRDPGS is used to evaluate equation (1) and requires a Block Data Sub- 
routine to supply the abscissas and weights for the Gaussian integration. Subroutine 
BZSIGD is used to evaluate equation (2) and also requires a Block Data Subroutine to 
supply the quadrature coefficients. Block Data Subroutines GSDP96 and GSDP48 are pre- 
sented for the readers use. The coefficients listed were obtained from reference 8 . The 
criteria governing the number of coefficients to be used and thus the choice of the Block 
Data Subroutine to be used will also be discussed in this appendix. The control program 
BRMAIN is used to generate the tables of 10B r /pJL, and the control program BZMAIN 

is used to generate the tables of 10B / p JL. Program BRSUP utilizes the superposition 

z 

method to evaluate B^p JL, and program BZSUP utilizes the superposition method to 
evaluate B z / pJL. 

When p = 1 - 77 , equation (2) is an improper integral, and as p approaches 1 - 77 , 

the integral becomes increasingly difficult to evaluate numerically. Therefore, in order 

to achieve the five decimal accuracy of the tables it was necessary to increase the number 

of integration coefficients to calculate B z / pJL near the conical surface. The surface 

values, even when utilizing 96 points in the integration (Block Data Subroutine GSDP96), 

were not accurate to five decimals, thus these values of B z /pJL (where p = 1 - 77 ) were 

improved through the use of differencing techniques. 

For a given 77 , p was varied from 0. 9 - 77 to 1. 0 - 77 in increments of 0. 01, and 

the axial field B / p JL was calculated at each of these points as well as the first through 
z 

fifth differences in B / p JL. The fourth or fifth differences (excluding the ones using the 

z 

edge values) were quite small and approximately constant. A particular set (either fourth 

or fifth) was chosen and averaged. This average was used for the difference nearest the 

surface. Once the highest difference near the surface had been corrected in this manner, 

the lower order differences and B /p JL at the surface were generated based on this 

z 

corrected value. This procedure was also used for the same 77 with p varying from 
1. 0 - 77 to 1. 1 - 77 in increments of 0. 01, and the two B / pJL surface values were 
compared. 

For a = 15°, 22.5°, and 30° the two B z /pJL values calculated at each surface 
point agree to five decimals. For a = 45° and a = 60° in the vicinity of p = 1 and 
77 = 0 there were discrepancies on the order of 0. 5 percent; however, whenever such a 
discrepancy existed, the differences from the region 0. 9 - 77 to 1. 0 - 77 were very well 
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behaved while those exterior to the surface were not. Therefore, the value presented in 
the table is based on the first set of differences and is believed correct to five decirrfals. 

The calculations for the tables were carried out on an IBM 709411-7040 Direct Couple 
System. Block Data Subroutine GSDP96 was used to evaluate the tables. To calculate 
the axial field for 341 points required 5. 5 minutes of machine time; this averages out to 
approximately 60 points per minute. To calculate the radial field for the same number of 
points required 1. 3 minutes of machine time yielding an average machine time of 
264 points per minute. Use of Block Data Subroutine GSDP48 would cut the execution 
time in half but would also result in a loss of accuracy in some of the B values. 

Zj 

The following FORTRAN variables are required as input to both programs BRMAIN 
and BZMAIN. A new data card is required for each output page. An output page consists 
of a maximum of 40 lines and 11 columns. 


ALPHA 

ETA1 

DELETA 

NETA 

RHOl 

DELRHO 

NRHO 

NGS 


half cone angle, deg 

value of 77 corresponding to first line of Bj values on an output page 

incremental value of 77 required to generate each successive line of 
Bj values on an output page 

total number of 77 lines on an output page (cannot exceed 40) 

value of p corresponding to first column of Bj values on an output 
page 

incremental value of p required to generate each successive column 
of Bj values on an output page 

total number of p columns on this page (cannot exceed 11) 

number of Gaussian integration coefficients to be used (must cor- 
respond to the Block Data Subroutine that is loaded) 


In program BZMAIN allowance has been made to insert corrected values on the sur- 
face. The following data are required for each output page. 

KSW control governing whether or not corrected values are to be read and 

used 

NEDGE number of corrected values to be read 

If KSW = 1, the following input is also read. One input card is required for each cor- 
rected value to be inserted. 


24 



BEN corrected value of 10B / ju JL to be inserted 

z 

I number of the 77 line in which the corrected value is to be inserted 

J number of the p column in which the corrected value is to be in- 

serted 


The following FORTRAN variables are required as input for both programs BRSUP 
and BZSUP. One input data card is required for each hollow cone or frustum to be eval- 
uated. 


RI 

T 

H 

ALPHAD 

NFPTS 

NGS 

KSW 


inside radius at base of hollow frustum or hollow cone, r^ 
thickness of hollow frustum or hollow cone, t 
height of frustum, h 
half cone angle, a, deg 

number of field points at which magnetic field component due to the 
frustum or cone is desired 

number of Gaussian integration coefficients to be used in calculation 
(must agree with Block Data Subroutine that is loaded) 

control governing whether a hollow frustum or a hollow cone is to be 
evaluated 


In addition, a data card must be prepared for each field point at which the magnetic field 
component is desired. These data cards each contain the following two variables: 

RO, ZO cylindrical coordinates r and z, respectively, of the field point 

Block diagrams are presented to facilitate the use of the programs and to help the 
reader make alterations to the programs if desired. The numbers just above each box in 
the block diagrams correspond to the statement numbers in the program. 

The order of presentation is to list all programs followed by the associated block 
diagrams: 
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$ I BFTC BRMAIN L I ST , REF , DECK , 

C EVALUATES AND PRINTS ONE PAGE OF THE BR TABLE FOR EACH INPUT CARD READ 
1 DIMENSION RHQOUT (11)* ETAOUT ( AO ) * BR(A0»11) 

C INPUT FOR ONE PAGE OF THE TABLE 

3 READ! 5,100) ALPHA, ETA1 , DELETA, NETA, RH01, DELRHO, NRHO , NGS 
100 FORMAT ( 3F10. 5 * 110, 2F10.5, 2110) 

5 ETA = ETA1 
7 DO 21 I =1 »NETA 
9 RHO = RH01 
11 DO 17 J=1,NRH0 

13 CALL BRDPGS ( ALPHA, ETA, RHO, NGS, BROMJL ) 

1A BR C I , J ) = BROMJL* 10.0 
15 RHOOUT(J) = RHO 
17 RHO = RHO+DELRHO 
19 ETAOUT ( I ) = ETA 
21 ETA = ETA+DELETA 
23 WRITE (6,200) ALPHA 

200 FORMAT ( 1H1 36X 58HDIMENSI ONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF A SOLID F 
2001INITE CONE /1H0.56X 16H ( BR / ( MU* J*L ) ) * 10 /1H0 59X 7HALPHA = F5.1) 


25 

WRITE (6,205) 

( RHOOUT ( J ) , 

J = 1 ,NRHO ) 


205 

FORMAT ( 1H0 5X 

5HRH0 = FA. 

2, 1 OF 1 1 . 2 ) 


27 

WRITE (6,210) 




210 

FORMAT ( 1H0 2X 

3HETA) 



29 

DO 39 1=1, NETA 




31 

I F ( MOD ( I + A , 5 ) ) 

37,33,37 



33 

WRITE (6,215) 

ETAOUT ( I ) , 

C SR ( I ,J) ,J = 1 

,NRHO) 

35 

GO TO 39 




37 

WRITE (6,220) 

ETAOUT ( I ) , 

(8R( I ,J) ,J=1 

♦NRHO) 

39 

CONTINUE 




215 

FORMAT ( 1H0 F5. 

2, 11F11.5) 



220 

FORMAT ( 1H F 5 » 

2, 11F11.5) 



41 

GO TO 3 





END 
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SIBFTC BRDPGS L I ST , REF ♦DECK 

C SUBROUTINE FOR CALCULATION OF BR/(MU*J*L) USING DOUBLE PRECISION ARITH 
C GAUSSIAN INTEGRATION AND CYLINDRICAL COORDINATES 

SUBROUTINE BRDPGS ( ALPHAD ♦ ZOLt ROLTNA, NGS ♦ BRDMJL ) 

COMMON/GAUSS/XNUtXG 

DIMENSION XNU(100)t XG(IOO) 

DOUBLE PRECISION XNUtXGtNU, RHO ♦ ALPHA ♦ Tl» CSCA, TANA, TANSQ ♦ 
1CSCSQ ♦ T2, T3, T4 ♦ T5, T6, T7, T8t T9, TIO, T21, Tilt SUMt ANG, 
2COSP ♦ T12 ♦ T 13 ♦ SINSQt T14, T15t T16, T22t T17, T18, T19, T20t 
3T1BR1, T2BR1 ♦ T3BR1 ♦ BRAK 1 ♦ T1BR2, T2BR2 ♦ T3BR2 ♦ BRAK2 ♦ BRINT 
1 NU = ZOL 

3 RHO = ROLTNA 

4 IF(RHO) 5 ♦ 100 ♦ 5 

5 NMAX = NGS 

7 ALPHA = .017453292519943296*ALPHAD 
9 T 1 = NU-1.0 
11 CSCA = l.O/DSINI ALPHA) 

13 TANA = 1 • 0/ ( CSCA*DCOS (ALPHA ) ) 

15 TANSQ = TANA*TANA 
17 CSCSQ = CSCA*CSCA 
19 T 2 = Tl/TANSQ 
21 T3 = RH0**2 
23 T 4 = T1*T2 
25 T 5 = T3+T4 
27 T 6 = T5*CSCSQ 
29 T7 = T5+CSCSQ 
31 T 8 =DSQRT ( T5 ) 

33 T9 = NU*NU/T ANSQ 
35 T 10 = T9+T3 
37 T21 =DSQRT ( TlO ) 

39 Til = T10+1.0 
45 SUM = 0.0 
47 DO 95 N=1,NMAX 

49 ANG = 1.5707963267948966*(XNU(N )+l .0) 

51 COSP =DCOS ( ANG ) 

53 T12 = RHO»COSP 

55 T 1 3 = T12*T12 

57 SINSQ = 1.0-C0SP*C0SP 

59 T14 = T3*5INSQ 

61 T15 =DSQRT(T11-2.0*T12) 

63 T 16 = T2-T12 

65 T22 = T16/CSCA 

67 T17 =DSQRT(T7+2.0*T16) 

69 T18 = T16*T16 
71 T 19 = T9+T14 
73 T20 = T12*T10 

75 T1BR1 = (2.0*T13-T10-T20)/(T15*T19) 

77 T2BR1 = T20/(T19*T21 ) 

79 T3BR1 = DLOGl ( T1 5+1 .0-T12 ) / ( T2 1-T 1 2 ) ) 

81 BRAK1 = T1BR1+T2BR1+T3BR1 

83 T1BR2 = (2.0*T18-T6+T16*T5)/(CSCSQ*(T6-T18)*T17) 

85 T2BR2 = I T 16*T5 I / ( CSCSQ* ( T6-T 1 8 ) * T8 ) 

87 T3BR2 = t DLOG< IT17+CSCA+T22 ) / ( T8+T22 ) ) ) /CSCA/CSCSQ 
89 BRAK2 = T1BR2-T2BR2+T3BR2 
91 BRINT = RH0*SINSQ*(BRAK2-BRAK1 ) 

93 SUM = SUM+XG ( N ) *BR I NT 
95 CONTINUE 

97 BROMJL = 0.25D0*TANA*SUM 
99 RETURN 

100 BROMJL = 0.0 
GO TO 99 

101 END 
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SIBFTC BZMAIN LIST »REF ,DECK 1 

C EVALUATES AND PRINTS ONE PAGE OF THE BZ TABLE FOR EACH INPUT CARD 
C PLUS OPTIONS FOR CORRECTING EDGE VALUES 

1 DIMENSION RHOOUT(ll), ETA0UT(40), BZ(40,11> 

C INPUT FOR ONE PAGE OF THE TABLE 

3 READ (5.100) ALPHA, ETA1 » DELETA, NETA, RH01, DELRHO , NRHO, NGS 
100 FORMAT ( 3F10. 5 , 110, 2F10.5, 2110) 

5 ETA = ETA1 
7 DO 21 1 = 1, NETA 

9 RHO = RHO 1 
11 DO 17 J= 1 , NRHO 

13 CALL BZSIGD( ALPHA , ETA, RHO, NGS, BZOMJL) 

14 BZ ( I , J ) * BZ OM JL* 10 • 0 

15 RHOOUT(J) = RHO 
17 RHO = RHO+DELRHO 
19 ETAOUT ( I ) = ETA 

21 ETA = ETA + DELETA 

C IF CORRECTIONS TO BE INSERTED KSW=1, IF NOT KSW = 2 

22 READ( 5,105) KSW , NEDGE 
105 FORMAT (215) 

223 GO TO (224,23) , KSW 

224 DO 226 N=l, NEDGE 

225 READ (5,110) BIN. I ,J 
110 F0RMAT(F10.5,2I5) 

226 BZ ( I , J ) = BIN 

23 WRITE (6,200) ALPHA 

200 FORMAT! 1H1 36X 57HDIMENSI ONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF A SOLID FI 
2001 N I TE CONE /1H0 56X 16H(BZ/(MU*J*L) ) *10 /1H0 59X 7HALPHA = F5.1) 

25 WRITE (6,205) ( RHOOUT ( J ) , J= 1 , NRHO ) 

205 FORMAT ( 1H0 5X 5HRH0 = F4.2, 10F11.2) 

27 WRITE (6,210) 

210 FORMAT ( 1H0 2X 3HETA ) 

29 DO 39 1 = 1, NETA 

31 IF < MOD ( 1+4,5) ) 37,33,37 

33 WRITE (6,215) ETAOUT ( I ) , <BZ( I ,J) ,J»1 .NRHO) 

35 GO TO 39 

37 WRITE (6,220) ETAOUT(I), ( BZ ( I , J ) , J=1 ,NRHO ) 

39 CONTINUE 

215 FORMAT ( 1H0 F5.2, 11F11.5) 

220 FORMAT ( 1H F5.2, 11F11.5) 

41 GO TO 3 
END 
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SIBFTC B2SIGD L I ST .REF .DECK 

C SUBROUTINE TO EVALUATE BZOMJL USING SINGLE INTEGRAL. GAUSSIAN 
C INTEGRATION, AND DOUBLE PRECISION ARITHMETIC 

SUBROUTINE BZSI6D (ALPHAD. ZOL, ROLTNA, NGS, BZOMJL) 

1 COMMON /GAUSS/XNU . OMEGA 

3 DIMENSION XNU(IOO), OMEGA(IOO), PHKIOO), I NT 1 ( 100 ) , I NT2 ( 100 ) 

5 DOUBLE PRECISION XNU .OMEGA »PH 1 »NU »RHO .ALPHA , S INA ,COSA .COTA .S I NASQ , 
51C0SaSQ,C0TaSQ.T 1»T2.T3.T4,T5,T6.T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13.SUM1»SUM2 
52.S1, S2. S3 .S4.S5.S6.S7 .S8.S9.T1 I 1.T2I1.T3I1 , INTl.SlO.Sll, A.B.C.KSQ, 
53S13.S14.SIGN .BET A1 .BETA2 .GAMMA1 .GAMMA2 .DELTAl ,DELTA2,S15,S16»S17 , 
54S18»S19.S20.S21,T1I2.T2I2.T3I2.T4I2,INT2»R1,R2.P3»R4,R5»R6 
DOUBLE PRECISION S22, S23. S24, S25, S26, S27.S12 
7 NU * ZOL 
9 RHO = ROLTNA 

11 ALPHA = .017453292519 9432 96*DBLE(AL PH AD) 

13 SINA = DSIN(ALPHA) 

15 COSA = DCOSt ALPHA) 

17 COTA = COSA/SINA 

19 SINASQ = SINA**2 
21 COS ASQ = C0SA**2 

23 COT ASQ = COT A**2 

25 T 1 = COSASQ*S I NA 
27 T2 = NU-l.ODO 
29 T 3 = NU**2 
31 T 4 = T3*C0TASQ 
33 T 5 = RH0*«2 
35 T 6 = DSQRT (T4+T5 ) 

37 T7 = 1.0D0+T5 
39 T8 = T7+T4 
41 T9 = NU*T5 

43 IF( DABS(NU)-. 000001 ) 47.47.45 
45 T10 = NU/DABSINU) 

47 Til * RHO/COTA 
49 T12 = COTA*DABS t NU) 

51 T13 = DSQRT <C0TASQ*T2*T2+T5) 

53 I F ( DABS(RHO)-. 000001 ) 167,167,55 
55 SUM1 = 0. 

57 SUM2 = 0. 

59 DO 161 1=1, NGS 

61 PHI ( I ) = 1.5707963267948966*1 XNU ( I ) + 1.0DO) 

63 SI = DSINIPHI ( I) ) 

65 S2 = DCDSIPHI ( I ) ) 

67 S3 = RH0*S1 
69 S4 = RH0*S2 
71 S5 = S3*S3 
73 S6 = 1.0D0-S4 
75 S7 = 2 • ODO*S4 
77 S8 = DSQRTIT8-S7) 

79 S9 = T7-S7 

81 I F ( DABS(NU)-. 000001 ) 83,83,91 
83 Till * O.ODO 
85 T2I1 = O.ODO 
87 T3I1 = O.ODO 
89 GO TO 97 

91 Till = NU*DLOG< < S6+S8 ) / t T6-S4 ) ) 

93 T2I1 = S4*T10*DLOG( ( (SS-T12)/ ( S8+T12 ) ) / ( ( T6-T12 ) / ( T6+T12 ) > I /2 .ODO 
931/COTA 

95 T3I1 = (T10*S3/C0TA)*( DAT AN 21 (56*T12)»(S3*S8) )-DATAN2t (-S4*T12)» 
951 ( S3*T6 ) ) ) 

97 I NT 1 ( I ) = T1 1 1 + T2 1 1-T3 1 1 
99 SUM 1 = SUM1+INT1 ( 1 )*OMEGA( I) 


101 S10 = SA + T2 1 

103 Sll = T2+S7 

105 A = l.ODO/SINASQ 

107 B = CO TASQ*S 1 0 

109 C = B*S 1 0+S5 

111 SI 2 = A*S3 

113 SI 3 = B*S3 

115 SI A = C— S 1 2*S3 

117 KSQ = DSQRT(S1A*S1A+A.0D0*S13*S13) 

119 SIGN = B*S3 

121 BETA1 = DSQR T(0.5D0*(KSQ+S1A) ) 

123 BETA2 = DSQRT < 0. 5D0* < KSQ-S1A ) > 

125 IF< SIGN. LT. 0.0) BETA2=-BETA2 
127 GAMMA 1 = I S12*BETA2+B*BETA1 ) /KSQ 
129 GAMMA2 = ( SI 2*BET A1-B*BETA2 ) /KSQ 
131 DELTA1 = <S13*BETA2+C*BETA1 ) /KSQ 
133 DELTA2 = ( SI 3*BETA1-C*BETA2 ) /KSQ 
135 S15 * SI 0*CO T ASQ 

137 S16 = T2*SA+T5*< 1 .ODO-2 .0D0*S1*S1 ) 

139 S17 = S3*S 1 1 
1 A 1 S18 = GAMMA1*S6+DELTA1-S8 
1 A3 S19 = GAMMA2»S6+DELTA2 
1A5 S20 = -SA*GAMMA1+DELTA1-T13 
1A7 S21 = -SA*GAMMA2+DELTA2 
1A9 T 1 1 2 = SINASQ* (S8-T13 > 

151 T2I2 =(S11*SINA-S10*T1 ) *DLOG ( ( S 1 5+A*S6+S8 /S I NA ) / ( S 1 5-A*SA+ 

1511T13/SINA) ) 

1531 S22 = ( DLOG ( ( ( S18**2 + S19**2 ) /S9 ) / < t S2 0**2 + S2 1 * *2 ) /T5 ) ) ) / ( 2 .0D0*KSQ ) 
1533 S23 =(DATAN2(S3*S6) +DATAN2 (S19»S18)-DATAN2(S1 ,-S2 ) -DAT AN 2 { S21 *S20 ) 
15331 ) /KSQ 

1535 T3I2 = S16*( BETA1*S22+BETA2*S23 ) 

1536 S27 = BETA1*S23-BETA2*S22 

1537 TA 1 2 = S17*S27 

157 I NT 2 ( I ) = T1 I2 + T2I2 + T3I2-TAI2 
159 SUM 2 = SUM2+ I NT 2 ( I ) *OMEGA ( I) 

161 CONTINUE 

163 BZOMJL = (SUM1-SUM2 J/A.ODO 
165 RETURN 

167 I F( DABS (NU)-. 000001 >169,169,173 

169 BZOMJL = 0.5D0*SINA*(SINASQ*DL0G< ( l.ODO+SINA) / ( COTA* ( 1 . ODO-COSA ) ) ) 
1691 -SI NA+COSA ) 

171 GO TO 165 

173 I F( DABS (NU-l.ODO) -.000001 >175,175,179 

175 BZOMJL = 0.5D0*(-SINA+DL0G( 1 . ODO/COTA+l . ODO/COSA ) ) 

177 GO TO 165 

179 R 1 = DSQRT (TA+l.ODO) 

181 R2 = — T2*C0TA 
183 R3 = R2*C0SA 

185 RA = — T2*SINA*DL0G< ( R 1 +1 . ODO/ S I NA-R3 ) / ( DABS ( R 2 ) -R 3 ) ) 

187 R5 = R 1-DABS ( R2 ) 

189 R6 = NU*DLOG( (1.0D0+R1 )/DABS(NU*COTA) ) 

191 BZOMJL =0.5D0 # (SI NASQ* (RA-R5 )+R6 ) 

193 GO TO 165 
END 
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$ IBFTC GSDP96 L I ST .REF .DECK, 
i BLOCK DATA 

COMMON /GAUSS/XNU » OMEGA 

DOUBLE PRECISION XNU(IOO). OMEGA(IOO) 

DATA (XNUtI). 1=1.56)/ .016276744849602970, -.016276744849602970. 

1 .048812985136049731, -.048812985136049731, .081297495464425559, 

2- . 081297495464425559, .11369585011066592, -.11369585011066592, 

3 .14597371465489694, -.14597371465489694, .17809688236761860, 

4- . 17809688236761860, .21003131046056720, -.21003131046056720, 

5 .24174315616384001, -.24174315616384001, .27319881259104914, 

6- . 27319881259104914, .30436494435449635, -.30436494435449635, 

7 .33520852289262542, -.33520852289262542, .36569686147231364, 

8- . 36569686147231364, .39579764982890860, -.39579764982890860, 

9 .42547898840730055, -.42547898840730055, .45470942216774301, 

1- . 45470942216774301 , .48345797392059636, -.48345797392059636, 

2 .51169417715466767, -.51169417715466767, . 5 39388 1 083 24 3 5744 , 

3- . 53938810832435744, .56651041856139717, -.56651041856139717, 

4 .59303236477757208, -.59303236477757208, .61892584012546857, 

5- . 61892584012546857, .64416340378496711, -.64416340378496711, 

6 .66871831004391615, -.66871831004391615, .69256453664217156, 

7- . 69256453664217156, .71567681234896763, -.71567681234896763, 

8 .73803064374440013, -.73803064374440013, .75960234117664750, 

9- . 75960234117664750, .78036904386743322, -.78036904386743322/ 

DATA IXNUU) ,1=57,96)/ .80030874413914082, -.80030874413914082, 

1 .81940031073793168, -.81940031073793168, .83762351122818712, 

2- . 83762351122818712, .854959033434601^6, -.85495903343460146, 

3 .87138850590929650, -.87138850590929650, .88689451740242042, 

4- . 88689451740242042, .90146063531585234, -.90146063531585234, 

5 .91507142312089807, -.91507142312089807, .92771245672230869, 

6- . 92771245672230869, .93937033975275522, -.93937033975275522, 

7 .95003271778443764, -.95003271778443764, .95968829144874254, 

8- . 95968829144874254, .96832682846326421, -.96832682846326421, 

9 .97593917458513647, -.97593917458513647, .98251726356301468, 

1-. 98251726356301468, .98805412632962380, -.98805412632962380, 

2 .99254390032376262, -.99254390032376262, .99598184298720929, 

3- . 99598184298720929, .99836437586318168, -.99836437586318168, 

4 .99968950388323077, -.99968950388323077/ 

DATA (OMEGA(I) ,1=1,38)/ 2*. 032550614492363166, 

12*. 032516118713868836, 2*. 03 2447 1 637 14064269 , 

22*. 032343822568575928 , 2* . 0322 062 047940 3025 1 , 

32*. 032 034456 231992663 , 2* . 03 1 8 2 87 588944 1 1 007 , 

42*. 031589330770727169, 2* . 031 3 1 6425 59686 1 3 56 , 

52*. 03 10 10332 5863 13837 , 2**03 067137612 3669149 , 

62*. 030299915420827594, 2*. 029896 344 1 36328 386 , 

72*. 02946 1089958 16 7906, 2* . 0289946 141 5055 5 237 , 

82*. 0284974 11 06508 5386, 2*. 027970007616848334 , 

92*. 027412962726029243, 2*. 026826866725591762/ 

DATA (OMEGA(I) ,1=39,96)/ 2*. 026212340735672414, 

12*. 025 57003600 5349361 , 2* . 0249006332 2248 3610, 

22*. 024204841 79236469 1 , 2* . 02348 3 3 990 8 592 62 2 0 , 

32*. 022 737069658329374, 2**021966644438744349, 

42*. 021 172939892191299, 2* .0 203 567971 5433 332 5 , 

5 2*. 019 5 1908 11401 4502 2, 2* . 01866067962741 146 7 , 

62*. 01 778 2 502 3 1604526 1 , 2*. 01688 547986424 51 7 2 , 

72*. 01 5970 562902 562 29 1 , 2**01503 8 72102699493 8, 

82*. 014090941 7723 14861 , 2* . 0 1 3 1 2 8229 5 6696 1 57 3 , 

92*. 012 151 604671088320, 2* . 0 1 1 1 6 2 1 02 0998 3 849 9 , 

12*. 010 160770 53 500841 58 , 2* . 009 1 4 8 671 2 3078 338 66 , 

2 2*. 008 12687692 56987 5 92, 2* . 007096470791 1 5 386 53 , 

32*. 0060585455042 359617, 2* . 00501 4202 74292 75 1 77 , 

42*. 0039645543 384446867, 2* . 0029 1 0731 8 1 79349464 , 

52*. 00 185396078894692 17, 2* . 00079679206 555 201 243 / 

END 
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$ I BFTC GSDP48 L I ST .REF , DECK 

BLOCK DATA * 

COMMON /GAUSS/XNU, OMEGA 

DOUBLE PRECISION XNUQOO), OMEGA(IOO) 

DATA (XNU(I), 1=1.48)/ .032380170962869362, -.032380170962869362, 
1.097004699209462699, -.097004699209462699, .16122235606889172, 

2- . 16122235606889172 , .22476379039468906, -.22476379039468906, 

3 .28736248735545558, -.28736248735545558, .34875588629216074, 

4- . 34875588629216074, .40868648199071673, -.40868648199071673, 

5 .46690290475095840, -.46690290475095840, .52316097472223303, 

6- . 52316097472223303, .57722472608397270, -.57722472608397270, 

7 .62886739677651362, -.62886739677651362, .67787237963266391, 

8-. 67787237963266391 , .72403413092381465, -.72403413092381465, 

9 .76715903251574034, -.76715903251574034, .80706620402944263, 

1-. 80706620402944263, .84358826162439353, -.84358826162439353, 

2 .87657202027424789, -.87657202027424789, .90587913671556967, 

3- . 90587913671556967, .93138669070655433, -.93138669070655433, 

4 .95298770316043086, -.95298770316043086, .97059159254624725, 

5- . 97059159254624725, .98412458372282686, -.98412458372282686, 

6 .99353017226635076, -.99353017226635076, .99877100725242612, 

7- . 9 9877 10072 52426 12/ 

DATA (OMEGA (I ) ,1 = 1,48)/ 2* . 0647376968 1 2683923 ♦ 

12*. 064466 16443 59 50082 , 2*. 06 3924238 584648187 , 

22*. 063114192286254026, 2*. 0620394231 59892664 , ‘ 

3 2*. 060 704439 16589 38 80 , 2*. 0591 14839698395636 , 

42*. 0 57277292100403216 , 2*. 05 5199503699984163 , 

52*. 052890 189485193667, 2*. 05 03 59035 5 5 3854475 , 

62*. 0476166 5849249 047 5 , 2*. 0446745608 56694280 , 

72*. 041 545082 943464749, 2* . 038241 3 5 1 06 5830706 , 

82*. 0 34777222 5647 704 39 , 2*. 03 1 167227832798089 , 

92*. 0 27426 509 7083 56948 , 2* . 0235 7 07608 39324379 , 

12**0196161604 57355528 , 2*. 01 557931 5722943849 , 

22*. 01 1477234 5792 345 39 5, 2* . 00 7327 5 5390 1 276 262 1 , 

32*. 003 1533460523058386/ 

END 
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$ I BFTC BRSUP LIST. REF. DECK 

C SUPERPOSITION METHOD TO EVALUATE BR FIELD OF A HOLLOW CONE OR FRUSTRUM 
1 REAL LI. L2. L3. L4. L1TNA, L2TNA . L3TNA. L4TNA 
3 READ (5.500) RI. T. H. ALPHAD, NFPTS . NGS, KSW 
500 F0RMAT(4F10.5,31 5 ) 

C KSW = 0 EVALUATE HOLLOW FRUSTRUM. KSW.NE.O EVALUATE HDLLOW CONE ONLY 
C IF DOING CONE CALCULATIONS. H IS NOT USED AMD MAY BE READ IN AS 0.0 
5 ALPHA = .0174532925 *ALPH AD 
7 TANA = SIN(ALPHA)/COS(ALPHA) 

9 COTA = 1.0/TANA 
11 L1TNA = RI+T 
13 L2TNA = RI 
15 LI = L1TNA*C0TA 
17 L2 = L2TNA#C0TA 
19 IF(KSW.EO.O) GO TO 25 

21 WRITE (6.700) ALPHAD. RI. T, LI. L2. NGS 

23 GO TO 35 

25 L3 = Ll-H 

27 L4 = L2-H 

29 L4TNA = R I-H*T ANA 

31 L3TNA = L4TNA+T 

33 WRITE (6.600) ALPHAD. RI. T. H. L4TNA . LI, L2 , L3» L4, NGS 
35 DO 83 1 = 1 .NFPTS 
37 READ ( 5,505) RO.ZO 
505 FORMAT ( 2F10. 5 ) 

39 RHO 1 = R0/L1TNA 
41 RH02 = R0/L2TNA 
43 ETA1 = Z 0/Ll 
45 ETA2 = Z0/L2 

47 CALL BRDPGS( ALPHAD, ETA1.RH01 .NGS.BRCl ) 

49 CALL BRDPGS( ALPHAD, ETA2.RH02, NGS. BRC2 ) 

51 BR1 = BRC1*L1 
53 BR2 = BRC2*L2 
55 BRHC = BR1-BR2 
57 IF(KSW.EQ.O) GO TO 63 
59 WRITE (6,705) R0» Z0» BRHC 
61 GO TO 83 
63 RH03 = R0/L3TNA 
65 RH04 = R0/L4TNA 
. 67 ETA3 = (Z0-HJ/L3 

69 ETA4 = (Z0-H1/L4 

71 CALL BRDPGS ( ALPHAD » ETA3 »RH03 »NGS »BRC3 ) 

73 CALL BRDPGS < ALPHAD » ETA4 »RH04 , NGS »BRC4 ) 

75 BR3 = BRC3*L3 

77 BR4 = BRC4*L4 

79 BRFR = BRHC-BR3+BR4 

81 WRITE (6.605) RO. Z0» BRFR 

83 CONTINUE 

85 GO TO 3 

700 FORMAT ( 1H1 37X 55HBR COMPONENT OF THE MAGNETIC FIELD DUE TO A HOLL 
10W C0NE/1H0 58X 14HC0NE CONSTANTS/ 1H0 15X 6HALPHA = F6.1 . 8X 3HRI = 
2F8.4, 8X 2HT=F8.4» 8X 3HLl=F8.4» 8X 3HL2=F8.4. 8X 4HNGS=I2/1H0 29X 
32HR0 33X 2HZ0 29X 14HC0NE BR/(MU*J) ) 

705 FORMAT ( 1H 3F35.6) 

600 FORMAT! 1H1 35X 59HBR COMPONENT OF THE MAGNETIC FIELD DUE TO A HOLL 
10W FRUSTRUM/ 1H0 56X 1 8HFRUSTRUM CONSTANTS/ 1H0 14X 6HALPH A=F6 • 2 , 12 
2X 3HRI =F8 ,4. 12X 2hT = F8.4, 12X 2HH = F8.4, 12X 3HR4 = F8.4/1H 17X 3HL1 
3 = F8 . 4 » 12X 3HL2 = F8.4, 12x 3 HL 3 = F8.4, 12X 3HL4 = F8.4, 12X 4HNGS= 12 
4/1H0 29X 2HR0 33X 2HZ0 27X 18HFRUSTRUM BR/(MU*J) ) 

605 FORMAT ( 1H 3F35.6) 

END 


SIBFTC BZSUP LIST. REF, DECK 

C SUPERPOSITION METHOD TO EVALUATE BZ FIELD OF A HOLLOW CONE OR FRUSTRUM , 
1 REAL LI. L2 » L3. LA, LlTNA, L2TNA » L3TNA » LATNA 
3 READ (5,500) RI, T, H, ALPHAD, NFPTS, NGS, KSW 
500 FORMAT (AF 10. 5, 315 ) 

C KSW=0 EVALUATE HOLLOW FRUSTRUM, KSW.NE.O EVALUATE HOLLOW CONE ONLY 
C IF DOING CONE CALCULATIONS, H IS NOT USED AND MAY BE READ IN AS 0.0 
5 ALPHA = .017A532925*ALPHAD 
7 TANA = SIN (ALPHA ) /COS ( ALPHA ) 

9 COTA = 1.0/TANA 
11 LlTNA = RI+T 
13 L2TNA = RI 
15 LI = L1TNA*C0TA 
17 L2 = L2TNA*C0TA 
19 IF(KSW.EQ.O) GO TO 25 

21 WRITE (6,700) ALPHAD, RI, T, LI, L2, NGS 

23 GO TO 35 

25 L3 = Ll-H 

27 LA = L2-H 

29 LATNA = RI-H*TANA 

31 L3TNA = LATNA+T 

33 WRITE (6,600) ALPHAD, RI, T, H, LATNA, LI, L2, L3, LA, NGS 
35 DO 83 1 = 1, NFPTS 
37 READ ( 5 , 505 ) RO.ZO 
505 FORMAT ( 2F10. 5 ) 

39 RHO 1 = R0/L1TNA 
A1 RH02 = R0/L2TNA 
A3 ETA1 = Z0/L1 
A 5 ETA2 = Z0/L2 

A 7 CALL BZS I GD ( ALPHAD , ETA1 , RHO 1 , NGS ♦ BZ C 1 ) 

A9 CALL BZSIGD( ALPHAD, ETA2 ,RH02, NGS, BZC2 ) 

51 BZ1 = BZC 1*L 1 

53 BZ2 = BZC2*L2 

55 BZHC = BZ1-BZ2 

57 I F ( KSW.EQ.O ) GO TO 63 

59 WRITE (6.705) RO. ZO, BZHC 

61 GO TO 83 

63 RH03 = R0/L3TNA 

65 RHOA = RO/LATNA 

67 ETA3 = (Z0-H)/L3 

69 ETAA = ( ZO-H ) /LA 

71 CALL BZS I GD ( ALPHAD , ETA3 ,RH03 , NGS , BZC3 ) 

73 CALL BZSIGD (ALPHAD, ETAA, RHOA, NGS ,BZCA ) 

75 BZ3 = 8ZC3*L3 

77 BZA = BZCA«LA 

79 BZFR = BZHC— BZ3+BZA 

81 WRITE (6,605) RO, ZO, BZFR 

83 CONTINUE 

85 GO TO 3 

700 FORMAT ( 1H1 37X 55HBZ COMPONENT OF THE MAGNETIC FIELD DUE TO A HOLL 
10W C0NE/1H0 58X 1 AHCONE CONSTANTS/ 1H0 15X 6HA LPHA = F 6.1, 8X 3HRI = 
2F8.A , 8X 2HT = F8 • A » 8X 3HL1 = F8.A, 8X 3HL2 = F8.A, 8X AHNGS=I2/1H0 29X 
32HR0 33X 2HZ0 29X 1AHC0NE BZ/(MU*J) ) 

705 FORMAT ( 1H 3F35.6) 

600 FORMAT ( 1H1 35X 59HBZ COMPONENT OF THE MAGNETIC FIELD DUE TO A HOLL 
10W FRUSTRUM/1H0 56X 18HFRUSTRUM C ONST ANT S / 1H0 1AX 6HALPHA=F6 . 2 , 12 
2 X 3HRI=F8.A, 12X 2HT = F8.A, 12X 2HH = F8.A, 12X 3HRA = F8.A/1H 17X 3HL1 
3=F8 . A , 12X 3HL2=F8 , A , 12x 3HL3=F8.A, 12X 3HLA=F8 . A , 12X AHNGS= 12 

A/1H0 29X 2HR 0 33X 2HZ0 27X 18HFRUSTRUM BZ/(MU*U) ) 

605 FORMAT ( 1H 3F35.6) 

END 
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TABLE I. - DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE GONE, 10 B^AlJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.05 


(a) Half cone single, 15.0. 


Dimen- 
sionless 
axial 
{.os ‘.Cl on. 





Dimension!* 

2S3 radius. 

f-' 





0 

6 

6 

0 . 10 

0.10 

0.20 

0.25 

0.30 

0. 31 

O 

o 

0.45 

0.50 

- I . 00 

0 . 

- 0.00008 

- 0.00017 

- 0.00025 

- 0.00034 

- 0.00042 

- 0.00050 

- 0.00058 

- 0.00066 

- 0.00074 

- 0.00082 

- 0.95 

0 . 

- 0.00010 

- 0.00020 

- 0.00030 

- 0.00040 

- 0.00050 

- 0,00060 

- 0.00069 

- 0.00079 

- O.OOOBB 

- 0.00097 

- 0.90 

0. 

- 0.00012 

- 0.00024 

- 0.00036 

- 0.00048 

- 0.00060 

- 0.00072 

- 0.00083 

- 0.00094 

- 0.00105 

- 0.00116 

- 0.85 

0. 

- 0.00015 

- 0.00029 

- 0.00044 

- 0.00058 

- 0.00073 

- 0.00067 

- 0.00101 

- 0.00114 

- 0.00127 

- 0.00140 

- 0.80 

0. 

- 0.00018 

- 0.00036 

- 0.00054 

- 0.00071 

- 0.00089 

- 0.00106 

- 0.00123 

- 0.00139 

- 0.00155 

- 0.00171 

- 0 . 75 

0. 

- 0.00022 

- 0.00044 

- 0.00066 

- 0.00088 

- 0.00110 

- 0.00131 

- 0.00152 

- 0.00172 

- 0.00192 

- 0.00211 

- 0.70 

0 . 

- 0.00028 

- 0.00056 

- 0.00083 

- 0.00110 

- 0.00137 

- 0,00163 

- 0.00189 

- 0.00214 

- 0.00239 

- 0.00262 

- 0.65 

0. 

- 0.00035 

- 0.00070 

- 0.00105 

- 0.00140 

- 0.00174 

- 0,00207 

- 0.00239 

- 0.00271 

- 0.00301 

- 0.00330 

- 0.60 

0. 

- 0.00045 

- 0.00091 

- 0.00135 

- 0.00180 

- 0.00223 

- 0.00265 

- 0.00307 

- 0.00346 

- 0.00385 

- 0.00422 

- 0.55 

D . 

- 0.00059 

- 0.00118 

- 0.00177 

- 0.00235 

- 0.00291 

- 0,00346 

- 0.00399 

- 0.00450 

- 0.00500 

- 0.00546 

- 0.50 

0. 

- 0.00079 

- 0.00158 

- 0.00236 

- 0.00312 

- 0.00387 

- 0.00459 

- 0.00529 

- 0.00596 

- 0.00659 

- 0.00719 

- 0.65 

0. 

- 0.00108 

- 0.00215 

- 0.00320 

- 0.00423 

- 0.00524 

- 0.00621 

- 0.00714 

- 0.00803 

- 0.00887 

- 0.00965 

- 0.60 

0. 

- 0.00150 

- 0.00299 

- 0.00445 

- 0 * 0058 B 

- 0.00726 

- 0.00860 

- 0.00986 

- 0.01106 

- 0.01218 

- 0.01321 

- 0.35 

0. 

- 0.00214 

- 0.00426 

- 0.00635 

- 0.00838 

- 0.01033 

- 0.01219 

- 0.01396 

- 0.01560 

- 0.01712 

- 0.01850 

- 0.30 

0 . 

- 0.00315 

- 0.00627 

- 0.00932 

- 0.01228 

- 0.01511 

- 0.01779 

- 0.02030 

- 0.02261 

- 0.02471 

- 0.02658 

- 0.25 

0 . 

- 0.00479 

- 0.00952 

- 0.01414 

- 0.01858 

- 0.02281 

- 0.02677 

- 0.03043 

- 0.03375 

- 0.03670 

- 0.03927 

- 0.20 

0 . 

- 0.00755 

- 0.01499 

- 0.02222 

- 0.02913 

- 0.03565 

- 0.04168 

- 0.04717 

- 0.05205 

- 0.05620 

- 0.05984 

- 0.15 

0. 

- 0.01239 

- 0.02457 

- 0-03633 

- 0.04749 

- 0.05780 

- 0.06736 

- 0.07581 

- 0.08315 

- 0.08931 

- 0.09426 

- 0 . 10 

0 . 

- 0.02141 

- 0.04234 

- 0.06234 

- 0 • OBI 04 

- 0.09813 

- 0.11338 

- 0.12663 

- 0.13777 

- 0-14676 

- 0.15357 

- 0.05 

0 . 

- 0.04065 

- 0.07956 

- 0.11547 

- 0.14765 

- 0.17583 

- 0 . 19995 

- 0.22008 

- 0.23633 

- 0 . 24 B 82 

- 0.25766 

0.00 

0 . 

- 0.12255 

- 0 . 19 B 57 

- 0.25689 

- 0.30355 

- 0.34138 

- 0.37197 

- 0.39637 

- 0.41525 

- 0.42906 

- 0.43813 

0.05 

0 . 

- 0.03735 

- 0.07295 

- 0.10551 

- 0.13429 

- 0.15900 

- 0.17955 

- 0.19600 

- 0.20842 

- 0.21691 

- 0.22151 

0 . 10 

0 . 

- 0.01511 

- 0.02971 

- 0.04334 

- 0.05558 

- 0.06609 

- 0.07463 

- 0.08100 

- 0.08505 

- 0.08668 

- 0.08583 

0.15 

0 . 

- 0.00356 

- 0 . 0068 B 

- 0.00973 

- 0.01189 

- 0.01317 

- 0.01339 

- 0.01242 

- 0.01012 

- 0.00640 

- 0.00120 

0.20 

0 . 

0.00331 

0.00676 

0.01047 

0.01455 

0.01914 

0.02433 

0.03021 

0.03687 

0.04438 

0.05278 

0.25 

0 . 

0.00766 

0.01540 

0.02329 

0.03140 

0.03982 

0.04859 

0.05778 

0.06743 

0.07761 

0. 08832 

0 . 30 

0 . 

0.01053 

0.02111 

0.03179 

0.04260 

0.05359 

0.06481 

0.07629 

0.08805 

0.10014 

0.11258 

0.35 

0. 

0.01251 

0.02505 

0.03764 

0.05033 

0.06313 

0.07607 

0.08918 

0.10248 

0.11598 

0.12970 

0.60 

0 . 

0.01392 

0.02786 

0.04183 

0.05587 

0.06998 

0.08418 

0.09849 

0.1 1293 

0.12750 

0. 14222 

0.65 

0. 

0.01496 

0.02994 

0, 04494 

0.05998 

0.07507 

0.09022 

[ 0.10545 

0.12075 

0.13616 

0. 15166 

0.50 

0. 

0.01576 

0.03153 

0.04732 

0.06313 

0.07898 

0.09487 

0.11081 

0.12681 

0.14268 

0.15901 

0.55 

0. 

0.01639 

0.03279 

0.04921 

0.06564 

0.08209 

0.09857 

0.11509 

0.13165 

0. 14826 

0.13298 

0.60 

0. 

0.01691 

0.03383 

0,05075 

0.06769 

0.08464 

0.10162 

0 . 11 B 6 L 

0.13564 

0.12094 

0.10902 

0.65 

0. 

0.01735 

0.03470 

0.05206 

0.06943 

0.08680 

0. 10420 

0.12161 

0. 10749 

1 0.09640 

0.08742 

0.70 

0. 

0.01773 

0.03547 

0.05321 

0.07095 

0.08870 

0.10646 

0.09297 

0.08279 

0.07481 

0.06834 

0.75 

0. 

0.01808 

0.03617 

0.05426 

0.07234 1 

0.09044 

0.07763 

0.06850 

; 0.06164 

0.05626 

0.05190 

0.80 

0. 

0.01842 

0.03684 

0,05526 

0.07368 

0.06171 

0.05384 

0.04826 

0.04407 

0.04079 

0.03813 

0.85 

0. 

0.01876 

0.03752 

0.05628 

0.04542 

0.03913 

0.03506 

0.03220 

0.03007 

0.02841 

0.02704 

0.90 

0. 

0.01915 

0.03829 

0.02909 | 

0.02490 

0.02261 

0.02120 

0.02024 

0.01955 

0.01900 | 

0.01854 

0.95 

0. 

0.01968 

0.01352 

0.01219 : 

0.01188 

0.01188 

0.01199 

0.01212 

0.01225 

0.01235 | 

0.01243 

1.00 

0. 

0.00216 

0.00352 

0.00457 

0.00543 

0.00614 

0.00674 

0.00725 

0.00768 

0.00804 

0.00834 

1.05 | 

0. 

0.00080 

0.00157 

0.00230 

0.00296 

0.00357 

0.00411 

0.00459 

0.00502 

0.00540 

0.00574 

l . 10 ! 

0. 

0.00050 

0.00098 

0.00146 

0.00192 

0.00235 

0.00275 

0.00313 

0.00348 

0.00381 

0.00410 

1.15 

0. 

0.00035 

0.00069 

0.00102 

0.00135 

0.00167 

0.00197 

0.00226 

0.00254 

0.00279 

0.00304 

1.20 

0. 

0.00025 

0.00051 

0.00076 

0.00100 

0.00124 

0.00148 

0.00170 

0.00192 

0.00212 

0.00232 

1.25 1 

0. 

0.00020 

0.00039 

0.00058 

0.00077 

0.00096 | 

0.00114 

0.00132 , 

0.00149 

0.00165 

0.00181 

1.30 | 

0. 

0.00015 

0.00031 

0.00046 

0.00061 

0.00076 

0.00090 

0.00104 

0.00118 

0.00131 

0.00144 

1.35 : 

0. 

0.00012 

0.00025 

0.00037 

0.00049 

0.00061 1 

0.00072 

0.00084 

0.00095 

0.00106 

0.00117 

1.60 

0. 

0.00010 

| 0.00020 

0.00030 

0.00040 

0.00050 

0.00059 

0.00069 

0.00078 

0.00087 

0.00096 

1.65 

0 . 

0.00008 

0.00017 

0.00025 

0.00033 

0.00041 

0.00049 

0.00057 

0.00065 

0.00072 

0.00080 

1.50 

0. 

0.00007 

0 . 0001 * 

0.00021 

0.00027 

1 

0.00034 

0.00041 

0.00048 

0.00054 

0.00060 

0.00067 

1.55 

0. 

0.00006 

0.00012 

0.00017 

0.00023 

0.00029 

0.00035 

0.00040 

0.00046 

0.00051 

0.00056 

1.60 

0 . 

0.00005 

0.00010 

0.00015 

0.00020 

0.00025 

0.00029 

0.00034 

0.00039 

0.00044 

0.00048 

1.65 

0 , 

0.00004 

0.00008 

0.00013 

0.00017 

0.00021 

0.00025 

0.00029 

0.00033 

0.00037 

0.00041 

1.70 

0. 

I 

0.00004 

0.00007 

0.00011 

0.00015 

0.00018 

0.00022 

0.00025 

0.00029 

0.00032 

0.0003 6 

1,75 

0 . 

0.00003 

0.00006 

0.00009 

0.00013 

0.00016 

0.00019 

0.00022 

0.00025 

0.00028 

0.00031 

1.80 

0. 

0.00003 

0.00006 

0.00008 

0 . ooon 

0.00014 

0.00016 

0.00019 

0.00022 

0.00024 

0.00027 

1.85 

1 0 . 

0.00002 

0.00005 

0.00007 

0.00010 

0.00012 

0.00014 

0.00017 

0.00019 

0.00021 

0.00024 

1.90 

0 , 

0.00002 

0.00004 

0.00006 

0.00009 

o.ooou 

0.00013 

0.00015 

0.00017 

0.00019 

0.00021 

1.95 

0 , 

0.00002 

0.00004 

0.00006 

0.00008 

0.00009 

0.0001 1 

0.00013 

0.00015 

0.00017 

0.00019 

2.00 

0 . 

0.00002 

0.00003 

0.00005 

0.00007 

0.00008 

0.00010 

0.00012 

0.00013 

0.00015 

0.00016 
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TABLE I. - Continued. DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B r /|j.JL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.0: 

(a) Continued. Half cone angle, 15.0. 


Dimen- Dimensionless rad: 

sionless 1 1 1 1 1 


axial 

position, 

T1 

O.fcO 

0.55 

0.60 

0. 65 

0.70 

0.75 

0.80 

0.85 

0. 90 

0.95 

1.00 

- 1.00 

- 0.00082 

- 0.00089 

- 0.00097 

- O . OO1O4 

- 0.00111 

- 0.00118 

- 0.00124 

- 0.00131 

- 0.00137 

- 0.00143 

- 0.00148 

- 0.95 

- 0.00097 

- 0.00106 

- 0.00115 

- 0.00123 

- 0.00131 

- 0.00139 

- 0.00147 

- 0.00154 

- 0.00162 

- 0.00168 

- 0.00175 

- 0.90 

- 0.00116 

- 0.00127 

- 0.00137 

- 0.00147 

- 0.00157 

- 0.00166 

- 0.00175 

- 0.00184 

- 0.00192 

- 0.00200 

- 0.00207 

- 0.85 

- 0.00140 

- 0.00153 

- 0.00165 

- 0.00177 

- 0.00189 

- 0.00200 

- 0.00210 

- 0.00220 

- 0.00230 

- 0.00239 

- 0.00248 

- 0.80 

- 0.00171 

- 0.00186 

- 0.00201 

- 0.00215 

- 0.00229 

- 0.00242 

- 0.00255 

- 0.00267 

- 0.00278 

- 0.00288 

- 0. 00298 

- 0.75 

- 0.00211 

- 0.00229 

- 0.00247 

- 0.00264 

- 0.00281 

- 0.00296 

" 0.00311 

- 0.00325 

- 0*00338 

- 0 . 003^0 

- 0.00362 

- 0.70 

- 0.00262 

- 0.00285 

- 0.00307 

- 0.00328 

- 0.00347 

- 0.00366 

- 0.00384 

- 0.00400 

- 0.00415 

- 0.00430 

- 0. 00443 

- 0.65 

- 0.00330 

- 0.00350 

- 0.00385 

- 0.00411 

- 0.00435 

- 0.00457 

- 0.00478 

- 0.00498 

- 0.00516 

- 0.00532 

- 0.00547 

- 0.60 

- 0.00422 

- 0.00457 

- 0.00490 

- 0.00521 

- 0.00551 

- 0.00578 

- 0.00603 

- 0.00626 

- 0.00647 

- 0.00665 

- 0.00682 

- 0.55 

- 0.00546 

- 0.00591 

- 0.00632 

- 0.00671 

- 0.00707 

- 0.00740 

- 0.00770 

- 0.00797 

- 0.00821 

- 0.00842 

- O . OOB 60 

- 0.50 

- 0.00719 

- 0.00776 

- 0.00828 

- 0.00877 

- 0.00921 

- 0.00961 

- 0.00996 

- 0.01028 

- 0.01055 

- 0.01077 

- 0.01096 

- 0.45 

- 0.00965 

1 - 0.01036 

- 0.01104 

- 0.01165 

- 0.01219 

- 0.01267 

- 0.01309 

- 0.01344 

- 0.01374 

- 0.01397 

- 0.01415 

- 0.40 

- 0.01321 

- 0.01416 

- 0.01501 

- 0.01577 

- 0.01643 

- 0.01700 

- 0.01748 

- 0.01786 

- 0.01815 

- 0.01836 

- 0.01049 

- 0.35 

- 0.01850 

- 0.01975 

- 0.02084 

- 0.02179 

- 0.02259 

- 0.02324 

- 0.02375 

- 0.02412 

- 0.02437 

- 0.02449 

- 0.02449 

- 0.30 

- 0.02658 

- 0.02822 

- 0.02963 

- 0.03079 

- 0.03172 

- 0.03242 

- 0.03290 

- 0.03317 

- 0.03324 

- 0.03314 

- 0.03287 

- 0.25 

- 0.03927 

- 0.04145 

- 0.04323 

- 0.04461 

- 0.04561 

- 0.04623 

- 0.04651 

- 0.04546 

- 0.04612 

- 0.04552 

- 0.04469 

- 0.20 

- 0.05984 

- 0.06272 

- 0.06490 

- 0.06641 

- 0.06728 

- 0.06753 

- 0.06721 

- 0.06639 

- 0.06512 

- 0.06346 

- 0.06149 

- 0.15 

- 0.09426 

- 0.09799 

- 0.10050 

- 0.10184 

- 0.10205 

- 0.10123 

- 0.09946 

- 0.09686 

- 0.09356 

- 0.00971 

- 0*08544 

- 0.10 

- 0.15357 

- 0.15821 

- 0.16071 

- 0. 16114 

- 0.15960 

- 0.15620 

- 0.15114 

- 0.14463 

- 0.13694 

- 0.12839 

- 0.11933 

- 0.05 

- 0.25766 

- 0.26294 

- 0.26472 

- 0.26305 

- 0.25799 

- 0.24956 

- 0.23788 

- 0.22311 

- 0.20566 

- 0.18624 

- 0.16599 

0.00 

- 0.43813 

- 0.44263 

- 0.44264 

- 0.43815 

- 0.42901 

- 0 . 4149 * 

- 0.39546 

- 0.36970 

- 0.33611 

- 0.29126 

- 0.21830 

0.05 

- 0.22151 

- 0.22228 

- 0.21922 

- 0.21228 

- 0.20140 

- 0.18648 

- 0.16740 

- 0 . 1440 B 

- 0.11655 

- 0.08514 

- 0.08340 

0.10 

- 0.08583 

- 0.08245 

- 0.07652 

- 0.06802 

- 0.05697 

- 0.04343 

- 0.02746 

- 0.00921 

0.01113 

0. 00063 

- 0.00689 

0.15 

; - 0.00120 

0.00555 

0.01387 

0.02377 

0.03522 

0.04819 

0.06262 

0.07841 

0.06284 

0.04996 

0.03938 

0.20 

0.05278 

0.06211 

0.07240 

0.08365 

0.09587 

0. 10904 

0.12312 

0.10550 

0.09033 

0.07728 

0.06607 

0.25 

0.08832 

0.09962 

0.11151 

0.12401 

0.13712 

0.15084 

0.13263 

0.11671 

0.10277 

0.09054 

0*07980 

0.30 

0.11258 

0.12537 

0.13856 

0.15213 

0 . 16610 

0.14801 

0.13213 

0.11813 

0.10574 

0.09474 

0.08497 

0.35 

0.12970 

0.14367 

0.15788 

0.17236 

0.15471 

0. 13927 

0.12564 

0.11356 

0.10279 

0.09316 

0.08453 

0.40 

0.14222 

0.15710 

0.17214 

0.15507 

0. 14023 

0.12721 

0 . H 568 

0.10542 

0.09623 

0.08797 

0.08053 

0.45 

0.15166 

0.16727 

0.15080 

0.13665 

0.12433 

0.11350 

0.10389 

0.09531 

0.08761 

0.08065 

0.07435 

0.50 

0.15901 

0.14314 

0.12971 

0 . IL 816 

0.10809 

0.09923 

0.09135 

0.08430 

0.07795 

0.07220 

0.06696 

0.55 

0.13298 

0.12029 

0 . 10954 

0. 10029 

0.09223 

0.08512 

0.07879 

0.07311 

0.06797 

0.06331 

0.05905 

0.60 

0.10902 

0.09913 

0.09075 

0.08353 

0.07723 

0.07166 

0.06669 

0.06223 

0.05817 

0.05448 

0.05110 

0.65 

0.08742 

0.07996 

0.07364 

0.06818 

0.06341 

0.05919 

0.05541 

0.05199 

0.04889 

0.04604 

0.04343 

0.70 

0.06834 

0.06297 

0.05840 

0.05446 

0.05100 

0.04792 

0.04515 

0.04264 

0.04035 

0.03824 

0.03628 

0.75 

0.05190 

0.04826 

! 0.04517 

0.04248 

0.04012 

0.03800 

0.03608 

0.03432 

0.03271 

0.03121 

0.02981 

0.80 

0.03813 1 

0.03591 

0.03400 

0.03233 

0.03084 

0.02950 

0.02826 

0.02712 

0.02606 

0.02506 

0.02411 

0.85 

0.02704 

0.02589 

0-02489 

0.02400 

0.02319 

0.02244 

0.02174 

0.02107 

0.02044 

0.01982 

0.01924 

0.90 

0.01854 

0.01815 

0.01778 

0.01744 

0.01711 

0.01678 

0.01646 

0.01614 

0.01582 

0.01550 

0.01517 

0.95 

0.01243 

0.01248 

0.01251 

0.01251 

0.01248 

0.01243 

0.01235 

0.01226 

0.01215 

0.01202 

0.01188 

1.00 

0.00834 

0.00859 

0.00880 

0.00896 

0.00909 

0.00919 

0.00925 

0.00929 

0.00931 

0.00931 

0.00928 

1.05 

0.00574 

0.00603 

0.00629 

0.00650 

0.00669 

0.00685 

0.00698 

0.00708 

0.00717 

0.00723 

0.00727 

1.10 

0.00410 

0.00437 

0.00461 

0.00482 

0.00501 

0 . 0051 B 

0.00533 

0.00546 

0.00556 

0.00565 

0.00573 

1.15 

0.00304 

0. 00326 

0.00347 

0.00366 

0.00383 

0.00399 

0.00413 

0.00426 

0.00437 

0.00447 

0.00456 

1.20 

0.00232 

0.00250 

0.00267 

0.00284 

0.00299 

0.00312 

0.00325 

0.00337 

0.00348 

0.00357 

0.00366 

1.25 

0.00181 

0.00196 

0.00210 

0.00224 

0.00237 

0.00249 

0.00260 

0.00270 

0.00260 

0.00209 

0.00297 

1.30 

0.00144 

0.00157 

0.00169 

0.00180 

0.00191 

0.00201 

0.00211 

0.00220 

0.00228 

0.00236 

0.00244 

1.35 

0.00117 

0.00127 

0.00137 

0.00147 

0.00156 

0.00164 

0.00173 

0.00181 

0.00188 

0.00195 

0.00202 

1.40 

0.00096 

0.00104 

0.00113 

0.00121 

0.00129 

0.00136 

0 . 00 U 3 

0.00150 

0.00156 

0.00163 

0.00169 

1.45 

0.00080 

0.00087 

0.00094 

0.00101 

0.00107 

0.00114 

0.00120 

0.00126 

0.00131 

0.00137 

0.00142 

1.50 

0.00067 

0.00073 

0.00079 

0.00085 

0.00090 

0.00096 

0.00101 

0.00106 

0.00111 

0.00116 

0.00120 

1.55 

0.00056 

0.00062 

0. 00067 

0.00072 

0.00077 

0.00081 

0.00006 

0.00090 

0.00095 

0.00099 

0.00103 

1.60 

0.00048 

0.00053 

0.00057 

0.00061 

0.00066 

0.00070 

0.00074 

0.00078 

0.00081 

0.00085 

0.00088 

1.65 | 

0.00041 

0.00045 

0.00049 

0.00053 

0.00056 

0.00060 

0.00063 

0.00067 

0.00070 

0.00073 

0.00076 

1.70 1 

0.00036 

0.00039 

0. 00042 

0.00046 

0.00049 

0. 00052 

0.00055 

0 . 00 D 58 

0.00061 

0.00064 

0.00066 

1.75 

0.00031 

0.00034 

0.00037 

0.00040 

0.00042 

0.00045 

0.00048 

0.00051 

0.00053 

0.00056 

0.00058 

1.80 

0.00027 

0.00030 

0.00032 

0.00035 

0.00037 

0.00040 

0.00042 

0.00044 

0.00047 

0.00049 

0.00051 

1.85 

0.00024 

0.00026 

0.00028 

0.00030 

0.00033 

0.00035 

0.00037 

0. 00039 

0.00041 

0.00043 

0.00045 

1.90 ' 

0.00021 

0.00023 

0.00025 

0.00027 

0.00029 

0.00031 

0.00033 

0.00034 

0.00036 

0.00038 

0.00040 

1.95 

0.00019 

0.00020 

0.00022 

0.00024 

0.00026 

0.00027 

0.00029 

0.00031 

0.00032 

0.00034 

0.00035 

2.00 

0.00016 

0.00018 

0.00020 

0.00021 

0.00023 

0.00024 

0.00026 

0.00027 

0.00029 

0.00030 

0.00031 
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TABLE I. - Continued. DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE GONE, 10 B r /^JL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.05 


(a) Continued. Half cone angle, 15.0. 


Dimen- 
sionless 
axial 
position , 
T| 




Dimensionless radius, 

p 





1.00 

1 . 0: : 

1.10 

1.1S 

1.20 

1.25 

1.30 

1.35 

1.40 

1.45 

1.50 

- 1.00 

- 0.00168 

- 0.00156 

- 0.00159 

- 0.00164 

- 0.00169 

- 0.00173 

- 0.00177 

- 0,00181 

- 0.00185 

- 0.00188 

- 0. 00191 

- 0.95 

- 0.00175 

- 0.00181 

- 0.00187 

- 0.00193 

- 0.00198 

- 0.00203 

- 0.00207 

- 0.00211 

- 0,00215 

- 0.00219 

- 0.00222 

- 0.90 

- 0.00207 

- 0.00215 

- 0.00221 

- 0.00227 

- 0.00233 

- 0.00239 

- 0.00244 

- 0.00248 

- 0.00253 

- 0.00256 

- 0.00260 

- 0.85 

- 0.00268 

- 0.00256 

- 0.00263 

- 0.00270 

- 0.00277 

- 0.00283 

- 0.00288 

- 0.00293 

- 0 . 0029 B 

- 0.00302 

- 0.00306 

- 0.80 

- 0.00298 

- 0.00307 

- 0.00316 

- 0.00324 

- 0.00331 

- 0.00338 

- 0.00343 

- 0.00349 

- 0.00353 

- 0.00357 

- 0.00361 

- 0.75 

- 0.00362 

- 0.00372 

- 0.00382 

- 0.00391 

- 0.00398 

- 0.00405 

- 0.00412 

- 0.00417 

- 0.00422 

- 0.00425 

- 0.00428 

- 0 . 70 

- 0.00663 

- 0.00656 

- 0.00465 

- 0.00475 

- 0.00483 

- 0.00490 

- 0.00497 

- 0.00502 

- 0.00506 

- 0.00509 

- 0.00512 

- 0.65 

- 0.00567 

- 0.00560 

- 0.00572 

- 0.00582 

- 0.00590 

- 0.00598 

- 0.00604 

- 0.00608 

- 0.00611 

- 0.00614 

- 0.00614 

- 0.60 

- 0.00682 

- 0.00696 

- 0.00709 

- 0.00719 

- 0.00720 

- 0.00734 

- 0.00739 

- 0.00742 

- 0.00744 

- 0.00743 

- 0.00742 

- 0.55 

- 0.00860 

- 0.00875 

- 0.00887 

- 0.00097 

- 0.00904 

- 0.00909 

- 0.00911 

- 0.00912 

- 0.00910 

- 0.00906 

- 0.00901 

- 0.50 

- 0.01096 

- O.Qllll 

- 0.01122 

- 0.01130 

- 0.01134 

- 0.01135 

- 0.01133 

- 0.01128 

- 0.01121 

- O.Ollli 

- 0.01099 

- 0.65 

- 0.01615 

- 0.01627 

- 0.01434 

- 0.01437 

- 0.01434 

- 0.01428 

- 0,01418 

- 0.01405 

- 0.01388 

- 0.01369 

- 0.01347 

- 0.60 

- 0.01869 

- 0.01855 

- 0.01853 

- 0.01845 

- 0.01831 

- 0.01811 

- 0,01787 

- 0.01759 

- 0.01727 

- 0.01693 

- 0.01655 

- 0.35 

- 0.02669 

- 0.02639 

- 0.02419 

- 0.02391 

- 0.02356 

- 0.02313 

- 0.02266 

- 0.02213 

- 0.02157 

- 0.02098 

- 0 . 0203 b 

- 0.30 

- 0.03287 

- 0.03265 

- 0.03191 

- 0.03126 

- 0.03052 

- 0.02970 

- 0.02883 

- 0.02791 

- 0.02695 

- 0.02598 

- 0.02500 

- 0.25 

- 0.06669 

- 0.06366 

- 0.04247 

- 0.04115 

- 0.03973 

- 0.03823 

- 0,03670 

- 0.03513 

- 0.03357 

- 0. 03201 

- 0.03048 

- 0.20 

- 0.06169 

- 0.05927 

- 0.05686 

- 0.05432 

- 0.05172 

- 0.04908 

- 0.04646 

- 0.04388 

- 0.04136 

- 0.03894 

- 0.03662 

- 0.15 

- 0.08566 

- 0.00089 

- 0.07619 

- 0.07145 

- 0.06677 

- 0.06222 

- 0 . 057 B 6 

- 0.05372 

- 0.04982 

- 0.04618 

- 0.04279 

- 0 . 10 

- 0. 11933 

- 0.11010 

- 0.10090 

- 0.09222 

- 0.08399 

- 0.07636 

- 0.06939 

- 0.06305 

- 0.05734 

- 0.05219 

- 0.04757 

- 0.05 

- 0.16599 

- 0.16625 

- 0.12811 

- 0. 11211 

- 0.09830 

- 0.00650 

- 0.07642 

- 0.06781 

- 0.06041 

- 0.05402 

- 0.04849 

0.00 

- 0.21030 

- 0.16169 

- 0.13132 

- 0. 10978 

- 0.09341 

- 0.08047 

- 0.07000 

- 0.06137 

- 0.05415 

- 0.04805 

- 0.04285 

0.05 

- 0.08360 

- 0.07868 

- 0.07195 

- 0.06499 

- 0.05829 

- 0.05214 

- 0.04663 

- 0.04175 

- 0.03746 

- 0.03368 

- 0.03036 

0.10 

- 0.00689 

- 0.01199 

- 0.01521 

- 0.01702 

- 0.01783 

- 0.01794 

- 0.01759 

- 0.01695 

- 0.01615 

- 0.01526 

- 0.01433 

0.15 

0.03938 

0.03076 

0.02380 

0.01821 

0.01377 

0.01024 

0.00747 

0.00530 

0.00361 

0.00230 

0.00128 

0.20 

0.06607 

0.05667 

0.04826 

0.04125 

0.03528 

0.03020 

0.02588 

0.02221 

0.01910 

0.01645 

0.01419 

0.25 

0.07980 

0.07038 

0 . 062 U 

0.05485 

0.04848 

0.04289 

0.03799 

0.03369 

0.02992 

0.02661 

0.02370 

0.30 

0.08697 

0.07626 

0.06850 

0.06158 

0.05540 

0,04989 

0.04496 

0.04056 

0.03663 

0.03311 

0.02996 

0.35 

0.08653 

0.07677 

0.06979 

0.06349 

0.05781 

0,05267 

0.04803 

0.04383 

0.04004 

0.03660 

0 . 0334 B 

0.60 

0.08053 

0.07379 

0.06768 

0.06212 

0.05707 

0.05247 

0.04828 

0.04445 

0.04095 

0.03775 

0 . 034 B 2 

0.65 

0.07635 

0.06862 | 

0.06339 

0-05861 

0.05424 

0,05023 

0.04655 

0.04317 

0.04005 

0.03718 

0.03454 

0.50 

0.06696 | 

0.06219 1 

0.05781 | 

0.05379 | 

0.05009 

0.04668 

0.04353 , 

0.04061 

0.03792 

0.03542 

0.03310 

0.55 

0.05905 1 

0.05515 

0.05156 

0.04825 

0.04519 

0.04235 

0.03971 

0.03726 

0.03498 

0 • 032 86 

0.03087 

0.60 

0.05110 

0.06798 ; 

0.04510 

0.04244 

0.03996 

0.03765 

0.03550 ! 

0.03340 

0.03160 

0.02983 

0.02818 

0.65 

0.06363 i 

0.06101 

0.03876 , 

0.03667 , 

0.03471 

0.03208 

0.03116 

0.02955 

| 0.02803 

0.02660 

0.02524 

0.70 

0.03628 

0.03666 

0.03276 

0.03117 

0.02967 

0.02826 

0.02692 1 

0.02566 

0.02447 

0.02333 | 

0.02226 

0.75 

0.02981 | 

0.02850 

0.02726 

0.02609 

0.02498 

0.02393 

0.02293 

0.02197 

0.02106 

0.02019 

0.01935 

0.80 

0.02611 I 

0.02322 

0.02236 

0.02154 

0.02075 

0.02000 

0.01927 

0.01858 

0.01790 ! 

0.01725 | 

0.01662 

0.85 

0.01926 1 

0 . G 1 J 66 

0.01811 

0.01757 

0.01704 

0.01653 

0.01603 

0.01554 

0.01506 

0.01459 

0.01413 

0.90 

0.01517 

0.01685 

0.01452 

0.01419 

0.01386 

0.01354 

0.01321 

0.01288 

0.01256 

0.01224 

0.01192 

0.95 

0 . 0 H 88 

0.01173 

0.01156 

0.01139 

0.01121 

0.01102 

0.01082 

0.01062 

0.01041 

0.01020 

0.00999 

1.00 

0.00928 

0.00926 

0.00919 

0.00911 

0.00903 

0.00894 

0.00883 

0.00872 

0.00860 

0.00847 

0.00834 

1.05 

0.00727 

0.00729 

0.00730 

0.00730 

0.00728 

0.00725 1 

0.00721 

0.00716 | 

0.00710 

0 . 00/03 

0.00695 

1.10 

0.00573 

0.00579 

0.00583 

0.00587 

0.00588 

0.00589 1 

0.00589 

0.00588 1 

0.00586 

0.00583 

0.00579 

1.15 

0.00656 

0.00663 

0.00469 

0.00474 

0.00478 

0.00481 

0.00483 

0.00485 

0.00485 

0.00485 

0.00484 

1.20 

0.00366 

0.00376 

0.00380 

0.00386 

0.00391 

0.00395 i 

0.00399 

0.00401 | 

0.00403 

0.00405 

0.00405 

1.25 

0.00297 

0.00306 

0. 00311 

0.00317 

0.00322 

0.00327 

0.00331 

0.00334 

0.00337 

0.00339 

0.00341 

1.30 

0.00266 

0.00250 

0.00257 

0.00262 

0.00268 

0.00272 

0.00276 

0.00280 

0.00283 

0.00206 

0.00288 

1.35 

0.00202 

0.00208 

0.00214 

0.00219 

0.00224 

0.00228 

0.00232 

0.00236 

0.00239 

0.00242 

0.00245 

1.60 

0.00169 

0.00176 

0.00179 

0.00184 

0.00189 

0.00193 

0.00197 

0.00200 

0.00203 

0.00206 

0.00209 

1.65 

0.00162 

0.00147 

1 0.00151 

0.00156 

0.00160 . 

0.00164 

0.00167 

0.00171 

0.00174 

0.00177 

0.00179 

1.50 

0.00120 

0.00125 

0.00129 

0.00133 

0.00136 

0.00140 

0.00143 

0.00146 

0.00149 

0.00152 

0.00154 

1.55 

0.00103 

0.00107 

1 0.00110 

0.00114 

1 0.00117 

0.00120 

0.00123 

0.00126 

0.00129 

0.00131 

0.00134 

1.60 

0.00088 

0.00092 

0.00095 

0.00098 

, 0.00101 

0.00104 

0.00107 

0.00109 

0.00112 

0.00114 

0.00116 

1.65 

0.00076 

0.00079 

j 0.00082 

0.00085 

0.00088 1 

0.00090 

0.00093 

0.00095 

0.00097 

0.00100 

0.00102 

1.70 

0.00066 

0,00069 

1 0.00072 

I 0.00074 

0.00077 

0.00079 

0.00081 

0.00083 

0.00085 

0.00087 

0.00089 

1.75 

0.00058 

0.00060 

0.00063 

, 0.00065 

0.00067 

0.00069 

0.00071 

0.00073 

0.00075 

0.00077 

0.00079 

1.80 

0.00051 

0.00053 

0.00055 

0 . 0005 ? 

0.00059 

0.00061 

0.00063 

0.00065 

0.00066 

0.00068 

0.00069 

1.85 

0.00065 

0.00047 

0.00049 

0.00050 

0.00052 1 

0.00054 

0.00056 

0.00057 

0.00059 

0.00060 

0.00062 

1.90 

0.00060 

0.00041 

0.00043 

0.00045 

1 0.00046 1 

0.00048 

0.00049 

0.00051 

0.00052 

0.00054 

0.00055 

1.95 

0.00035 

0.00037 

0.00038 

0.00040 

0.00041 

0.00043 

0.00044 

0.00045 

0.00047 

0.00048 

0.00049 

2.00 

0.00031 

0.00033 

0.00034 

0.00036 

0.00037 

0.00038 

0.00039 

0 . 000*0 

0.00042 

0.00043 

0.00044 
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TABLE I. - Continued. 


DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B^JL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.05 


(a) Concluded. Half cone angle, 15.0. 


Dimen- 

Dimensionless radius, p 

axial 

1.50 

1.55 

1.60 

1.65 

1.70 

1.75 

i.ao 

1.85 

1.90 

1.95 

ro 

o 

o 

position, 

f| 












- 1.00 

- 0.00191 

- 0.00194 

- 0.00197 

- 0.00199 

- 0.00201 

- 0.00203 

- 0.00204 

- 0.00206 

- 0.00207 

- 0.00208 

- 0.00209 

- 0.95 

- 0.00222 

- 0.00225 

- 0.00228 

- 0.00230 

- 0.00232 

- 0.00234 

- 0.00236 

- 0.00237 

- 0.00238 

- 0.00239 

- 0.00239 

- 0.90 

- 0.00260 

- 0.00263 

- 0.00266 

- 0.00268 

- 0.00270 

- 0-00271 

- 0.00273 

- 0.00274 

- 0.00274 

- 0.00275 

- 0.00275 

- 0.85 

- 0.00305 

- 0.00308 

- 0.00311 

- 0-00313 

- 0.00315 

- 0.00316 

- 0.00317 

- 0.00317 

- 0.00317 

- 0.00317 

- 0.00317 

- 0.80 

- 0.00361 

- 0.00364 

- 0.00366 

- 0.00367 

- 0.00369 

- 0.00369 

- 0.00369 

- 0.00369 

- 0.00369 

- 0.00367 

- 0.00366 

- 0.75 

- 0.00428 

- 0.00431 

- 0.00432 

- 0.00433 

- 0.00434 

- 0. 00433 

- 0.00432 

- 0.00431 

- 0.00429 

- 0.00427 

- 0.00424 

- 0.70 

- 0.00512 

- 0.00513 

- 0.00514 

- 0.00513 

- 0.00512 

- 0.00511 

- 0.00508 

- 0.00505 

- 0.00501 

- 0.00497 

- 0.00493 

- 0.65 

- 0.00614 

- 0.00614 

- 0.00613 

- 0.00611 

- 0.00608 

- 0.00604 

- 0.00599 

- 0.00594 

- 0.00587 

- 0.00581 

- 0.00574 

- 0.60 

- 0.00742 

- 0.00739 

- 0.00735 

- 0.00730 

- 0.00724 

- 0.00716 

- 0.00708 

- 0.00699 

- 0.00690 

- 0.00679 

- 0.00669 

- 0.55 

- 0.00901 

- 0.00894 

- 0.00885 

- 0.00875 

- 0.00864 

- 0.00852 

- 0.00839 

- 0.00825 

- 0.00811 

- 0.00796 

- 0.00780 

- 0.50 

- 0.01099 

- 0.01085 

- 0.01070 

- 0.01053 

- 0.01035 

- 0.01016 

- 0.00996 

- 0.00975 

- 0.00953 

- 0.00931 

- 0.00909 

- 0.45 

- 0.01347 

- 0.01323 

- 0.01297 

- 0.01270 

- 0.01242 

- 0.01212 

- 0.01182 

- 0.01151 

- 0.01120 

- 0.01089 

- 0.01057 

- 0.40 

- 0.01655 

- 0.01616 

- 0.01574 

- 0.01532 

- 0.01488 

- 0.01444 

- 0.01400 

- 0.01356 

- 0.01311 

- 0.01268 

- 0.01224 

- 0.35 

- 0.02036 

- 0.01973 

- 0.01909 

- 0.01844 

- 0.01779 

- 0.01714 

- 0.01651 

- 0.01588 

- 0 . 0 L 526 

- 0 . 0 U 66 

- 0.01407 

- 0.30 

- 0.02500 

- 0.02401 

- 0.02303 

- 0.02207 

- 0.02112 

- 0.02019 

- 0.01929 

- 0.01842 

- 0.01758 

- 0.01677 

- 0.01599 

- 0.25 

- 0.03048 

- 0.02898 

- 0.02752 

- 0.02612 

- 0.02476 

- 0.02347 

- 0.02223 

- 0.02105 

- 0.01993 

- 0.01886 

- 0.01785 

- 0.20 

- 0.03662 

- 0.03440 

- 0.03230 

- 0.03031 

- 0.02844 

- 0.02669 

- 0.02504 

- 0.02350 

- 0.02205 

- 0.02071 

- 0.0 1945 

- 0.15 

- 0.04279 

- 0.03964 

- 0.03674 

- 0.03406 

- 0.03160 

- 0.02933 

- 0.02725 

- 0.02533 

- 0.02357 

- 0.02195 

- 0.02046 

- 0.10 

- 0.04757 

- 0.04342 

- 0.03969 

- 0.03634 

- 0.03333 

- 0.03062 

- 0.02817 

- 0.02596 

- 0.02396 

- 0.02215 

- 0.02050 

- 0.05 

- 0.04049 

- 0.04367 

- 0.03946 

- 0.03576 

- 0.03249 

- 0.02960 

- 0.02703 

- 0.02474 

- 0.02269 

- 0.02086 

- 0.01920 

0.00 

- 0.04285 

- 0.03838 

- 0.03451 

- 0.03114 

- 0.02819 

- 0.02559 

- 0.02330 

- 0.02127 

- 0.01946 

- 0.01784 

- 0.01639 

0.05 

- 0.03036 

- 0.02744 

- 0.02485 

- 0.02257 

- 0.02054 

- 0.01873 

- 0.01712 

- 0.01568 

- 0.01439 

- 0.01323 

- 0.01218 

0.10 

- 0.01433 

- 0.01341 

- 0.01251 

- 0.01166 

- 0.01085 

- 0.01009 

- 0.00938 

- 0.00872 

- 0.00811 

- 0.00754 

- 0.00702 

0.15 

0.00128 

0.00051 

- 0.00009 

- 0.00053 

- 0.00086 

- 0.00111 

- 0.00128 

- 0.00140 

- 0.00148 

- 0.00152 

- 0.00154 

0.20 

0.01419 

0.01227 

0.01064 

0.00924 

0.00805 

0.00702 

0.00614 

0.00539 

0.00473 

0.00417 

0.00368 

0.25 

0.02370 

0.02115 

0.01890 

0.01692 

0.01518 

0.01364 

0.01228 

0.01107 

0.01000 

0.00906 

0.00821 

0.30 

0.02996 

0.02715 

0.02463 

0.02237 

0.02034 

0.01852 

0.01669 

0.01542 

0.01410 

0.01290 

0.01183 

0.35 

0.03348 

0.03065 

0.02809 

0.02577 

0.02366 

0.02174 

0.02000 

0.01842 

0.01698 

0.01566 

0.01447 

0.40 

0.03482 

0.03215 

0.02970 

0.02745 

0.02540 

0.02351 

0.02178 

0. 02020 

0.01874 

0.01740 

0.01617 

0.45 

0.03454 

0.03210 

0.02986 

0.02778 

0.02587 

0.02410 

0.02246 

0.02095 

0.01955 

0.01825 

0.01706 

0.50 

0.03310 

0.03095 

0.02895 

0.02709 

0.02537 

0.02376 

0.02227 

0.02088 

0.01958 

0.01838 

0.01726 

0.55 

0.03087 

0.02902 

0.02729 

0.02568 

0.02417 

0.02275 

0.02143 

0.02019 

0.01903 

0.01794 

0.01692 

0.60 

0.02818 

0.02662 

0.02516 

0.02379 

0.02250 

0.02128 

0.02014 

0.01906 

0.01805 

0.01709 

0.01619 

0.65 

0.02524 

0.02397 

0.02276 

0.02162 

0.02054 

0.01952 

0.01856 

0.01764 

0.01678 

0.01596 

0.01518 

0.70 

0.02226 

0.02123 

0.02026 

0.01934 

0.01846 

0.01762 

0.01682 

0.01606 

0.01534 

0.01465 

0.01399 

0.75 

0.01935 

0.01855 

0.01779 

0.01706 

0.01636 

0 . 01*68 

0.01504 

0.01442 

0.01383 

0.01326 

0.01272 

0.80 

0.01662 

0.01602 

0.01543 

0.01487 

0.01432 

0.01380 

0.01329 

0.01280 

0.01232 

0.01187 

0.01143 

0.85 

0.01413 

0.01369 

0.01325 

0.01283 

0.01242 

0.01202 

0.01162 

0.01124 

0.01087 

0*01051 

0.01016 

0.90 

0.01192 

0.01160 

0.01129 

0.01098 

0.01068 

0.01038 

0.01009 

0.00980 

0.00951 

0.00923 

0.00896 

0.95 

0.00999 

0.00978 

0.00956 

0.00934 

0.00913 

0.00891 

0.00870 

0.00848 

0.00827 

0.00806 

0.00785 

1.00 

0.00834 

0.00820 

0.00806 

0.00792 

0.00777 

0.00762 

0.00746 

0.00731 

0.00716 

0.00700 

0.00685 

1.05 

0.00695 

0.00687 

0.00678 

0.00669 

0.00659 

0.00649 

0.00639 

0.00628 

0.00617 

0.00606 

0.00595 

1.10 

0.00579 

0.00575 

0.00570 

0.00565 

0.00559 

0.00553 

0.00546 

0.00539 

0.00531 

0.00524 

0.00516 

1.15 

0.00484 

0.00482 

0.00480 

0.00477 

0.00474 

0.00471 

0.00466 

0.00462 

0.00457 

0.00452 

0.00447 

1.20 

0.00405 

0.00406 

0.00405 

0.00404 

0.00403 

0.00401 

0.00399 

0.00396 

0.00393 

0.00390 

0.00387 

1.25 

0.00341 

0.00342 

0.00343 

0.00343 

0.00343 

0.00343 

0.00342 

0.00341 

0.00339 

0.00337 

0.00335 

l - 30 

0.00288 

0.00290 

0.00292 

0.00293 

0.00293 

0.00294 

0.00294 

0.00293 

0.00293 

0.00292 

0.00291 

1.35 

0.00245 

0.00247 

0.00249 

0.00250 

0.00252 

0.00252 

0.00253 

0.00253 

0.00254 

0.00253 

0.00253 

1.40 

0.00209 

0.00211 

0.00213 

0.00215 

0.00217 

0.00218 

0.00219 

0.00220 

0.00220 

0.00220 

0.00221 

1.45 

0.00179 

0.00181 

0.00184 

0.00185 

0.00187 

0.00189 

0.00190 

0.00191 

0.00192 

0.00192 

0.00193 

1.50 

0.00154 

0.00157 

0.00159 

0.00161 

0.00162 

0.00164 

0.00165 

0.00166 

0.00167 

0.00168 

0.00169 

1.55 

0 . 0 QL 34 

0.00136 

0.00138 

0.00140 

0.00141 

0.00143 

0.00144 

0.00146 

0.00147 

0.00148 

0.00149 

1.60 

0.00116 

0.00118 

0.00120 

0.00122 

0.00124 

0.00125 

0.00127 

0.00128 

0.00129 

0.00130 

0.00131 

1.65 

0.00102 

0.00104 

0.00105 

0.00107 

0.00109 

O.OOUO 

0.00111 

0.00113 

0.00114 

0.00115 

0.00116 

1.70 

0.00089 

0.00091 

0.00093 

0.00094 

0.00096 

0.00097 

0.00096 

0.00100 

0.00101 

0.00102 

0.00103 

1.75 

0.00079 

0.00080 

0.00082 

0.00083 

0.00085 

0.00086 

0.00087 

0.00088 

0,00069 

0.00090 

0.00091 

1.80 

0.00069 

0.00071 

0.00072 

0.00074 

0.00075 

0.00076 

0.00077 

0.00079 

0.00080 

0. 00081 

0.00081 

1.85 

0.00062 

0.00063 

0.00064 

0.00066 

0.00067 

0 . 0 QQ 68 

0.00069 

0.00070 

0.00071 

0.00072 

0.00073 

1.90 

0.00055 

0.00056 

0.00057 

0.00058 

0.00060 

0.00061 

0.00062 

0.00063 

0.00064 

0.00064 

0.00065 

1.95 

0.00049 

0.00050 

0.00051 

0.00052 

0.00053 

0.00054 

0.00055 

0.00056 

0.00057 

0.00058 

0.00059 

2.00 

0.00044 

0.00045 

0.00046 

0.00047 

0.00048 

0.00049 

0.00050 

0.00051 

0.00051 

0.00052 

0.00053 
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TABLE I. - Continued. 


DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B r /uJD, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.05 


(b) Half cone angle, 22.5. 


Dimen- 





Dimensionless radius, 

P 





axial 

0 

0.05 

0.10 

O.lb 

0.20 

0.2b 

0.30 

0. 35 

o 

o 

0.45 

0.50 

position, 

D 












- 1.00 

0. 

- 0.00044 

- 0.00088 

- 0.00132 

- 0.00175 

- 0.00217 

- 0.00259 

- 0.00299 

- 0 . Q0338 

- 0.00376 

- 0.00412 

- 0.95 

0. 

- 0.00052 

- 0.00104 

- 0.00156 

- 0.00206 

- 0.00256 

- 0.00305 

- 0.00352 

- 0.00398 

- 0.00442 

- 0.00484 

- 0.90 

0 . 

- 0.00062 

- 0.00124 

- 0.00185 

- 0.00246 

- 0.00305 

- 0.00362 

- 0.00418 

- 0.00472 

- 0.00524 

- 0.00573 

- 0.85 

0 . 

- 0.00075 

- 0.00149 

- 0.00222 

- 0.00294 

- 0.00365 

- 0.00433 

- 0. 00500 

- 0.00563 

- 0.00624 

- 0.00682 

- 0.80 

0. 

- 0.00090 

- 0.00180 

- 0.00268 

- 0.00355 

- 0.00440 

- 0.00522 

- 0.00602 

- 0.00678 

- 0.00750 

- 0.00818 

- 0.75 

0 . 

- 0.00110 

- 0.00219 

- 0,00327 

- 0.00432 

- 0.00535 

- 0.00635 

- 0.00730 

- 0.00821 

- 0.00908 

- 0 . 009BB 

- 0.70 

0. 

- 0.00135 

- 0.00269 

- 0.00402 

- 0.00531 

- 0.00657 

- 0.00778 

- 0.00894 

- 0.01004 

- 0.01108 

- 0.01204 

- 0.65 

0. 

- 0.00168 

- 0.00335 

- 0.00499 

- 0.00659 

- 0.00014 

- 0.00963 

- 0.01105 

- 0.01239 

- 0.01364 

- 0.01480 

- 0.60 

0. 

- 0.00211 

- 0.00420 

- 0.00626 

- 0.00826 

- 0.01020 

- 0.01205 

- 0.01380 

- 0.01545 

- 0.01697 

- 0.01837 

- 0.55 

0. 

- 0.00268 

- 0.00534 

- 0.00795 

- 0.01048 

- 0.01292 

- 0.01524 

- 0.01742 

- 0.01946 

- 0.02133 

- 0.02302 

- 0.50 

0 . 

- 0.00345 

- 0.00687 

- 0.01021 

- 0.01346 

- 0.01656 

- 0.01950 

- 0.02225 

- 0.02479 

- 0 . 0271Q 

- 0.02917 

- 0.55 

0 . 

- 0.00450 

- 0.00896 

- 0.01331 

- 0.01751 

- 0.02151 

- 0.02528 

- 0.02878 

- 0.03198 

- 0.03485 

- 0.03738 

- 0.40 

0 . 

- 0.00596 

- 0.01185 

- 0.01758 

- 0.02310 

- 0.02834 

- 0.03323 

- 0.03773 

- 0.04180 

- 0-04540 

- 0.04851 

- 0.35 
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I. - Continued. DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B r AiJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.05 


(b) Continued. Half cone angle, 22.5. 
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1.85 

0.00L28 

0.00140 

0.00151 

0.00162 

0.00173 

0.00183 

0.00192 

0.00201 

0.00210 

0.00219 

0.00226 

1.90 

0. 00114 

0.00124 

0.00134 

0.00144 

0.00153 

0.00162 

0.00171 

0.00179 

0.00187 

0.00195 

0.00202 

1.95 

0.00101 

0.00110 

0.00119 

0.00128 

0.00136 

0.00144 

0.00152 

0.00160 

0.00167 

0.00174 

0.00181 

M 

O 

o 

0.00090 

0.00098 

0.00106 

0.001L4 

0.00122 

0.00129 

0.00136 

0.00143 

0.00150 

0.00156 

0.00162 
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TABLE I. - Continued. DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.05 

(b) Continued. Half cone angle, 22.5. 


Dimen- Dimensionless radius, p 

sionless . . . , . — 


axial 

position, 

1.00 

1 . OS 

1.10 

1.15 

1.20 

1.25 

1.30 

1 . 35 

1.40 

1.45 

1.50 

- 1.00 

- 0.00673 

- 0.00688 

- 0.00701 

- 0.00713 

- 0.00722 

- 0.00729 

- 0.00735 

- 0.00739 

- 0.00742 

- 0.00743 

- 0.00742 

- 0.95 

- 0.00779 

- 0.00795 

- 0.00808 

- 0.00820 

- 0.00829 

- 0.00835 

- 0.00840 

; - 0.00843 

- 0.00844 

- 0.00843 

- 0.00840 

- 0.90 

- 0.00906 

- 0.00922 

- 0.00936 

- 0.00946 

- 0.00954 

- 0.00960 

- 0.00963 

1 - 0.00964 

- 0.00962 

- 0.00959 

- 0.00953 

- 0.85 

- 0.01058 

- 0.01074 

- 0.01087 

- 0.01097 

- 0.01103 

- 0.01107 

- 0.01107 

- 0.01105 

- 0.01100 

- 0.01093 

- 0.01084 

- 0.80 

- 0.01241 

- 0.01257 

- 0.01269 

- 0.01277 

- 0.01280 

- 0.01281 

- 0.01277 

- 0.01271 

- 0.01261 

- 0.01249 

- 0.01235 

- 0.75 

- 0.01464 

- 0.01478 

- 0.01488 

- 0.01492 

- 0-01491 

- 0.01487 

- 0.01478 

- 0.01465 

- 0.01450 

- 0.01431 

- 0.01410 

- 0.70 

- 0.01736 

- 0.01747 

- 0.01752 

- 0.01750 

- 0.01743 

- 0.01731 

- 0.01715 

- 0.01694 

- 0.01669 

- 0.01642 

- 0.01611 

- 0.65 

- 0.02069 

- 0.02074 

- 0.02072 

- 0.02062 

- 0.02046 

- 0.02023 

- 0.01995 

- 0.01963 

- 0.01926 

- 0.01886 

- 0.01043 

- 0.60 

- 0.02480 

- 0.02475 

- 0.02461 

- 0.02439 

- 0.02408 

- 0.02371 

- 0.02327 

- 0.02279 

- 0.02226 

- 0.02169 

- 0.02110 

- 0.55 

- 0.02988 

- 0.02968 

- 0.02937 

- 0.02895 

- 0.02844 

- 0.02785 

- 0.02720 

- 0.02649 

i - 0.02573 

- 0.02495 

- 0.02414 

- 0.50 

- 0.03621 

- 0.03577 

- 0.03519 

- 0.03448 

- 0.03368 

- 0.03279 

- 0.03182 

- 0.03081 

- 0.02976 

- 0.02868 

- 0.02759 

- 0.45 

- 0.04412 

- 0.04330 

- 0.04232 

- 0.04120 

- 0.03996 

- 0.03864 

- 0.03725 

- 0.03582 

- 0.03437 

- 0.03290 

- 0.03145 

- 0-40 

- 0.05403 

- 0.05264 

- 0.05105 

- 0.04932 

- 0.04747 

- 0.04555 

- 0.04357 

- 0.04158 

- 0.03958 

- 0.03762 

- 0.03569 

- 0.35 

- 0.06648 

- 0.06421 

- 0.06173 

- 0.05910 

- 0.05638 

- 0.05360 

- 0.05082 

- 0.04806 

- 0.04536 

- 0.04274 

- 0.04022 

- 0.30 

- 0.08214 

- 0.07853 

- 0.07471 

- 0.07077 

- 0.06679 

- 0.06283 

- 0.05894 

- 0.05518 

- 0.05157 

- 0.04812 

- 0.04486 

- 0.25 

- 0.10181 

- 0*09613 

- 0.09030 

- 0.08444 

- 0.07867 

- 0.07307 

- 0.06771 

- 0.06264 

- 0.05787 

- 0.05341 

- 0 . 0*928 

- 0.20 

- 0. 12636 

- 0.11748 

- 0.10861 

- 0.09994 

- 0.09165 

- 0.08383 | 

- 0.07654 

- 0.06982 

- 0.06366 

- 0.05005 

- 0.05295 

- 0.15 

- 0. 15668 

- 0.14271 

- 0.12918 

- 0.11641 

- 0.10462 

- 0.09388 

- 0.08423 

- 0.07560 

- 0.06792 

- 0.06111 

- 0.05508 

- 0.10 

- 0.19321 

- 0.17075 

- 0.14993 

- 0.13126 

- 0.11489 

- 0.10073 

- 0.08855 

- 0.07809 

- 0.06910 

- 0.06136 

- 0.05467 

- 0.05 

- 0.23451 

- 0.19615 

- 0.16379 

- 0. 13767 

- 0.11674 

- 0.09987 

- 0.08611 

- 0.07477 

- 0.06533 

- 0.05740 

- 0.05069 

0.00 

- 0.26205 

- 0. 18691 

- 0.14814 

- 0.12132 

- 0.10134 

- 0.08584 

- 0.07351 

- 0.06349 

- 0.05525 

- 0.04838 

- 0.04260 

0.05 

- 0. 10866 

- 0.10022 

- 0.08881 

- 0.07746 

- 0.06731 i 

- 0.05855 

- 0.05110 

- 0.04477 

- 0.03938 

- 0.03478 

- 0.03083 

0.10 

- 0.01666 

- 0.02391 

- 0.02724 

- 0.02604 

- 0.02737 

- 0.02592 

- 0.0241 1 

- 0.02219 

- 0.02030 

- 0.01850 

- 0.01683 

0.15 

0.04476 

0.03100 

0.02084 

0.01347 

0.00820 

0.00449 

0.00190 

0.00012 

- 0.00108 

- 0.00188 

- 0.00238 

0.20 

0.08506 

0.06865 

0.05539 

0.04472 

0.03618 

0.02935 

0.02390 

0.01955 

0.01606 

0.01325 

0.01099 

0.25 

0.11002 

0.09297 

0.07862 

0.06657 

0.05647 

0.04801 

0.04094 

0.03502 

0.03006 

0.02589 

0.02239 

0.30 

0.12369 

0.10714 

0.09287 

0.08058 

0.07001 

0.06092 

0.05311 

0.04641 

0.04064 

0.03568 

0.03140 

0.35 

0 . 12911 

0.11369 

0.10018 

0.08834 

0.07798 

0.06891 

0.06098 

' 0.05404 

0.04797 

0.04266 

0.03800 

0.40 

0.12857 

0.11462 

0. 10225 

0.09127 

0.08154 

0.07291 

0.06525 

0.05846 

0.05245 

0.04711 

0.04237 

0.45 

0.12385 

0.11152 

0.10048 

0.09059 

0.08172 

0.07377 

0.06664 

0.06026 

0.05453 

0.04940 

0.04479 

0.50 

0.11631 

0 . 10564 

0.09600 

0.08728 i 

0.07940 

0.07227 

0.06582 

0.05998 

0.05470 

0.04992 

0.04559 

0.55 

0 . 10701 

0.09794 

0.08969 

0.08217 

0.07532 

0.06906 

0.06335 

0.05815 

0.05339 

0.04906 

0.04510 

0.60 

0.09676 

0.00921 

0.08228 

0.07591 

0.07006 

0.06469 

0.05974 

0.05519 

0.05101 

0.04716 

0.04362 

0.65 

0.08618 

0.08001 

0.07431 

0.06903 

0.06413 

0.05960 

0.05539 

! 0.05149 

0.04788 

0.04453 

0.04143 

0.70 

0.07575 

0.07002 

0.06621 

0.06191 

0.05790 

0.05414 

0.05063 

0.04735 

0.04429 

0.04143 

0.03876 

0.75 

0.06580 

0.06194 

0.05831 

0.05488 

0.05165 

0.04860 

0.04573 

0.04302 

0.04047 

! 

0.03806 

0.03580 

0.80 

0.05657 

0.05363 

0.05083 

0.04816 

0.04562 

0.04319 

0.04008 

0.03868 

0.03659 

0.03460 

0.03272 

0.85 

0.04821 

0.04604 

0.04394 

0.04191 

0.03995 

0.03805 

0.03623 

0.03440 

0.03280 

0.03113 

0.02964 

0.90 

0.04079 

0.03924 

0.03772 

0.03621 

0.03474 

0.03329 

0.03188 

0.03051 

0.02918 

0.02789 

0.02664 

0.95 

0.03434 

0.03328 

0.03220 

0.03112 

0.03004 

| 0.02897 

0.02790 

0.02685 

0.02581 

0.02480 

0 . D 23 BI 

1.00 

0*02881 

0.02812 

0.02740 

0.02665 

0.02588 

0.02510 

0.02431 

0.02352 

0.02273 

0.02195 

0.02117 

1.05 

0.02414 

0.02372 

0.02326 

0.02276 

0.02224 

0.02169 

0.02112 

0.02054 

0.01995 

0.01936 

0.01876 

1.10 

0.02023 

0.02001 

0.01974 

0.01943 

I 0.01909 

0.01871 

0.01832 

0.01790 

0.01747 

0.01703 

0.01658 

1.15 

0.01699 

0.01690 

0.01676 

0.01659 

0.01638 

0.01614 

0.01588 

0.01559 

0.01528 

0.01496 

0.01462 

1.20 

0.01431 

0.01431 

0.01426 

0.01418 

0.01407 

0.01393 

0.01376 

0.01357 

0.01336 

0.01313 

0.01289 

1.25 

0.01209 

0.01215 

0.01217 

0.01215 

0.01211 

0.01204 

0.01194 

0.01102 

0.01168 

0.01153 

0.01136 

1.30 

0.01026 

0.01035 

0.01041 

0.01044 

0.01045 

0.01042 

0.01038 

0.01031 

0.01023 

0.01013 

0.01001 

1.35 

0.00875 

0.00886 

0.00894 

0.00900 

0.00904 

0.00905 

0.00904 

0.00901 

0.00897 

0.00891 

0 . 008 B 3 

1.40 

0.00750 

0.00762 

0.00771 

0.00779 

0.00784 

0.00788 

0.00789 

0.00789 

0.00788 

0.00785 

0.00700 

1.45 

0.00645 

0.00657 

0.00668 

0.00676 

0.00683 

0.00687 

0.00691 

0.00693 

0.00693 

0.00693 

0.00691 

1.50 

0.00558 

0.00570 

0.00580 

0.00589 

0.00596 

0.00602 

0.00606 

0.00610 

0.00612 

0.00612 

0.00612 

1.55 

0.00485 

0.00496 

0.00506 

0.00515 

0.00522 

0.00529 

0.00534 

0.00538 

0.00541 

0.00543 

0.00544 

1.60 

0.00423 

0.00434 

0.00443 

0.00452 

0.00459 

0.00466 

0.00471 

0.00476 

0.00479 

0.00482 

0.00484 

1.65 

0.00370 

0.00380 

0.00390 

0.00398 

0.00405 

0.00412 

0.00417 

0.00422 

0.00426 

0.00429 

0.00432 

1.70 

0.00326 

0.00335 

0.00344 

0.00352 

0.00359 

0.00365 

0.00371 

0.00375 

0.00380 

0.00383 

0.00386 

1.75 

0.00288 

0.00296 

0.00304 

0.00312 

0.00318 

0.00324 

0.00330 

0.00335 

0.00339 

0.00343 

0.00346 

1.80 

0.00255 

0.00263 

0.00270 

0.00277 

0.00283 

0.00289 

0.00295 

0.00299 

0.00304 

0.00307 

0.00311 

1.85 

0.00226 

0.00234 

0.00241 

0.00247 

0.00253 

0.00259 

0.00264 

0.00268 

0.00272 

0.00276 

0.00279 

1.90 

0.00202 

0.00209 

0.00215 

0.00221 

0.00227 

0.00232 

0.00237 

0. 00241 

0.00245 

0.00249 

0.00252 

1.95 

0.00181 

0.00187 

0.00193 

0.00198 

0.00204 

0.00208 

0.00213 

0.00217 

0.00221 

0.00225 

0.00228 

2.00 

0.00162 

0.00168 

0.00173 

0.00178 

0.00183 

0.00188 

0.00192 

0.00196 

0.00200 

0.00203 

0.00206 
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TABLE I. - Continued. DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B r /uJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.05 

(b) Concluded. Half cone angle, 22.5. 


Dimen - 
s 1 onl 63 s 

Dimensionless radius, p 

axial 

position, 

n 

1.50 

1.55 

1.60 

1.65 

1.70 

1.75 

1.80 

1.85 

1.90 

1.95 

2.00 

- 1.00 

- 0.00742 

- 0.00740 

- 0.00737 

- 0.00733 

- 0.00728 

- 0.00721 

- 0.00714 

- 0.00706 

- 0.00697 

- 0.00687 

- 0.00677 

- 0.95 

- 0.00840 

- 0.00836 

- 0.00831 

- 0.00824 

- 0.00816 

- 0.00807 

- 0.00797 

- 0.00786 

- 0.00774 

- 0.00762 

- 0. 00748 

- 0.90 

- 0.00953 

- 0.00946 

- 0.00938 

- 0.00928 

- 0.00916 

- 0.00903 

- 0.00890 

- 0.00875 

- 0.00860 

- 0.00844 

- 0.00827 

- 0.85 

- 0.01084 

- 0.01073 

- 0.01060 

- 0.01046 

- 0.01030 

- 0.01013 

- 0.00995 

- 0.00976 

- 0.00956 

- 0.00935 

- 0.00915 

- 0.80 

- 0.01235 

- 0.01219 

- 0.01200 

- 0. oueo 

- 0.01159 

- 0.01136 

- 0.01112 

- 0.01087 

- 0.01062 

- 0.01036 

- 0.01010 

- 0.75 

- 0.01410 

- 0.01386 

- 0.01360 

- 0.01333 

- 0 . 0130 * 

- 0.01274 

- 0.01243 

- 0.01212 

- 0.01180 

- 0.01147 

- 0. 01115 

- 0.70 

- 0.01611 

- 0.01578 

- 0.01543 

- 0.01506 

- 0.01468 

- 0.01429 

- 0.01389 

- 0.01349 

- 0.01309 

- 0.01268 

- 0.01228 

- 0.65 

- 0.01843 

- 0.01798 

- 0.01750 

- 0.01702 

- 0.01652 

- 0.01602 

- 0.01551 

- 0.01500 

- 0.01449 

- 0.01399 

- 0.01350 

- 0.60 

- 0.02110 

- 0.02048 

- 0.01985 

- 0.01921 

- 0.01856 

- 0.01792 

- 0.01728 

- 0.01664 

- 0.01601 

- 0.01539 

- 0.01479 

- 0.55 

- 0.02414 

- 0.02332 

- 0.02248 

- 0.02165 

- 0.02082 

- 0.02000 

- 0.01919 

- 0.01839 

- 0.01762 

- 0.01687 

- 0.01613 

- 0.50 

- 0.02759 

- 0.02649 

- 0.02540 

- 0.02432 

- 0.02326 

- 0.02223 

- 0.02122 

- 0.02024 

- 0.01929 

- 0.01838 

- 0.01750 

- 0.45 

- 0.03145 

- 0. 03000 

- 0.02859 

- 0.02721 

- 0.02587 

- 0.02457 

- 0.02333 

- 0.02213 

- 0.02098 

- 0.01989 

- 0.01885 

- 0.40 

- 0.03569 

- 0.03381 

- 0.03199 

- 0.03024 

- 0.02856 

- 0.02696 

- 0.02544 

- 0.02399 

- 0.02263 

- 0.02133 

- 0.02011 

- 0.35 

- 0.04022 

- 0.03780 

- 0.03549 

- 0.03330 

- 0.03123 

- 0.02928 

- 0.02745 

- 0.02573 

- 0.02412 

- 0.02261 

- 0.02121 

- 0.30 

- 0.04486 

- 0.04179 

- 0.03891 

- 0.03622 

- 0.03371 

- 0.03137 

- 0.02921 

- 0.02720 

- 0.02534 

- 0.02362 

- 0.02203 

- 0.25 

- 0.04928 

- 0.04546 

- 0.04194 

- 0.03870 

- 0.03573 

- 0.03301 

- 0.03051 

- 0.02823 

- 0.02613 

- 0.02422 

- 0.02246 

- 0.20 

- 0.05295 

- 0.04833 

- 0.04415 

- 0.04038 

- 0.03697 

- 0.03389 

- 0.03111 

- 0.02859 

- 0.02631 

- 0.02424 

- 0.02237 

- 0.15 

- 0.05508 

- 0.04973 

- 0.04499 

- 0.04078 

- 0.03704 

- 0.03371 

- 0.03073 

- 0.02807 

- 0.02569 

- 0.02354 

- 0.02162 

- 0.10 

- 0.05467 

- 0.04886 

- 0.04381 

- 0.03940 

- 0.03553 

- 0.03212 

- 0.02912 

- 0.02646 

- 0.02410 

- 0.02199 

- 0.02011 

- 0.05 

- 0.05069 

- 0.04497 

- 0.04005 

- 0.03581 

- 0.03213 

- 0.02892 

- 0.02611 

- 0.02363 

- 0.02145 

- 0.01952 

- 0.01780 

0.00 

- 0.04260 

- 0.03769 

- 0.03350 

- 0.02989 

- 0.02677 

- 0.02406 

- 0.02169 

- 0.01960 

- 0.01777 

- 0.01615 

- 0.01471 

0.05 

- 0.03083 

- 0.02743 

- 0.02450 

- 0.02194 

- 0.01971 

- 0.01776 

- 0.01605 

- 0.01454 

- 0.01320 

- 0.01201 

- 0.01096 

0.10 

- 0.01683 

- 0.01530 

- 0.01390 

- 0.01265 

- 0.01151 

- 0.01049 

- 0.00958 

- 0.00875 

- 0.00801 

- 0.00734 

- 0.00673 

0.15 

- 0.00238 

- 0.00269 

- 0.00284 

- 0.00290 

- 0.00289 

- 0.00284 

- 0.00275 

- 0.00264 

- 0.00253 

- 0.00240 

- 0.00228 

0.20 

0.01099 

0.00916 

0.00767 

0.00645 

0.00545 

0.00463 

0.00394 

0.00337 

0.00290 

0.00250 

0.00216 

0.25 

0.02239 

0.01943 

0.01692 

0.01480 

0.01298 

0.01143 

0.01010 

0.00895 

0.00796 

0.00710 

0.00636 

0.30 

0.03140 

0.02771 

0.02452 

0.02176 

0.01936 

0.01727 

0.01544 

0.01385 

0.01245 

0.01121 

0.01013 

0.35 

0.03800 

0.03392 

0.03034 

0.02719 

0.02442 

0.02197 

0.01981 

0.01790 

0.01620 

0.01470 

0.01336 

0.40 

0.04237 

0.03817 

0.03443 

0.03111 

0.02815 

0.02551 

0.02316 

0.02106 

0.01918 

0.01749 

0.01598 

0.45 

0.04479 

0.04066 

0.03695 

0.03362 

0.03063 

0.02794 

0.02551 

0.02333 

0.02136 

0.01959 

0.01798 

0.50 

0.04559 

0.04167 

0.03813 

0.03491 

0.03200 

0.02936 

0.02696 

0.02479 

0.02281 

0.02101 

0.01938 

0.55 

0.04510 

0 . 04L49 

0.03819 

0.03517 

0.03242 

0.02991 

0.02761 

0.02551 

0.02359 

0.02183 

0.02023 

0.60 

0.04362 

0.04036 

0.03737 

0.03461 

0.03208 

0. 02974 

0.02760 

0.02562 

0.02380 

0.02213 

0.02058 

0.65 

0.04143 

0.03855 

0.03589 

0.03342 

0.03113 

0.02901 

0.02704 

0.02522 

0.02354 

0.02198 

0.02053 

0.70 

0.03876 

0.03626 

0.03393 

0.03176 

0.02973 

0.02784 

0.02608 

0.02443 

0.02290 

0.02147 

0.02014 

0.75 

0.03580 

0.03367 

0.03167 

0.02979 

0.02802 

0.02636 

0.02480 

0.02334 

0.02197 

0*02068 

0.01948 

0.80 

0.03272 

0.03093 

0.02924 

0.02763 

0.02612 

0.02468 

0.02333 

0.02205 

0.02084 

0.01970 

0.01862 

0.85 

0.02964 

0.02816 

0.02675 

0.02540 

0.02412 

0 • 02289 

0.02173 

0.02062 

0.01957 

0.01857 

0.01762 

0.90 

0.02664 

0.02544 

0.02428 

0.02316 

0.02209 

0.02105 

0.02008 

0.01913 

0.01823 

0.01737 

0.01654 

0.95 

0.02381 

0.02284 

0.02190 

0.02099 

0.02011 

0.01925 

0.01842 

0.01763 

0.01686 

0.01612 

0.01541 

1.00 

0.02117 

0.02041 

0.01966 

0.01892 

0.01820 

0.01750 

0.01681 

0.01615 

0.01550 

0.01488 

0.01428 

1.05 

0.01876 

0.01816 

0.01757 

0.01698 

0.01640 

0.01583 

0.01527 

0.01473 

0.01419 

0.01367 

0.01316 

1.10 

0.01658 

0.01612 

0.01566 

0.01520 

0.01474 

0.01428 

0.01382 

0.01338 

0.01293 

0.01250 

0.01207 

1.15 

0.01462 

0.01428 

0.01392 

0.01357 

0.01320 

0.01284 

0.01248 

0.01211 

0. 01175 

0.01140 

0.01104 

1.20 

0.01289 

0.01263 

0.01237 

0.01209 

0.01181 

0.01153 

0.01124 

0.01095 

0.01066 

0.01036 

0.01007 

1.25 

0.01136 

0.01117 

0.01098 

0.01077 

0.01055 

0.01033 

0.01011 

0.00988 

0.00964 

0.00941 

0.00917 

1.30 

0.01001 

0.00988 

0.00974 

0.00959 

0.00943 

0.00926 

0.00908 

0.00890 

0.00872 

0.00853 

0.00834 

1.35 

0.00883 

0.00875 

0.00865 

0.00854 

0.00842 

0.00829 

0.00816 

0.00802 

0.00787 

0.00772 

0.00757 

1.40 

0.00780 

0.00775 

0.00768 

0.00761 

0.00752 

0.00743 

0.00733 

0.00722 

0.00711 

0.00699 

0.00687 

1.45 

0.00691 

0.00688 

0.00683 

0.00678 

0.00673 

0.00666 

0.00659 

0.00651 

0.00642 

0.00633 

0.00623 

1.50 

0.00612 

0.00611 

0.00609 

0.00606 

0.00602 

0.00597 

0.00592 

0.00586 

0.00580 

0.00573 

0.00566 

1.55 

0.00544 

0.00544 

0.00543 

0.00542 

0.00539 

0.00537 

0.00533 

0.00529 

0.00524 

0.00519 

0.00513 

1.60 

0.00484 

0.00485 

0.00485 

0.00485 

0.00484 

0.00482 

0.00480 

0.00477 

0.00474 

0.00470 

0.00466 

1.65 

0.00432 

0.00434 

0.00435 

0.00435 

0.00435 

0.00434 

0.00433 

0.00431 

0.00429 

0.00427 

0.00424 

1.70 

0.00386 

0.00388 

0.00390 

0.00391 

0.00392 

0.00392 

0.00391 

0.00390 

0.00389 

0.00387 

0.00385 

1.75 

0.00346 

0.00348 

0.00351 

0-00352 

0.00353 

0.00354 

0.00354 

0.00354 

0.00353 

0.00352 

0.00351 

1.80 

0.00311 

0.00313 

0.00316 

0.00318 

0.00319 

0.0 0 320 

0.00321 

0.00321 

0.00321 

0.00320 

0.00320 

1.85 

0.00279 

0.00282 

0.00285 

0.00287 

0.00289 

0.00290 

0.00291 

0.00292 

0.00292 

0.00292 

0.00292 

1.90 

0.00252 

0.00255 

0.00258 

0.00260 

0.00262 

0.00263 

0.00264 

0.00265 

0.00266 

0.00266 

0.00266 

1.95 

0.00228 

0.00231 

0.00233 

0.00236 

0.00237 

0.00239 

0.00241 

0.00242 

0.00243 

0.00243 

0.00243 

2.00 

0.00206 

0.00209 

0.00212 

0.00214 

0.00216 

0.00218 

0.00219 

0.00221 

0.00222 

0.00222 

0.00223 
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TABLE 1. - Continued . DIMEN.SIONLEEC RAD HAL MAGNETIC FIELD OF 30LID FINITE CONE, 10 B r /;;JL, FOR FIELD POINT INCREMENT 3 OF O.Ot 

(c) Half cone an^le, 30. C. 


Diiren- 
s ! onless 





Olr.ensicnle: 

53 radius, p 






axial 
posl ti on, 
1) 

0 

0.05 

! 

0.10 

0.15 

0.20 

0-2!) 

0-30 

0.3!. 

0.40 

0.4! 

Q.PO 

- 1.00 

0 . 

- 0.00147 

- 0.00292 

- 0.00436 

- 0.00576 

- 0.00712 

- 0.00844 

- 0.00969 

- 0.01088 

- 0.01200 

- 0.01304 

- 0.95 

0 . 

- 0.00171 

- 0.00341 

- 0.00509 

- 0.00672 

- 0.00831 

- 0.00983 

- 0.01129 

- 0.01266 

- 0.01394 

- 0.01513 

- 0.90 

o . 

- 0.00201 

- 0.00401 

- 0.00598 

- 0.00789 

- 0.00975 

- 0.01152 

- 0.01321 

- 0.01480 

- 0.01627 

- 0.01763 

- 0.85 

0 . 

- 0.00238 

- 0.00474 

- 0.00706 

- 0.00932 

- 0.01150 

- 0.01358 

- 0.01555 

- 0.01739 

- 0.01909 

- 0.02065 

- 0.80 

0 . 

- 0.00283 

- 0.00564 

- 0.00840 

- 0.01107 

- 0.01365 

- 0.01610 

- 0.01840 

- 0.02055 

- 0.02252 

- 0.02431 

- 0.75 

0 . 

! - 0.00339 

- 0.00675 

- 0.01004 

- 0.01323 

- 0.01629 

- 0.01920 

- 0.02192 

- 0.02443 

- 0.02673 

- 0.02878 

- 0.70 

0 . 

- 0.00409 

- 0.00814 

- 0.01210 

- 0.01592 

- 0.01959 

- 0.02304 

- 0.02626 

- 0.02923 

- 0.03190 

- 0.03428 

- 0.65 

0 . 

i - 0.00497 

- 0.00988 

- 0.01467 

- 0.01930 

- 0.02370 

- 0.02785 

- 0.03169 

- 0.03519 

- 0.03833 

- 0.04108 

- 0.60 

0 . 

- 0.00608 

- 0.01208 

- 0.01793 

- 0.02356 

- 0.02890 

- 0.03390 

- 0.03850 

- 0.04266 

- 0.04635 

- 0.04954 

- 0.55 

0 . 

- 0.00749 

- 0.01469 

- 0.02208 

- 0.02098 

- 0.03551 

- 0.04157 

- 0.04712 

- 0.05209 

- 0.05644 

- 0.06015 

- 0.50 

o . 

- 0.00932 

- 0.01850 

- 0.02742 

- 0.03595 

- 0.04397 

- 0.05139 

- 0.05811 

- 0.06408 

- 0.06923 

- 0.07355 

- 0.45 

0 . 

- 0.01169 

- 0.02320 

- 0.03435 

- 0.04497 

- 0.05491 

- 0.06404 

- 0.07225 

- 0.07945 

- 0.08557 

- 0.09058 

- 0.40 

0 . 

- 0.01480 

- 0.02936 

- 0.04342 

- 0.05676 

- 0.06918 

- 0.08050 

- 0.09057 

- 0.09930 

- 0.10659 

- 0.11241 

- 0.35 

0 . 

- 0.01893 

- 0.03751 

- 0.05541 

- 0.07231 

- 0.08795 

- 0.10208 

- 0.11452 

- 0.12514 

- 0.13384 

- 0.14058 

- 0.30 

0 . 

- 0.02448 

- 0.04845 

- 0.07146 

- 0.09307 

- 0.11290 

- 0 . 13065 

- 0. 14609 

- 0.15905 

- 0.16943 

- 0.17719 

- 0.25 

0 . 

- 0.03205 

- 0.06336 

- 0.09325 

- 0.12111 

- 0.14644 

- 0.16885 

- 0-18806 

- 0.20389 

- 0.21624 

- 0.22509 

- 0.20 

0 . 

- 0.04264 

- 0.08413 

- 0.12342 

- 0.15964 

- 0.19215 

- 0.22047 

- 0.24433 

- 0.26356 

- 0.27813 

- 0.28807 

- 0.15 

0 . 

- 0.05802 

- 0.11403 

- 0 . 16636 

- 0.21376 

- 0.25546 

- 0.29105 

- 0.32038 

- 0.34343 

- 0. 36029 

- 0.37112 

- 0 . 10 

0 . 

- 0.08196 

- 0.15971 

- 0.23029 

- 0.29222 

- 0.34504 

- 0.38883 

- 0.42391 

- 0.45065 

- 0.46945 

- 0.48064 

- 0.05 

0 . 

- 0.12547 

- 0.23765 

- 0.33251 

- 0.41096 

- 0.47486 

- 0.52589 

- 0.56542 

- 0.59450 

- 0.61392 

- 0.62430 

0.00 

0 . 

- 0.25009 

- 0.39998 

- 0.51178 

- 0.59850 

- 0.66648 

- 0.71900 

- 0.75839 

- 0.78616 

- 0.80337 

- 0.81073 

0.05 , 

0 . 

- 0.11827 

- 0.22321 

- 0.31078 

- 0.38184 

- 0.43821 

- 0.48153 

- 0.51313 

- 0.53399 

- 0.54484 

- 0.54620 

0.10 

0 . 

- 0.06768 

- 0.13110 

- 0 . 18722 

- 0.23450 

- 0.27243 

- 0.30099 

- 0.32042 

- 0.33099 

- 0.33295 

- 0. 32651 

0.15 

0 . 

- 0.03689 

- 0.07171 

- 0. 10266 

- 0.12844 

- 0.14810 

- 0 . 16137 

- 0.16772 

- 0.16709 

- 0.15943 

- 0. 14470 

0.20 

0 . 

- 0.01499 

- 0.02873 

- 0.04009 

- 0.04808 

! - 0.05196 

- 0.05114 

- 0.04520 

- 0.03384 

- 0.01687 

0.00589 

0.25 

0 . 

0.00175 

0.00433 

0.00855 

0.01510 

! 0.02462 

0.03760 

i 0.05445 

0.07551 

0.10102 

0.13117 

0.30 

0 . 

0.01507 

0.03073 

0.04758 

0.06613 

0.00688 

0.11025 

0.13659 

0.16621 

0.19934 

0.23610 

0.35 

0 . 

0.02595 

0.05235 

0.07963 

0.10819 

0.13843 

0 . 17067 

0.20521 

0.24232 

0.28220 

0.32502 

0.40 

0 . 

0.03503 

0.07040 

0.10644 

0.14347 

0.18178 

0.22165 

0.26331 

0.30698 

0.35284 

0.40103 

0.45 

0 . 

0.04274 

0.08575 

0 . 12927 

0.17355 

0.21882 

0.26530 

0.31319 

0.36264 

0.41382 

0.46684 

0.50 

0 . 

0.04941 

0.09902 

0.14902 

0.19961 

0.25096 

0.30325 

0.35663 

0.41124 

0.46719 

0.52460 

0.55 

0 . 

0.05527 

0.11069 

0.16641 

0.22257 

0.27932 

0.33678 

0.39508 

0.45432 

0.51460 

0.45566 

0.60 

0 . 

0.06052 

0.12115 

0.18200 

0.24318 

0.30478 

0.36692 

0.42967 

0.49314 

0.43754 

0.39089 

0.65 

0 . 

0.06533 

0.13073 

0. 19629 

0.26206 

0.32812 

0.39454 

0.46140 

0.40955 

0.36707 

0.33114 

0.70 

0 . 

0.06985 

0.13973 

0.20969 

0.27976 

0.34999 

0.42043 

0.37273 

0.33499 

0.30375 

0.27701 

0.75 

0 . 

0.07422 

0.14844 

0.22265 

0.29685 

0.37106 

0.32001 

0.29566 

0.26972 

0.24709 

0.22888 

0.80 

0 . 

0.07864 

0.15720 

0.23564 

0.31392 

0.27622 

i 0.25015 

0.23021 

0.21381 

0.19963 

0.18691 

0.85 

0 . 

0.08335 

0.16651 

0.24935 

0*21820 

0.19964 

0.18654 

0.17612 

0.16710 

0.15885 

0.15108 

0.90 

0 . 

0.08866 

0.17725 

0.15496 

0.14577 

0.14051 

0.13651 

0.13284 

0.12912 

0.12523 

0.12113 

0.95 

0 . 

0.09656 

0.08860 

0.09146 

0.09482 

0.09734 

0.09884 

0.09940 

0.09914 

0.09819 

0.09665 

1.00 

0 . 

0.02791 

0.04334 

0.05413 

0.06196 

0.06765 

0.07169 

0.07443 

0.07611 i 

0.07692 

0.07702 

1.05 

0 . 

0.01324 

0.02486 

0.03441 

0.04206 

0.04008 

0.05274 

0.05624 

0.05878 

0.06050 

0.06153 

1.10 

0 . | 

0.00851 

0.01654 

1 0.02375 

0.03001 

0.03528 

0.03963 

0.04313 

0.04588 

0.04795 

0.04942 

1.15 

o . ! 

0.00607 

0.01193 

| 0.01739 

0.02233 

0.02670 

0.03047 

0.03365 

0.03627 

0.03837 i 

0.03999 

1.20 

0 . I 

0.00457 

0.00902 

0.01325 

0.01717 

0.02074 

0.02391 

0.02668 

0.02905 

0.03103 

0.03264 

1.25 

0 . 

0.00355 

0.00703 

i 0.01038 

0.01354 

1 

0.01646 j 

0.01911 

0.02149 

0.02357 

0.02536 

0.02688 

1.30 | 

0 . 

0.00263 

0.00561 

0.00831 

0.01088 

0.01329 

0.01551 

0.01753 

0.01935 

0.02094 

0.02232 

1.35 

0 . 

0.00230 

0.00456 

0.00676 

0.00808 

0.01088 

0.01275 

0.01448 

0.01605 

0.01745 

0.01869 

1.40 1 

0 . 

0.00189 

0. 003 7 6 

0.00558 

0.00734 

0.00902 

0.01060 

0.01208 

0.01344 

0.01467 

0.01577 

1.45 

0 . 

0.00157 

0.00313 

0.00466 

0.00614 

0.00756 

0.00891 

0.01017 

0.01 135 

0.01243 

0.01341 

1.50 

0 . 

0.00133 

0.00264 

0.00393 

0.00518 

0.00639 

0.00754 

0.00863 

0.00965 

0.01060 

0.01147 

1.55 

0 . 

0.00113 

0.00224 

0.00334 

0.00441 

0.00544 

0.00644 

0.00738 

0.00827 

0.00910 

0.00987 

1.60 

0 . 

0.00096 

0.00192 

0.00286 

0.00378 

0.00467 

0.00553 

0.00635 

0.00713 

0.00786 

0.00854 

1.65 

0 . 

0.00083 

0.00165 

0.00247 

0.00326 

0.00404 

0.00478 

0.00550 

0.00618 

0.00683 

0.00744 

l.TO ' 

0 . 

0.00072 

0.00143 

0.00214 

0.00283 

0.00351 

0.00416 

0.00479 

0.00539 

0.00596 

0.00650 

1.75 

0 . 

0.00063 

0.00125 

0.00187 

0.00247 

0.00306 

0.00364 

0.00419 

0.00472 

0.00523 

0.00571 

1.80 

0 . 

0.00055 

0.00110 

0.00164 

0.00217 

0.00269 

0.00319 

0.00368 

0.00416 

0.00461 

0.00504 

1.85 

0 . 

0.00048 

0.00096 

0.00144 

0.00191 

0.00237 

0.00282 

0.00325 

0.00367 

0.00407 

0.00446 

1.90 

0 . 

0.00043 

0.00085 

0.00127 

0.00169 

0.00210 

0.00250 

0.00288 

0.00326 

0.00362 

0.00396 

1.95 

0 . 

0.00038 

0.00076 

0.00113 

0.00150 

0.00186 

0.00222 

0.00256 

0.00290 

0.00322 

0.00353 

2.00 

0 . 

0.00034 

0.00067 

0.00101 

0.00134 

0.00166 

0.00198 

0.00229 

0.00259 

0.00288 

0.00316 
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TABLE I. - Continued. DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF 30] 

(c) Continued. Ha! 


Dimen- 

Dimens i onle 

sionless 
axial 
posit! on, 
L| 

0.50 

0.5L 

0.60 

0.65 

0.70 

-1.00 

-0.01304 

-0.01400 

-0.01487 

-0.01566 

-0.0L636 

-0.95 

-0.01513 

-0.01621 

-0.01719 

-0.01807 

-0.01883 

-0.90 

-0.01763 

-0.01886 

-0.01996 

-0.02093 

-0.02177 

-0.85 

-0.02065 

-0.02204 

-0.02328 

-0.02436 

-0.02527 

-0.80 

-0.02431 

-0.02590 

-0.02729 

-0.02849 

-0.02947 

-0.75 

-0.02878 

-0.03060 

-0.03216 

-0.03347 

-0.03453 

-0. 70 

-0.01428 

-0.03635 

-0.03810 

-0.03954 

-0.04066 

-0.65 

-0.04108 

-0.04344 

-0.04539 

-0.04695 

“0.04811 

-0.60 

-0.04954 

-0.05223 

-0.05440 

-0.05606 

-0.05723 

-0.55 

-0.06015 

-0.06320 

-0.06559 

-0.06734 

-0.06846 

-0.50 

-0.07355 

-0.07700 

-0.07960 

-0.08137 

-0.08234 

-0.45 

-0.09058 

-0.09447 

-0.09725 

-0.09895 

-0.09963 

-0.40 

-0.11241 

-0.11675 

-0.11963 

-0.12111 

-0.12127 

-0.35 

-0.14058 

-0.14536 

-0. 14822 

-0. 14924 

-0.14856 

-0.30 

-0. 17719 

-0.18235 

-0. 18498 

-0.18519 

-0.18317 

-0.25 

-0.22509 

-0.23049 

-0.23256 

-0.23145 

-0.22740 

-0.20 

-0.28807 

-0.29347 

-0.29449 

-0.29135 

-0.28434 

-0.15 

-0. 37112 

-0.37610 

-0.37544 

-0.36938 

-0.35823 

-0. 10 

-0.48064 

-0.48452 

-0.48137 

-0.47141 

-0.45486 

-0.05 

-0.62430 

-0.62605 

-0.61947 

-0.60472 

-0.58183 

0.00 

-0.81073 

-0.80872 

-0.79760 

-0.77742 

-0.74802 

0.05 

-0.54620 

-0.53838 

-0.52152 

-0.49557 

-0.46028 

0.10 

-0.32651 

-0.31177 

-0.28875 

-0.25735 

-0.21738 

0.15 

-0. 14470 

-0.12285 

-0.09383 

-0.05755 

-0.01389 

0.20 

0.00589 

0.03453 

0.06917 

0.10987 

0.15668 

0.25 

0.13117 

0.16611 

0.20595 

0.25074 

0.30050 

0.30 

0.23618 

0.27686 

0.32150 

0.37013 

0.42279 

0.35 

0.32502 

0.37092 

0.41999 

0.47228 

0.40613 

0.40 

0.40103 

0.45167 

0.50484 

0.43918 

0.38217 

0.45 

0.46684 

0.52181 

0.45767 

0.40207 

0.35350 

0.50 

0.52460 

0.46277 

0.40946 

0.36299 

0.32215 

0.55 

0.45566 

0.40538 

0.36178 

0.32354 

0.28970 

0.60 

0.39089 

0.35083 

0.31585 

0.28493 

0.25736 

0.65 

0. 33114 

0.30002 

0.27259 

0.24811 

0.22607 

0.70 

0.27701 

0.25357 

0.23266 

0.21376 

0.19653 

0.75 

0.22888 

0.21191 

0. 19650 

0.18234 

0.16923 

0.80 

0.18691 

0.17525 

0.16438 

0.15415 

0. 14449 

0.85 

0.15108 

0.14361 

0.13637 

0. 12932 

0.12246 

0.90 

0. 12113 

0.11685 

0.11240 

0. 10783 

0.10319 

0.95 

0.09665 

0.09464 

1 0.09224 

0.08954 

0.08659 

1.00 

0.07702 

0.07653 

0.07556 

0.07419 

0.07249 

1.05 

0.06153 

0.06197 ! 

0.06193 

0.06146 

0.06066 

1.10 

0.04942 

0.05038 

0.05089 

0.05101 

0.05080 

1.15 

0.01999 

0.04119 

0.04201 

0.04248 

0.04265 

1.20 

0.03264 

0.03391 

0.03486 

0.03553 

0.03593 

1.25 

0.02688 

0.02812 

0.02911 

0.02986 

0.03040 

1.30 

0.02212 

0.02349 

0.02446 

0.02524 

0.02503 

1.35 

0.01869 

0.01977 

0.02068 

0.02144 

0.02206 

1.40 

0.01577 

0.01675 

0.01760 

0.01832 

0.01892 

1.45 

0.01341 

0.01428 

0.01506 

0.01574 

0.01631 

1.50 

0.01147 

0.01226 

0.01296 

0.01359 

0.01413 

1.55 

0.00987 

0.01058 

0.01121 

0.01179 

0.01229 

1.60 

0.00854 

0.00917 

0.00975 

0.01027 

0.01074 

1.65 

0.00744 

0.00800 

0.00852 

0.00899 

0.00942 

1.70 

0.00650 

0.00700 

0.00747 

0.00790 

0.00830 

1.75 

0.00571 

0.00616 

0.00658 

0.00697 

0.00733 

1.80 

0.00504 

0.00544 

0.00582 

0.00618 

0.00651 

1.85 

0.00446 

0.00482 

0.00517 

0.00549 

0.00579 

1.90 

0.00396 

0.00429 

0.00460 

0.00490 

0.00517 

1.95 

0.00353 

0.00383 

0.00411 

0.00438 

0.00463 

M 

O 

O 

0.00316 

0.00343 

0.00369 

0.00393 

0.00416 
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TABLE I. - Continued. D I MEN S I ONLES S RADIAL MAGNETIC FIELD OF 30LID FINITE CONE, 10 B r /nJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF O.Ob 


(c) Continued. Half cone angle, 30.0. 


Dimen- 

Dirr.ens i onless radius, p 

axl al 
posl t ion, 
T1 

1.00 

1.05 

1 . 10 

1.1b 

1.20 

1.2b 

1.30 

1.35 

1.40 

1.45 

1.50 

- 1.00 

- 0.01870 

- 0.01881 

- 0.01885 

- 0.01882 

- 0.01873 

- 0.01859 

- 0.01839 

- 0.01816 

- 0.01788 

- 0.01756 

- 0.01722 

- 0.95 

- 0.02122 

- 0.02128 

- 0.02127 

- 0.02117 

- 0.02101 

- 0.02079 

- 0.02051 

- 0.02019 

- 0.01982 

- 0.01941 

- 0.01897 

- 0.90 

- 0.02414 

- 0.02414 

- 0.02405 

- 0.02387 

- 0.02362 

- 0.02329 

- 0.02290 

- 0.02247 

- 0.02198 

- 0.02146 

- 0.02091 

- 0.85 

- 0.02755 

- 0.02746 

- 0.02726 

- 0.02697 

- 0.02658 

- 0.02613 

- 0.02560 

- 0.02502 

- 0.02440 

- 0.02374 

- 0.02304 

- 0.80 

- 0.03152 

- 0.03131 

- 0.03097 

- 0.03052 

- 0.02997 

- 0.02935 

- 0.02865 

- 0.02789 

- 0.02709 

- 0.02625 

- 0.02539 

- 0.75 

- 0.03617 

- 0.03578 

- 0.03525 

- 0.03460 

- 0.03384 

- 0.03300 

- 0.03200 

- 0.03110 

- 0.03008 

- 0.02903 

- 0 . 0279 b 

- 0.70 

- 0.04162 

- 0.04099 

- 0.04021 

- 0.03929 

- 0.03826 

- 0.03713 

- 0.03593 

- 0.03467 

- 0.03338 

- 0.03207 

- 0.03075 

- 0.65 

- 0.04602 

- 0.04707 

- 0.04595 

- 0.04468 

- 0.04328 

- 0.04179 

- 0.04024 

- 0 . 03 B 64 

- 0.03702 

- 0.03539 

- 0.03377 

- 0.60 

- 0.05554 

- 0.05417 

- 0.05259 

- 0.05085 

- 0.04899 

- 0.04704 

- 0.04504 

- 0.04301 

- 0.04098 

- 0.03897 

- 0.03699 

- 0.55 

- 0.06441 

- 0.06244 

- 0.06026 

- 0.05791 

- 0.05545 

- 0.05292 

- 0.05036 

- 0.04780 

- 0.04527 

- 0.04279 

- 0.04038 

- 0.50 

- 0.07486 

- 0.07209 

- 0.06910 

- 0.06596 

- 0.06272 

- 0.05945 

- 0.05619 

- 0.05297 

- 0.04903 

- 0.04680 

- 0.04309 

- 0.65 

- 0.08716 

- 0.08332 

- 0.07926 

- 0.07507 

- 0.07003 

- 0.06662 

- 0.06240 

- 0.05847 

- 0.05460 

- 0.05092 

- 0.04743 

- 0.40 

- 0.10165 

- 0.09634 

- 0.09085 

- 0.08529 

- 0.07977 

- 0.07437 

- 0.06915 

- 0.06417 

- 0.05945 

- 0.05501 

- 0.05085 

- 0 . 75 

- 0.11864 

- 0.11134 

- 0. 10394 

- 0.09659 

- 0.08943 

- 0.08254 

- 0.07601 

- 0.06987 

- 0.06415 

- 0.05885 

- 0.05398 

- 0.30 

- 0.13848 

- 0.12847 

- 0.11051 

- 0. 10882 

- 0.09956 

- 0.09084 

- 0.08273 

- 0.07525 

- 0.06840 

- 0.06218 

- 0. 05653 

- 0.25 

- 0.16146 

- 0.14770 

- 0.13431 

- 0.12156 

- 0.10967 

- 0.09872 

- 0.08877 

- 0.07980 

- 0.07176 

- 0.06458 

- 0.05818 

- 0.20 

- 0.18774 

- 0.16873 

- 0.15068 

- 0.13398 

- 0.11883 

- 0.10530 

- 0.09334 

- 0.08282 

- 0.07360 

- 0.06555 

- 0.05850 

- 0.15 

- 0.21709 

- 0.19054 

- 0. 16614 

- 0. 14440 

- 0.12546 

- 0.10915 

- 0.09522 

- 0.00333 

- 0.07318 

- 0.06449 

- 0.05704 

- 0 . 10 

- 0.24837 

- 0.21041 

- 0.17733 

- 0. 14963 

- 0.12685 

- 0.10819 

- 0.09286 

- 0.08319 

- 0.06965 

- 0.06083 

- 0.05338 

- 0.05 

- 0.27762 

- 0.22049 

- 0.17664 

- 0 . 14391 

- 0.11909 

- 0.09984 

- 0.08461 

- 0.07236 

- 0.06236 

- 0.05412 

- 0.04724 

0.00 

- 0.27882 

- 0.19210 

- 0.14902 

- 0 . 11989 

- 0.09860 

- 0.08236 

- 0.06962 

- 0.05943 

- 0.05115 

- 0.04433 

- 0.03866 

0.05 

- 0.11657 

- 0.10674 

- 0.09218 

- 0.07839 

- 0.06665 

- 0.05691 

- 0.04886 

- 0.04219 

- 0.03663 

- 0.03196 

- 0.02803 

0.10 

- 0.01842 

- 0.02862 

- 0.03215 

- 0.03204 

- 0.03021 

- 0.02771 

- 0.02506 

- 0.02250 

- 0.02013 

- 0.01800 

- 0.01609 

0.15 

0.04979 

0.03082 

0.01801 

0.00960 

0.00421 

0.00081 

- 0.00128 

- 0.00253 

- 0.00324 

- 0.00360 

- 0.00373 

o 

<N 

O 

0.09725 

0.07428 

0.05672 

0.04345 

0.03346 

0.02595 

0.02028 

0.01599 

0.01271 

0.01018 

0.00822 

0.25 

0.12922 

0.10480 

0.08510 

0.06930 

0.05666 

0.04656 

0.03849 

0.03201 

0.02679 

0.02257 

0.01913 

0.30 

0. 14934 

0.12501 

0.10474 

0.08792 

0.07399 

0.06248 

0.05296 

0.04509 

0.03855 

0. 03311 

0.02057 

0.35 

0.16034 

0.13703 

0.11719 

0 . 10035 

0.00608 

0.07400 

0.06379 

0.05515 

0.04783 

0.04162 

0.03634 

0.40 

0.16436 

0.14266 

0.12388 

0 . 10766 

0.09360 

0.08164 

0.07129 

0.06237 

0.05470 

0.04809 

0.04239 

0.45 

0.16313 

0.14335 

0.12601 

0.11083 

0.09757 

0.08598 

0.07588 

0.06706 

0.05937 

0.05266 

0.04680 

0.50 

0.15603 

0.14033 

0.12464 

0 . 11075 

0.09846 

0.00761 

0.07802 

0.06956 

0.06210 

0.05552 

0.04971 

0.55 

0.15019 

0.13460 

0.12065 

0 . 10817 

0.09702 

0.08706 

0.07817 

0.07025 

0.06319 

0.05690 

0.05129 

0.60 

0.14052 

0.12701 

0.11479 

0. 10376 

0*09381 

0.08483 

0.07675 

0.06947 

0.06293 

0.05704 

0.05175 

0.65 

0.12976 

0.11821 

0 . 10768 

0.09007 

0.08932 

0.08136 

0.07412 

0.06755 

0.06159 

0.05610 

0.05127 

0.70 

0.11648 

0.10876 

0.09980 

0.09155 

0.08397 

0.07701 

0.07063 

0.06478 

0.05942 

0.05453 

0.05005 

0.75 

0. 10716 

0.09909 

0.09157 

0.00459 

0.07810 

0.07210 

0.06654 

0.06140 

0.05666 

0.05229 

0.04827 

0.80 

0.09612 

0.08952 

0.08330 

0.07746 

0.07199 

0.06687 

0.06210 

0.05764 

0.05349 

0.04964 

0.04606 

0.05 

0.08562 

0.08030 

0.07523 

0.07041 

0.06585 

0.06155 

0.05748 

0.05366 

0.05008 

0.04672 

0.04357 

0.90 

0.07583 

0*07160 

0.06753 

0.06361 

0.05985 

0.05627 

0.05286 

0.04962 

0.04655 

0.04365 

0.04091 

0.95 

0.06684 

0.06355 

0.06031 

0.05717 

0.05411 

0.05116 

0.04833 

0.04561 

0.04300 

0.04053 

0.03817 

1.00 

0.05871 

0.05618 

0.05366 

0.05116 

0.04871 

0.04631 

0.04398 

0.04172 

0.03953 

0.03743 

0.03542 

1.05 

0.05144 

0.04954 

0.04760 

0.04565 

0.04370 

0.04177 

0.03987 

0.03801 

0.03619 

0.03443 

0.03272 

1.10 

0.04501 

0.04360 

0.04213 

0.04063 

0.03910 

0.03757 

0.03604 

0.03452 

0.03302 

0.03155 

0.03012 

1.15 

0.03935 

0.03833 

0.03725 

0.03611 

0.03493 

0.03372 

0.03250 

0.03127 

0.03005 

0.02884 

0.02764 

1.20 

0.03440 

0.03369 

0.03291 

0.03206 

0.03116 

0.03022 

0.02926 

0.02828 

0.02729 

0.02629 

0.02530 

1.25 

0.03010 

0.02963 

0.02908 

0.02846 

0.02778 

0.02707 

0.02632 

0.02554 

0.02474 

0.02393 

0.02312 

1.30 

0.02637 

0.02607 

0.02570 

0.02527 

0.02477 

0.02423 

0.02365 

0.02304 

0.02241 

0.02176 

0.02110 

1.35 

0.02314 

0.02297 

0.02274 

0.02245 

0.02209 

0.02170 

0.02126 

0.02079 

0.02029 

0.01977 

0.01923 

1.40 

0.02034 

0. 0202 B 

0.02015 

0.01996 

0.01972 

0.01943 

0.01911 

0.01875 

0.01836 

0.01795 

0.01752 

1.45 

0.01792 

0.01793 

0.01708 

0.01777 

0.01762 

0.01742 

0 . 017 L 9 

0.01692 

0.01662 

0.01630 

0.01596 

1.50 

0.01583 

0.01589 

0.01589 

0.01585 

0.01576 

0.01563 

0.01547 

0.01527 

0.01505 

0.01480 

0. 01453 

1.55 

0.01401 

0.01411 

0.01415 

0.01416 

0.01412 

0.01404 

0.01394 

0.01380 

0.01363 

0.01345 

0.01324 

1.60 

0.01244 

0.01255 

0.01263 

0.01267 

0.01267 

0.01263 

0.01257 

0.01248 

0.01236 

0.01222 

0.01206 

1.65 

0.01107 

0.01120 

0.01129 

0.01135 

0.01138 

0.01138 

0.01135 

0.01130 

0.01122 

0.01112 

0. 01100 

1.70 

0.00987 

0.01001 

0.01012 

0.01020 

0.01025 

0.01027 

0.01026 

0.01024 

0.01019 

0.01012 

0.01004 

1.75 

0.00883 

0.00897 

0.00909 

0*00918 

0.00924 

0.00928 

0.00930 

0.00929 

0.00927 

0.00923 

0.00917 

1.80 

0.00791 

0.00806 

0.00818 

0.00827 

0.00835 

0.00840 

0.00843 

0.00844 

0.00844 

0.00842 

0.00838 

1.85 

0.00711 

0.00725 

0.00737 

0.00747 

0.00755 

0.00761 

0.00766 

0.00768 

0.00769 

0.00769 

0.00767 

1.90 

0.00641 

0.00654 

0.00666 

0.00676 

0.00685 

0.00691 

0.00696 

0.00700 

0.00702 

0.00703 

0.00702 

1.95 

0.00578 

0.00592 

0.00603 

0.00613 

0.00622 

0.00629 

0.00635 

0.00639 

0.00642 

0.00643 

0.00644 

2.00 

0.00523 

0.00536 

0.00547 

0.00557 

0.00566 

0.00573 

0.00579 

0.00584 

0.00587 

0.00590 

0.00591 
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TABLE 1. - Continued. DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B r /uJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.05 

(c) Concluded. Half cone angle, 30.0. 


Dimen - 
si onless 



1 

3imensionle£ 

>s radius, f 






axial 

position, 

n 

1.50 

1.55 

1.60 

1.65 

1.70 

1.75 

1.80 

1.85 

1.90 

1.95 

2.00 

- 1.00 

- 0.01722 

- 0.01685 

- 0.01646 

- 0.01605 

- 0.01563 

- 0.01520 

- 0.01477 

- 0.01432 

- 0.01380 

- 0.01344 

- 0.01300 

- 0.95 

- 0.01897 

- 0.01851 

- 0.01803 

- 0.01753 

- 0.01702 

- 0. 0 1650 

- 0.01598 

- 0.01546 

- 0.01494 

- 0.01442 

- 0.01391 

- 0.90 

- 0.02091 

- 0.02033 

- 0.01974 

- 0.01913 

- 0.01852 

- 0.01790 

- 0.01728 

- 0.01666 

- 0.01605 

- 0.01545 

- 0.01486 

- 0.85 

- 0.02304 

- 0.02233 

- 0.02160 

- 0.02087 

- 0.02013 

- 0.01939 

- 0.01866 

- 0.01794 

- 0.01722 

- 0.01653 

- 0.01585 

- 0.80 

- 0.02539 

- 0.02451 

- 0.02362 

- 0.02274 

- 0 . 021 B 5 

- 0.02097 

- 0.02011 

- 0.01927 

- 0.01844 

- 0.01764 

- 0.01686 

- 0.75 

- 0.02796 

- 0.02688 

- 0.02580 

- 0.02473 

- 0.02368 

- 0.02264 

" 0.02163 

- 0.02065 

- 0.01969 

- 0.01877 

- 0.01789 

- 0.70 

- 0.03075 

- 0.02944 

- 0.028 L 3 

- 0.02685 

- 0.02560 

- 0.02438 

- 0.02320 

- 0.02206 

- 0.02096 

- 0.01991 

- 0.01890 

- 0.65 

- 0.03377 

- 0.03217 

- 0.03060 

- 0.02907 

- 0.02760 

- 0.02617 

- 0.02480 

- 0.02348 

- 0.02223 

- 0.02103 

- 0.01990 

- 0.60 

- 0.03699 

- 0.03505 

- 0.03318 

- 0.03137 

- 0.02963 

- 0.02797 

- 0.02639 

- 0.02489 

- 0.02346 

- 0.02211 

- 0.02083 

- 0.55 

- 0.04038 

- 0.03806 

- 0.03583 

- 0.03370 

- 0.03167 

- 0.02975 

- 0.02793 

- 0.02622 

- 0.02461 

- 0.02310 

- 0.02169 

- 0.50 

- 0.04389 

- 0 . 04 H 2 

- 0.03848 

- 0.03599 

- 0.03364 

- 0.03144 

- 0.02938 

- 0.02745 

- 0.02565 

- 0.02397 

- 0.02241 

- 0.45 

- 0.04743 

- 0.04414 

- 0.04105 

- 0.03816 

- 0.03547 

- 0.03297 

- 0.03065 

- 0.02850 

- 0.02651 

- 0.02467 

- 0.02296 

- 0.40 

- 0.05085 

- 0.04699 

- 0.04341 

- 0.04010 

- 0.03705 

- 0.03424 

- 0.03166 

- 0.02930 

- 0.02712 

- 0.02512 

- 0.02329 

- 0.35 

- 0.05398 

- 0.04950 

- 0.04540 

- 0.04166 

- 0.03826 

- 0.03515 

- 0.03233 

- 0.02976 

- 0.02742 

- 0.02529 

- 0.02335 

- 0.30 

- 0.05653 

- 0.05143 

- 0.04682 

- 0.04267 

- 0.03893 

- 0.03556 

- 0.03253 

- 0.02979 

- 0.02732 

- 0.02509 

- 0.02307 

- 0.25 

- 0.05818 

- 0.05248 

- 0.04742 

“ 0.04292 

- 0.03891 

- 0.03534 

- 0.03215 

- 0.02930 

- 0.02675 

- 0.02446 

- 0.02240 

- 0.20 

- 0.05850 

- 0.05234 

- 0.04693 

- 0.04219 

- 0.03801 

- 0.03433 

- 0.03108 

- 0.02819 

- 0.02563 

- 0.02335 

- 0.02131 

- 0.15 

- 0.05704 

- 0.05063 

- 0.04509 

- 0.04028 

- 0.03609 

- 0.03244 

- 0.02923 

- 0.02641 

- 0.02392 

- 0.02172 

- 0.01976 

- 0.10 

- 0.05338 

- 0.04706 

- 0.04167 

- 0.03703 

- 0.03304 

- 0.02957 

- 0.02655 

- 0.02391 

- 0.02159 

- 0.01955 

- 0.01775 

- 0.05 

- 0.04724 

- 0.04146 

- 0.03657 

- 0.03239 

- 0.02881 

- 0.02572 

- 0.02304 

- 0.02070 

- 0.01866 

- 0.01687 

- 0.01529 

0.00 

- 0.03866 

- 0.03390 

- 0.02987 

- 0.02644 

- 0.02349 

- 0.02096 

- 0.01876 

- 0.01685 

- 0.01510 

- 0.01371 

- 0.01242 

0.05 

- 0.02603 

- 0.02469 

- 0.02183 

- 0.01939 

- 0.01727 

- 0.01544 

- 0.01385 

- 0 . 0124 b 

- 0.01124 

- 0.01017 

- 0.00922 

0.10 

- 0.01609 

- 0.01440 

- 0.01291 

- 0.01159 

- 0.01043 

- 0.00941 

- 0.00850 

- 0.00769 

- 0.00698 

- 0.00635 

- 0.00578 

0.15 

- 0.00373 

- 0.00372 

- 0.00363 

- 0.00348 

- 0.00331 

- 0.00312 

- 0.00293 

- 0.00274 

- 0.00255 

- 0.00238 

- 0.00221 

0.20 

0.00822 

0.00669 

0.00548 

0.00452 

0.00376 

0.00314 

0.00263 

0.00222 

0.00188 

0.00161 

0.00137 

0.25 

0.01913 

0.01631 

0.01398 

0.01206 

0.01045 

0.00910 

0.00796 

0.00700 

0.00617 

0.00547 

0.00486 

0.30 

0.02857 

0.02476 

0 . 02 L 55 

0.01884 

0 . 0 L 653 

0.01457 

0.01289 

0.01144 

0.01019 

0.00910 

0.00816 

0.35 

0.03634 

0.03183 

0.02798 

0.02468 

0.02184 

0.01939 

0.01727 

0.01543 

0.01302 

0.01241 

0.01118 

0.40 

0.04239 

0.03747 

0.03320 

0.02950 

0.02628 

0.02348 

0.02103 

0.01880 

0.01700 

0.01534 

0.01387 

0.45 

0.04680 

0.04168 

0.03720 

0.03327 

0.02983 

0.02679 

0.02412 

0.02176 

0.01968 

0.01703 

0.01618 

0.50 

0.04971 

0.04458 

0.04005 

0.03604 

0.03249 

0.02934 

0.02654 

0.02406 

0.02184 

0.01987 

0.01811 

0.55 

0.05129 

0.04630 

0.04184 

0.03787 

0.03432 

0.03115 

0.02832 

0.02578 

0.02351 

0.02147 

0.01963 

0.60 

0.05175 

0.04699 

0.04272 

0.03887 

0.03541 

0.03230 

0.02950 

0.02697 

0.02469 

0.02264 

0.02078 

0.65 

0.05127 

0.04683 

0.04280 

0.03916 

0.03505 

0.03265 

0.03014 

0.02768 

0.02544 

0.02341 

0.02157 

0.70 

0.05005 

0.04597 

0.04224 

0.03883 

0.03573 

0.03269 

0.03031 

0.02795 

0.02579 

0.02382 

0.02202 

0.75 

0.04827 

0.04456 

0.04115 

0.03802 

0.03514 

0.03250 

0.03007 

0.02784 

0.02580 

0.02392 

0.02219 

0.80 

0.04606 

0.04274 

0.03967 

0.03682 

0.03419 

0.03176 

0.02951 

0.02743 

0.02551 

0.02374 

0.02210 

0.85 

0.04357 

0.04063 

0.03789 

0.03533 

0.03295 

0.03074 

0.02868 

0.02676 

0.02499 

0.02333 

0.02180 

0.90 

0.04091 

0.03833 

0.03591 

0.03364 

0.03151 

0.02951 

0.02764 

0.02590 

0.02427 

0.02274 

0.02132 

0.95 

0.03817 

0.03593 

0.03301 

0.03181 

0.02992 

0.02814 

0.02646 

0.02488 

0.02340 

0.02200 

0.02070 

1.00 

0.03542 

0.03349 

0.03166 

0.02991 

0.02824 

0.02666 

0.02517 

0.02375 

0.02242 

0.02115 

0.01996 

1.05 

0.03272 

0.03108 

0.02950 

0.02798 

0.02653 

0.02514 

0.02382 

0.02256 

0.02136 

0.02022 

0.01915 

1.10 

0.03012 

0.02873 

0.02737 

0.02607 

0.02481 

0.02360 

0.02244 

0.02132 

0.02026 

0.01924 

0.01820 

1.15 

0.02764 

0.02647 

0.02532 

0.02420 

0.02312 

0.02207 

0.02106 

0.02008 

0.01914 

0.01824 

0.01737 

1.20 

0.02530 

0.02432 

0.02336 

0.02241 

0.02148 

0.02058 

0.01970 

0 . 01 B 84 

0.01802 

0.01722 

0.01645 

1.25 

0.02312 

0.02231 

0.02150 

0.02070 

0.01991 

0.01913 

0.01837 

0.01763 

0.01691 

0.01621 

0.01553 

L . 30 

0.02110 

0.02043 

0.01975 

0.01908 

0.01641 

0.01775 

0.01710 

0.01646 

0.01583 

0.01522 

0.01462 

1.35 

0.01923 

0.01868 

0.01813 

0.01756 

0.01700 

0.01644 

0.01588 

0.01533 

0.01479 

0.01426 

0.01374 

1.40 

0.01752 

0.01707 

0.01662 

0.01615 

0.01568 

0.01521 

0.01473 

0.01426 

0.01380 

0.01333 

0.01288 

1.45 

0.01596 

0.01560 

0.01522 

0.01484 

0.01445 

0.01405 

0.01365 

0.01325 

0.01285 

0.01245 

0.01205 

1.50 

0.01453 

0.01425 

0.01394 

0.01363 

0.01330 

0.01297 

0.01264 

0.01229 

0.01195 

0.01161 

0.01127 

1.55 

0.01324 

0.01301 

0.01277 

0.01251 

0.01225 

0.01197 

0.01169 

0.01140 

0.01111 

0.01082 

0.01052 

1.60 

0.01206 

0.01189 

0.01169 

0.01149 

0.01127 

0.01104 

0.01081 

0.01057 

0.01032 

0.01007 

0.00982 

1.65 

0.01100 

0.01086 

0 . 0107 1 

0.01055 

0.01037 

0.01019 

0.00999 

0.00979 

0.00958 

0.00937 

0.00915 

1.70 

0.01004 

0.00994 

0.00982 

0.00969 

0.00955 

0.00940 

0.00924 

0.00907 

0.00889 

0.00871 

0.00853 

1.75 

0.00917 

0.00909 

0.00900 

0.00890 

0.00879 

0.00867 

0.00854 

0.00840 

0.00825 

0 . 00 B 10 

0.00795 

1.60 

0.00838 

0.00833 

0.00826 

0.00819 

0.00610 

0. 00800 

0.00790 

0.00778 

0.00766 

0.00753 

0.00740 

1.85 

0.00767 

0.00763 

0.00759 

0.00753 

0.00746 

0.00739 

0.00730 

0.00721 

0.00711 

0.00701 

0.00690 

1.90 

0.00702 

0.00700 

0.00697 

0.00693 

0.00688 

0.00683 

0.00676 

0.00668 

0.00660 

0.00652 

0.00642 

1.95 

0.00644 

0.00643 

0.00642 

0.00639 

0.00635 

0.00631 

0.00626 

0.00620 

0.00613 

0.00606 

0.00599 

2.00 

0.00591 

0.00591 

0.00591 

0*00589 

0.00587 

0.00584 

0.00580 

0.00575 

0.00570 

0.00564 

0.00558 
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TABLE I. 


- Continued. DIMENGlONLEdS RADIAL MAGNETIC FIELD OF 30LID FINITE CONE, 10 FOR FIELD POINT INC RELENT 3 OF 0.0;. 


( d ) Half cone angle , 45 . 0 . 


Dii:;en- 
s 1 onless 




Dlr.ens Ionic: 

radius, p 






axial 
pos i t i on, 

n 

0 

o 

o 

0.10 

0.15 

0.20 

0.2:- 

0.30 

0.31 

0.10 

0.41 

0* e0 

- 1.00 

0. 

- 0.00870 

- 0.01728 

- 0.02561 

- 0.03358 

- 0.04110 

- 0.04806 

- 0.05438 

- 0.06002 

- 0.06491 

- 0.06903 

- 0.95 

0. 

- 0.00989 

- 0.01963 

- 0.02908 

- 0. 03811 

- 0.04659 

- 0.05442 

- 0.06150 

- 0.06776 

- 0.07315 

- 0.07764 

- 0.90 

0. 

- 0.01127 

- 0.02237 

- 0.03313 

- 0.04338 

- 0.05298 

- 0.06180 

- 0.06974 

- 0.07671 

- 0.08266 

- 0.08755 

- 0 . 85 

0. 

- 0.01289 

- 0.02558 

- 0.03785 

- 0.04952 

- 0.06042 

- 0.07039 

- 0.07931 

- 0.08708 

- 0.09365 

- 0.09897 

- 0.80 

0. 

- 0.01479 

- 0.02934 

- 0.04339 

- 0.05671 

- 0.06911 

- 0.08041 

- 0.09045 

- 0.09914 

- 0.10639 

- 0.11217 

- 0.75 

0. 

- 0.01703 

- 0.03376 

- 0.04989 

- 0.06516 

- 0.07931 

- 0.09213 

- 0.10347 

- 0.11318 

- 0.12120 

- 0.12747 

- 0.70 

0. 

- 0.01968 

- 0.03899 

- 0.05757 

- 0.07511 

- 0.09130 

- 0. 10591 

- 0. 11872 

- 0. 12960 

- 0.13846 

- 0. 14525 

- 0.65 

0. 

- 0.02282 

- 0.04518 

- 0.06667 

- 0.08688 

- 0.10547 

- 0.12213 

- 0.13665 

- 0.14885 

- 0.15863 

- 0. 16597 

- 0.60 

0 . 

- 0.02656 

- 0.05256 

- 0.07749 

- 0.10086 

- 0. 12225 

- 0.14131 

- 0.15778 

- 0.17147 

- 0.18228 

- 0.19017 

- 0.55 

0. 

- 0.03104 

- 0.06139 

- 0.09042 

- 0.11753 

- 0.14221 

- 0. 16406 

- 0.18278 

- 0.19815 

- 0.21006 

- 0.21851 

- 0.50 

0 . 

- 0.03644 

- 0.07202 

- 0.10595 

- 0.13749 

- 0-16605 

- 0.19115 

- 0.21243 

- 0.22968 

- 0.24280 

- 0.25179 

- 0.45 

0 . 

- 0.04299 

- 0.08489 

- 0.12470 

- 0.16153 

- 0.19465 

- 0.22351 

- 0.24773 

- 0.26707 

- 0.28146 

- 0.29094 

- 0.40 

0 . 

- 0.05099 

- 0. 10059 

- 0.14751 

- 0.19064 

- 0.22913 

- 0.26233 

- 0.28986 

- 0.31151 

- 0.32722 

- 0.33708 

- 0.35 

0 . 

- 0.06089 

- 0.11994 

- 0.17548 

- 0.22614 

- 0.27091 

- 0.30910 

- 0.34033 

- 0.36445 

- 0.38147 

- 0.39157 

- 0.30 

0 . 

- 0.07330 

- 0.14408 

- 0.21015 

- 0.26979 

- 0.32186 

- 0.36568 

- 0.40096 

- 0.42764 

- 0.44589 

- 0 . 4559 B 

- 0.25 

0. 

- 0.08915 

- 0.17471 

- 0.25368 

- 0.32399 

- 0.38443 

- 0.43446 

- 0.47398 

- 0.50320 

- 0.52244 

- 0.53215 

- 0.20 

0. 

- 0.10998 

- 0.21447 

- 0.30931 

- 0.39210 

- 0.46185 

- 0.51842 

- 0.56216 

- 0.59361 

- 0.61341 

- 0.62220 

- 0.15 

0 . 

- 0.13854 

- 0.26782 

- 0.38202 

- 0.47893 

- 0.55845 

- 0.62137 

- 0.66879 

- 0.70179 

- 0.72140 

- 0.72851 

- 0 . 10 

0 . 

- 0.18065 

- 0.34298 

- 0.47982 

- 0.59136 

- 0.67992 

- 0.74801 

- 0.79780 

- 0.83109 

- 0.84934 

- 0.85370 

- 0.05 

0 . 

- 0.25171 

- 0.45637 

- 0.61569 

- 0.73910 

- 0.83359 

- 0.90399 

- 0.95371 

- 0.98523 

- 1.00040 

- 1.00060 

0.00 

0. 

- 0.40733 

- 0.64126 

- 0.60954 

- 0.93497 

- 1.02830 

- 1.09580 

- 1.14150 

- 1.16821 

- 1.17793 

- 1.17211 

0.05 

0. 

- 0.23921 

- 0.43135 

- 0.57810 

- 0.68886 

- 0.77059 

- 0.82808 

- 0.86469 

- 0.88203 

- 0.88428 

- 0.87030 

0.10 

0. 

- 0.15569 

- 0.29300 

- 0.40474 

- 0.49102 

- 0.55412 

- 0. 59645 

- 0.62009 

- 0.62673 

- 0.61765 

- 0.59382 

0.15 

0 . 

- 0.10117 

- 0. 19301 

- 0.26964 

- 0.32877 

- 0.37022 

- 0. 39466 

- 0.40304 

- 0.39630 

- 0.37522 

- 0.34043 

0.20 

0. 

- 0.06028 

- 0.11499 

- 0.15990 

- 0.19251 

- 0.21172 

- 0.21725 

- 0.20928 

- 0.18816 

- 0.15424 

- 0.10785 

0.25 

0 . 

- 0.02722 

- 0.05077 

- 0.06757 

- 0.07543 

- 0.07303 

- 0.05967 

- 0.03509 

0.00079 

0.04788 

0. 10614 

0.30 

0. 

0.00075 

0.00409 

0.01232 

0.02723 

0.05010 

0.08178 

0.12275 

0.17330 

0.23358 

0.30370 

0.35 

0. 

0.02518 

0.05226 

0.08299 

0.11684 

0.16092 

0.21009 

0.26692 

0.33182 

0.40507 

0.48687 

0.40 

0 . 

0.04701 

0.09546 

0 . 14668 

0.20185 

0.26193 

0.32771 

0.39976 

0.47854 

0.56439 

0.65757 

0.45 

0 . 

0.06691 

0.13490 

0.20500 

0.27814 

0.35513 

0.43664 

1 

0.52323 

0.61535 

0.71337 

0.81759 

0.50 

0. 

0.08535 

0.17149 

0.25921 

0.34921 

0.44215 

0.53860 

0.63907 

0. 74399 

0.85372 

0.96859 

0.55 

0. 

0.10272 

0.20598 

0.31033 

0.41630 

0.52440 

0.63509 

0. 74882 

0.66601 

0.98700 

0.86826 

0.60 

0. 

0.11935 

0-23901 

0.35929 

0.48055 

0.60315 

0.72748 

0.85392 

0.98286 

0.87146 

0.77372 

0.65 

0. 

0.13558 

0.27121 

0.40697 

0.54303 

0.67963 

0.81707 

0.95571 

0.85356 

0.76472 

0.68556 

0.70 

0 . 

0.15177 

0.30326 

0.45430 

0.60485 

0.75506 

0.90517 

| 0.01425 

0.73636 

0.66711 

0.60419 

0.75 

0 . 

0.16835 

0.33598 

0.50236 

0.66727 

0.83076 

0.75326 

0.68858 

0.63129 ' 

0.57880 

0.52986 

0.80 

0 . 

0.18596 

0.37048 

0.55255 

0.73180 

0.67038 

0.62154 

0.57841 

0.53819 

0.49974 

0.46263 

0.85 

0 . 

0.20566 

0.40846 

0.60685 

0.56533 

0.53567 

0.50919 

0.48313 

0.45668 

0.42972 

0.40243 

0.90 

0 . 

0.22954 

0.45301 

0.43779 

0.43195 

0.42501 

0.41500 

0.40189 

0.38615 

0.36834 

0.34902 

0.95 

0 . 

0.26312 

0.28807 

0.31284 

0.32852 

0.33616 

0.33738 

0.33356 

0.32581 

0.31506 

0.30207 

1.00 

0. 

0.12321 

0.18544 

0.22515 

0.25073 

0.26630 

0.27440 

0.27677 

0.27471 

0.26923 

0.26112 

1.05 

0. 

0.07127 

0.12622 

0.16574 

0.19348 

0.21220 

0.22389 

0.23004 

0.23181 

0.23009 

0.22565 

1.10 

0 . I 

0.04883 

0.09146 

0. 12562 

0.15164 

0.17061 

0.18368 

0.19185 

0.19600 

0.19687 

0. 19510 

1.15 

0. 

0.03626 

0.06949 

0.09786 

0.12085 

0.13863 ! 

0.15173 

0.16073 

0.16623 

0.16879 

0 . 16889 

1.20 

0. i 

0.02815 

0.05458 

0.07802 

0.09784 

0. 11387 

0.12629 

0.13538 

0.14152 

0.14509 

0. 14648 

1.25 

0. 

0.02250 

0.04391 

0.06337 

0.08032 

0.09451 

0.10592 

0 . 11466 

0.12099 

0.12512 

0 . 12733 

1.30 

0 . I 

0.01835 

0.03597 | 

0.05225 

0.06675 

0.07920 

0.08951 , 

0.09771 , 

0.10391 

0.10827 

0.11098 

1.35 

0. 

0.01520 

0.02989 1 

0.04363 

0.05605 

0.06694 

0.07617 

0.08373 

0.08965 

0.09404 

0.09701 

1.40 

0. 

0.01275 

0.02513 i 

0.03681 

0.04750 

0.05702 

0.06525 

0.07214 

0.07770 

0.08198 

0.08505 

1.45 

0 . 

0.01081 

0.02134 

0.03133 

0.04058 

0.04892 

0.05624 

0.06240 

0.06764 

0.07173 

0.07480 

1.50 

0 . 

0.00924 

0.01826 

0.02688 

0.03491 1 

0.04223 

0.04874 

0.05438 

0.05913 

0.06299 

0.06599 

1.55 

0. 

0.00796 

0.01575 

0.02322 

0.03023 

0.03667 

0.04247 

0.04755 

0.05190 

0.05551 

0.05839 

1.60 

0. 

0.00690 

0.01366 

0.02018 

0.02632 1 

0.03201 

0.03718 

0.04176 

0.04573 

0.04908 

0.05182 

1.65 

0. 

0.00601 

0.01192 

0.01763 

0.02304 

0.02808 

0.03269 

0.03682 

0.04044 

0.04355 

0.04613 

1.70 

0. 

0.00527 

0.01046 

0.01548 

0.02026 

0.02474 

0.02887 

0.03259 

0.03589 

0.03876 

0.04118 

1.75 

0. 

0.00464 

0.00922 

0.01366 

0.01790 

0.02189 

0.02559 

0.02895 

0.03196 

0.03460 

0.03686 

1.80 

0. 

0.00411 

0.00816 

0.01210 

0.01587 

0.01944 

0.02276 

0.02580 

0.02855 

0.03097 

0 . 033 DB 

1.85 

0. 

0.00365 

0.00725 

0.01075 

0.01413 

0.01732 

0.02032 

0.02307 

0.02557 

0.02781 

0.02976 

1.90 

0. 

0.00325 

0.00646 

0.00960 

0.01262 

0.01549 

0.01819 

0.02069 

0.02298 

0.02503 

0.02684 

1.95 

0. 

0.00291 

0.00578 

0.00859 

, 0.01131 ' 

0.01390 

0.01634 

0.01061 

0.02070 

0.02259 

0.02427 

2.00 

0. 

0.00261 

0.00519 

0.00772 

0.01016 

0.01250 

0.01471 

0.01678 

0.01869 

0.02043 

0.02199 
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'ABLE I. 


Gent- Inucd . 


FOE 


HADxAL AAGNHTIC FIE 


CF GC'LiD P T IN_TE OGEE, 


E ri /:., T L, 


FIELD POINT 


OF 0.05 


(d) Continued. Half com: angle , 45.0. 


Di r:icn- 
sior.leoa 
ax:al 
pooii. ■ on, 
A 




L 

>lr;enslonlei 

s radius, p 






DA 0 

0 . 5 

0. BO 

0.65 

0.70 

0 . 7 

0.80 

0.6L 

0.30 

0. 95 

1.00 

- 1.00 

- 0.06903 

- 0.07237 

- 0.07492 

- 0.07672 

- 0.07779 

- 0.07817 

- 0.07793 

- 0.07711 

- 0.07579 

- 0.07404 

- 0.07192 

- 0.95 

- 0.07764 

- 0.08122 

- 0.00388 

- 0.08567 

- 0.08662 

- 0.08679 

- 0.08623 

- 0.08504 

- 0.08329 

- 0.08107 

- 0.07846 

- 0.90 

- 0.08755 

- 0.09136 

- 0.09413 

- 0.09587 

- 0.09664 

- 0.09652 

- 0.09558 

- 0.09392 

- 0.09164 

- 0.08885 

- 0.08563 

- 0.85 

- 0.09897 

- 0.10303 

- 0. 10586 

- 0. 10750 

- 0. 10803 

- 0.10753 

- 0. 10610 

- 0.10386 

- 0.10094 

- 0.09745 

- 0.09351 

- 0.80 

- 0.11217 

- 0.11647 

- 0. 11934 

- 0. 12082 

- 0.12101 

- 0 . L 20 GI 

- 0. 11796 

- 0.11501 

- 0.11129 

- 0.10696 

- 0. 10216 

- 0.75 

- 0.12747 

- 0.13200 

- 0.13485 

- 0.13608 

- 0.13582 

- 0 . 13419 

- 0. 13136 

- 0.12751 

- 0.12282 

- 0.11747 

- 0.11163 

- 0.70 

- 0. 14525 

- 0.14999 

- 0. 15275 

- 0. 15362 

- 0.15275 

- 0. 15032 

- 0.14651 

- 0.14155 

- 0.13567 

- 0.12908 

- 0.12200 

- 0.65 

- 0.16597 

- 0.17088 

- 0.17346 

- 0.17383 

- 0.17217 

- 0. 16870 

- 0. 16367 

- 0.15734 

- 0.14999 

- 0. 14189 

- 0. 13332 

- 0.60 

- 0.19017 

- 0.19520 

- 0.19746 

- 0. 19715 

- 0.19446 

- 0.18969 

- 0. 18312 

- 0.17509 

- 0.16595 

- 0.15602 

- 0. 14564 

- 0.55 

- 0.21851 

- 0.22357 

- 0.22537 

- 0.22413 

- 0.22013 

- 0.21370 

- 0.20521 

- 0.19509 

- 0.18373 

- 0.17158 

- 0. 15902 

- 0.50 

- 0.25179 

- 0.25675 

- 0.25787 

- 0.25541 

- 0.24973 

- 0.24122 

- 0.23035 

- 0.21762 

- 0.20355 

- 0.18867 

- 0. 17347 

- 0 . 45 

- 0.29094 

- 0.29564 

- 0.29581 

- 0.29178 

- 0.28396 

- 0.27285 

- 0.25900 

- 0.24303 

- 0.22561 

- 0.20738 

- 0. 18898 

- 0.40 

- 0.33708 

- 0.34131 

- 0.34020 

- 0.33414 

- 0.32364 

- 0.30928 

- 0.29173 

- 0.27175 

- 0.25016 

- 0.22781 

- 0.20549 

- 0.35 

- 0.39157 

- 0.39503 

- 0. 39221 

- 0.38360 

- 0.36976 

- 0.35136 

- 0.32922 

- 0.30425 

- 0.27749 

- 0.25001 

- 0.22287 

- 0.30 

- 0.45598 

- 0.45829 

- 0.45327 

- 0.44146 

- 0.42350 

- 0.40015 

- 0.37234 

- 0 . 34 U 5 

- 0.30790 

- 0.27399 

- 0.24086 

- 0.25 

- 0.53215 

- 0.53282 

- 0.52500 

- 0.50927 

- 0.48632 

- 0.45695 

- 0.42218 

- 0.38326 

- 0.34180 

- 0.29971 

- 0.25900 

- 0.20 

- 0.62220 

- 0.62062 

- 0.60929 

- 0.58884 

- 0.55995 

- 0.52341 

- 0.48020 

- 0.43168 

- 0.37977 

- 0.32703 

- 0.27651 

- 0.15 

- 0.72851 

- 0.72390 

- 0.70828 

- 0.68228 

- 0.64650 

- 0.60159 

- 0.54839 

- 0.48811 

- 0.42279 

- 0.35579 

- 0.29196 

- 0 . 10 

- 0.85370 

- 0.84512 

- 0.82434 

- 0.79194 

- 0.74839 

- 0.69410 

- 0.62950 

- 0.55526 

- 0.47285 

- 0.38594 

- 0.30265 

- 0.05 

- 1.00060 

- 0.98687 

- 0.95995 

- 0.92035 

- 0.86835 

- 0.80402 

- 0.72719 

- 0.63747 

- 0.53446 

- 0.41908 

- 0.30224 

0.00 

- 1.17211 

- 1.15179 

- 1.11765 

- 1.07010 

- 1.00920 

- 0.93468 

- 0.84577 

- 0.74094 

- 0.61716 

- 0.46753 

- 0.25803 

0.05 

- 0.87030 

- 0.84180 

- 0.79933 

- 0.74314 

- 0.67315 

- 0.58882 

- 0.48906 

- 0.37179 

- 0.23311 

- 0.06521 

- 0.10124 

0.10 

- 0.59382 

- 0.55592 

- 0.50434 

- 0.43919 

- 0.36026 

- 0.26698 

- 0. 15823 

- 0.03219 

0.11398 

0.03735 

- 0.00710 

0.15 

- 0. 34043 

- 0.29236 

- 0.23124 

- 0 . 15708 

- 0.06963 

0.03163 

0. 14757 

0.27943 

0.18218 

0.10968 

0.06059 

0.20 

- 0.10785 

- 0.04921 

0.02161 

0.10465 

0.20016 

0.30853 

0.43034 

0.31995 

0.23067 

0.16150 

0.11069 

0.25 

0. 10614 

0.17550 

0.25599 

0.34770 

0.45085 

0.56570 

0.44647 

0.34628 

0.26397 

0.19830 

0. 14759 

0.30 

0.30370 

0.38372 

0.47375 

0.57390 

0.68436 

0.55941 

0.45215 

0.36123 

0.28546 

0.22360 

0.17421 

0.35 

0.48687 

0.57737 

0.67674 

0.78511 

0.65702 

0.54565 

0.44943 

0.36713 

0.29765 

0.23988 

0. 19262 

0.40 

0.65757 

0.75831 

0.86677 

0.73787 

0.62489 

0.52608 

0.44011 

0.36592 

0.30254 

0.24903 

0.20442 

0.45 

0.81759 

0.92825 

0.80070 

0.68839 

0.58935 

0.50215 

0.42572 

0.35916 

0.30169 

0.25254 

0.21090 

0.50 

0.96859 

0.84445 

0.73495 

0.63786 

0.55162 

0.47513 

0.40756 

0.34819 

0.29640 

0.25158 

0.21310 

0.55 

0.86826 

0.76364 

0.67054 

0.58730 

0.51276 

0.4461 1 

0.38673 

0.33409 

0.28772 

0.24714 

0.21189 

0.60 

0. 77372 

0.68662 

0.60830 

0.53757 

0.47366 

0.41600 

0.36416 

0.31778 

0.27652 

0.24005 

0.20801 

0.65 

0.68556 

0.61403 

0. 54889 

0.48940 

0.43506 

0.38555 

0.34061 

0.30001 

0.26354 

0.23098 

0.20207 

0.70 

0.60419 

0.54634 

0.49285 

0.44333 

0.39756 

0.35538 

0.31670 

0.28140 

0.24938 

0.22049 

0. 19459 

0.75 

0. 52986 

0.48387 

0.44055 

0.39981 

0.36162 

0.32599 

0.29294 

0.26246 

0.23452 

0.20907 

0. 18601 

0.80 

0.46263 

0.42677 

0.39223 

0.35912 

0.32759 

0.29776 

0.26974 

0.24360 

0.21938 

0.19709 

0.17670 

0.85 

0.40243 

0.37509 

0.34801 

0.32146 

0.29571 

0.27096 

0.24739 

0.22513 

0.20427 

0.18487 

0.16694 

0.90 

0. 34902 

0.32873 

0.30790 

0.20692 

0.26612 

0.24578 

0.22612 

0.20730 

0.18945 

0. 17266 

0.15699 

0.95 

0.30207 

0.28748 

0.27180 

0.25549 

0.23891 

0.22236 

0.20608 

0.19028 

0 . 175 U 

0.16067 

0.14705 

1.00 

0.26112 

0.25105 

0.23956 

0.22710 

0.21405 

0.20073 

0 . 18737 

0.17421 

0. 16139 

0.14904 

0.13726 

1.05 

0.22565 

0.21909 

0.21094 

0.20163 

0.19151 

0.18090 

0 . 17004 

0.15914 

0.14838 

0.13788 

0 . 12775 

1.10 

0. 19510 

0.19121 

0.18568 

0.17889 

0.17118 

0.16283 

0 . 15408 

0.14513 

0.13616 

0.12728 

0.11861 

1.15 

0.16889 

0.16699 

0.16348 

0 . 15869 

0.15293 

0.14645 

0.13947 

0.13218 

0.12474 

0.11728 

0. 10990 

1.20 

0.14648 

0.14601 

0 . 14403 

0. 14081 

0.13661 

0.13166 

0 . 12616 

0.12027 

0.11415 

0.10791 

0 . 10166 

1.25 

0.12733 

0.12788 

0.12704 

0. 12503 

0.12207 

0.11836 

0.11408 

0.10936 

0.10436 

0.09917 

0.09390 

1.30 

0.11098 

0.11223 

0.11221 

0 . 11112 

0.10914 

0.10644 

0. 10315 

0.09941 

0.09535 

0.09107 

0.08665 

1.35 

0.09701 

0.09871 

0.09929 

0.09889 

0.09767 

0.09576 

0.09329 

0.09037 

0.08710 

0.08358 

0. 07990 

1.40 

0.08505 

0.08703 

0.08802 

0.08814 

0.08750 

0.08622 

0.08441 

0.08215 

0.07955 

0.07669 

0.07363 

1.45 

0.07480 

0.07693 

0.07819 

0.07868 

0.07849 

0.07771 

0.07642 

0.07472 

0.07267 

0.07035 

0.06783 

1.50 

0.06599 

0.06817 

0.06961 

0.07036 

0.07050 

0.07011 

0.06924 

0.06799 

0.06640 

0.06455 

0.06248 

1.55 

0.05839 

0.06057 

0.06211 

0.06304 

0.06343 

0.06333 

0.06280 

0.06191 

0.06070 

0.05923 

0.05756 

1.60 

0.05182 

0.05396 

0.05554 

0.05659 

0.05715 

0.05728 

0.05702 

0.05642 

0.05552 

0.05438 

0.05303 

1.65 

0.04613 

0.04820 

0.04978 

0.05090 

0.05159 

0.05188 

0.05183 

0.05146 

0.05082 

0.04994 

0.04887 

1.70 

0.04118 

0.04316 

0.04471 

0.04587 

0.04664 

0.04706 

0.04717 

0.04699 

0.04655 

0.04590 

0.04506 

1.75 

0.03686 

0.03874 

0.04025 

0.04141 

0.04224 

0.04275 

0.04298 

0.04295 

0.04268 

0.04221 

0.04156 

1.80 

0.03308 

0.03486 

0.03632 

0.03746 

0.03832 

0.03889 

0.03921 

0.03930 

0.03917 

0.03885 

0.03836 

1.85 

0.02976 

0.03144 

0.03283 

0.03396 

0.03482 

0.03544 

0.03583 

0.03600 

0.03598 

0.03578 

0.03543 

1.90 

0. 02684 

0.02842 

0.02974 

0.03084 

0.03170 

0.03234 

0.03277 

0.03301 

0.03308 

0.03298 

0.03274 

1.95 

0.02427 

0.02574 

0.02700 

0.02805 

0.02890 

0.02955 

0.03002 

0-03031 

0.03045 

0.03043 

0.03028 

2.00 

0.02199 

0.02337 

0.02456 

0.02557 

0.02639 

0.02705 

0.02754 

0.02787 

0.02805 

0.02810 

0.02803 
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TABLE I. 


- Continued. DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B /iuJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.05 

(d) Continued. Half cone angle, 45.0. 


Dimen- 
s ionless 




I 

)imensionle£ 

3 s radius, p 






axial 

1.00 

1.05 

1.10 

1.15 

1.20 

1.25 

1.30 

1.3b 

1.40 

1.45 

1.50 

position, 

L 












- 1.00 

- 0.07192 

- 0.06951 

- 0.06688 

- 0.06407 

- 0. 06116 

- 0.05819 

- 0.05520 

- 0.05223 

- 0.04931 

- 0.04646 

- 0.04371 

- 0.95 

- 0.07866 

- 0.07553 

- 0.07238 

- 0.06907 

- 0.06566 

- 0.06222 

- 0.05879 

- 0.05540 

- 0.05210 

- 0.04891 

- 0 . 0458 <* 

- 0.90 

- 0.08563 

- 0.08210 

- 0.07834 

- 0.07444 

- 0.07046 

- 0.06648 

- 0.06254 

- 0.05870 

- 0.05497 

- 0.05140 

- 0.04799 

- 0.85 

- 0.09351 

- 0.08926 

- 0.08478 

- 0.08018 

- 0.07555 

- 0.07095 

- 0.06645 

- 0.06208 

- 0.05789 

- 0.05390 

- 0.05012 

- 0.80 

- 0.10216 

- 0.09704 

- 0.09172 

- 0.08632 

- 0.08093 

- 0.07563 

- 0.07048 

- 0.06554 

- 0.06083 

- 0.05638 

- 0.05220 

- 0.75 

- 0. 11163 

- 0.10549 

- 0.09918 

- 0.09284 

- 0.08650 

- 0.08048 

- 0.07461 

- 0.06903 

- 0.06376 

- 0.05881 

- 0.05421 

- 0.70 

- 0.12200 

- 0.11463 

- 0.10716 

- 0.09973 

- 0.09246 

- 0.08546 

- 0.07879 

- 0.07250 

- 0.06661 

- 0.061 14 

- 0.05609 

- 0.65 

- 0.13332 

- 0.12450 

- 0.11565 

- 0. 10695 

- 0.09854 

- 0.09052 

- 0.08295 

- 0.07589 

- 0.06934 

- 0.06331 

- 0.05779 

- 0.60 

- 0.16566 

- 0.13509 

- 0.12463 

- 0.11446 

- 0.10474 

- 0.09556 

- 0.08701 

- 0.07911 

- 0.07186 

- 0.06525 

- 0.05924 

- 0.55 

- 0.15902 

- 0.14641 

- 0.13404 

- 0 . 12217 

- 0.11095 

- 0.10050 

- 0.09086 

- 0.08206 

- 0.07407 

- 0.06687 

- 0.06039 

- 0.50 

- 0.17367 

- 0.15839 

- 0. 14379 

- 0.12994 

- 0. 11703 

- 0.10516 

- 0.09436 

- 0.08462 

- 0.07588 

- 0.06808 

- 0.06113 

- 0.65 

- 0.18898 

- 0.17094 

- 0.15371 

- 0.13760 

- 0.12279 

- 0.10937 

- 0.09733 

- 0.08662 

- 0.07713 

- 0.06876 

- 0.06139 

- 0.60 

- 0.20569 

- 0.18390 

- 0. 16357 

- 0.14486 

- 0.12795 

- 0.11287 

- 0.09956 

- 0.08788 

- 0.07769 

- 0.06880 

- 0.06106 

- 0.35 

- 0.22287 

- 0.19698 

- 0.17301 

- 0.15135 

- 0.13214 

- 0.11534 

- 0. 10076 

- 0.08819 

- 0.07737 

- 0. 06806 

- 0.06004 

- 0.30 

- 0.26086 

- 0.20974 

- 0.18149 

- 0.15652 

- 0.13489 

- 0.11637 

- 0. 10063 

- 0.00730 

- 0.07600 

- 0.06640 

- 0.05824 

- 0.25 

- 0.25900 

- 0.22145 

- 0.18820 

- 0 . 159&3 

- 0.13556 

- 0.11549 

- 0.09881 

- 0.08495 

- 0.07339 

- 0.06371 

- 0.05557 

- 0.20 

- 0.27651 

- 0.23094 

- 0. 19191 

- 0.15962 

- 0.13337 

- 0.11213 

- 0.09491 

- 0.08088 

- 0.06938 

- 0.05987 

- 0.05195 

- 0.15 

- 0.29196 

- 0.23617 

- 0.19074 

- 0.15509 

- 0.12737 

- 0.10570 

- 0.08858 

- 0.07490 

- 0.06385 

- 0.05481 

- 0.04737 

- 0.10 

- 0.30265 

- 0.23343 

- 0. 18181 

- 0.14430 

- 0.11662 

- 0.09572 

- 0.07958 

- 0.06689 

- 0.05675 

- 0.04854 

- 0.04181 

- 0.05 

- 0.30226 

- 0.21517 

- 0, 16114 

- 0 . 12555 

- 0. 10046 

- 0.08195 

- 0.06786 

- 0.05687 

- 0.04814 

- 0.04110 

- 0.03536 

0.00 

- 0.26603 

- 0.16765 

- 0.12565 

- 0.09835 

- 0.07901 

- 0.06466 

- 0.05367 

- 0.04506 

- 0.03820 

- 0.03266 

- 0.02813 

0.05 

- 0.10126 

- 0.09466 

- 0.07881 

- 0.06480 

- 0.05358 

- 0.04469 

- 0.03759 

- 0.03188 

- 0.02724 

- 0.02343 

- 0.02028 

0.10 

- 0.00718 

- 0.02561 

- 0.03002 

- 0.02903 

- 0.02634 

- 0.02332 

- 0.02045 

- 0.01788 

- 0.01564 

- 0.01370 

- 0.01203 

0.15 

0.06059 

0.03079 

0.01415 

0.00523 

0.00053 

- 0.00191 

- 0.00313 

- 0.00366 

- 0.00382 

- 0.00378 

- 0.00362 

0.20 

0 . L 1069 

0.07527 

0. 05 L 5 1 

0.03581 

0.02540 

0.01040 

0.01358 

0.01021 

0.00779 

0.00603 

0.00473 

0.25 

0.16759 

0.10965 

0.08190 

0.06186 

0.04738 

0.03604 

0.02907 

0.02326 

0.01885 

0.01546 

0.01281 

0.30 

0.17621 

0.13559 

0. 10589 

0.08326 

0.06607 

0.05290 

0.04293 

0.03516 

0.02908 

0.02427 

0.02043 

0.35 

0.19262 

0.15453 

0.12421 

0 . 10027 

0.08145 

0.06664 

0.05496 

0.04568 

0.03827 

0.03230 

0.02746 

0.60 

0.20662 

0 . 16765 

0.13763 

0.11330 

0.09367 

0.07704 

0.06507 

0.05473 

0.04632 

0.03944 

0.03378 

0.65 

0.21090 

0.17596 

0 . 14687 

0 . 12281 

0.10300 

0.08670 

0.07331 

0.06228 

0.05318 

0-04563 

0.03935 

0.50 

0.21310 

0.18032 

0. 15259 

0.12927 

0. 10973 

0.09340 

0.07977 

0.06838 

0.05885 

0.05086 

0.04413 

0.55 

0.21189 

0.18147 

0.15538 

0.13312 

0.11419 

0.09816 

0.08458 

0.07310 

0.06337 

0.05513 

0.04812 

0.60 

0.20601 

0. 18004 

0. 15575 

0.13476 

0.11670 

0.10120 

0.08792 

0.07655 

0.06682 

0.05849 

0.05135 

0.65 

0.20207 

0.17656 

0 . 15416 

0.13458 

0.11754 

0.10275 

0.08994 

0.07887 

0.06929 

0.06101 

0.05386 

0.70 

0.19659 

0.17150 

0. 15101 

0 . 13292 

0.11700 

0.10304 

0.09083 

0.08017 

0.07087 

0.06275 

0.05568 

0.75 

0.18601 

0.16525 

0. 14665 

0.13006 

0.11532 

0.10227 

0.09074 

0.08059 

0.07165 

0.06380 

0.05689 

0.80 

0.17670 

0.15815 

0 . 14137 

0 . 12627 

0 . U 272 

0. 10062 

0.08984 

0.06026 

0.07175 

0.06422 

0.05754 

0.85 

0.16696 

0.15048 

0. 13544 

0 . 12178 

0.10941 

0.09827 

0.08826 

0.07929 

0.07126 

0.06410 

0.05771 

0.90 

0.15699 

0. 14246 

0. 12906 

0.11677 

0. 10556 

0.09537 

0.08613 

0.07779 

0.07028 

0.06352 

0.05744 

0.95 

0. 16705 

0.13429 

0. 12241 

0.11143 

0. 10131 

0.09204 

0.08358 

0.07587 

0.06888 

0.06254 

0.05681 

1.00 

0.13726 

0.12612 

0.11565 

0. 10587 

0.09680 

0.00841 

0.08070 

0.07362 

0.06715 

0.06124 

0.05587 

1.05 

0.12775 

0.11807 

0.10888 

0. 10023 

0.09213 

0.08458 

0.07758 

0.07111 

0.06515 

0.05968 

0.05467 

1.10 

0. 11861 

0.11024 

0.10221 

0. 09459 

0.08738 

0.08062 

0.07429 

0.06841 

0.06295 

0.05791 

0.05326 

1.15 

0.10990 

0.10269 

0.09571 

0.08902 

0.08264 

0.07660 

0.07092 

0.06559 

0.06061 

0.05598 

0.05169 

1.20 

0.10166 

0.09548 

0.08943 

0.08358 

0.07796 

0.07259 

0.06750 

0.06269 

0.05817 

0.05394 

0.04999 

1.25 

0.09390 

0.08863 

0.08342 

0.07833 

0.07338 

0.06863 

0.06409 

0.05976 

0.05567 

0.05182 

0.04820 

1.30 

0.08665 

0.08217 

0.07770 

0.07328 

0.06895 

0.06476 

0.06071 

0.05684 

0.05315 

0.04965 

0.04635 

1.35 

0.07990 

0.07611 

0.07228 

0.06846 

0.06469 

0.06100 

0.05741 

0.05395 

0.05064 

0.04747 

0.04446 

1.60 

0.07363 

0.07044 

0.06718 

0.06389 

0.06061 

0.05737 

0.05420 

0.05112 

0.04815 

0.04529 

0.04256 

1.65 

0.06783 

0.06516 

0.06239 

0.05957 

0.05672 

0.05389 

0.05110 

0.04837 

0 . 0457 L 

0.04314 

0.04067 

1.50 

0.06268 

0.06026 

0.05792 

0.05550 

0.05304 

0.05058 

0.04812 

0.04570 

0.04333 

0.04103 

0.03880 

1.55 

0.05756 

0.05571 

0.05374 

0.05169 

0.04957 

0.04743 

0.04527 

0.04314 

0.04103 

0.03897 

0.03696 

1.60 

0.05303 

0.05151 

0.04986 

0.04812 

0 . 0*630 

0.04444 

0.04256 

0.04068 

0.03881 

0.03697 

0.03516 

1.65 

0.04887 

0.04763 

0.04626 

0.04478 

0.04323 

0.04163 

0.03999 

0.03833 

0 . 0366 B 

0.03504 

0.03342 

1.70 

0.04506 

0.04405 

0.04292 

0.04166 

0.04036 

0.03897 

0.03755 

0.03610 

0.03464 

0.03318 

0.03173 

1.75 

0.04156 

0.04076 

0.03983 

0.03879 

0.03767 

0.03648 

0.03525 

0.03398 

0.03269 

0.03140 

0.03011 

1.80 

0.03836 

0.03773 

0.03697 

0.03611 

0.03516 

0.03415 

0.03308 

0.03197 

0.03084 

0.02970 

0.02855 

1.85 

0.03543 

0.03494 

0.03433 

0.03362 

0.03202 

0.03196 

0.03104 

0.03008 

0.02909 

0.02807 

0.02705 

1.90 

0.03274 

0.03237 

0.03189 

0.03131 

0.03064 

0.02991 

0.02912 

0.02829 

0.02742 

0.02653 

0.02562 

1.95 

0.03028 

0.03001 

0.02964 

0.02917 

0.02862 

0.02800 

0.02733 

0.02660 

0.02585 

0.02506 

0.02426 

2.00 

0.02603 

0.02784 

0.02756 

0.02718 

0.02673 

0.02621 

0.02564 

0.02502 

0.02436 

0.02368 

0.02297 
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TABLE I. - Continued. DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B r / ( ,.JL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.05 

(d) Concluded. Half cone angle, 45.0. 


Dimen- 

sionless 




D 

imensionles 

s radius, p 






axial 

position, 

n 

1.50 

l.CD 

1.60 

1.65 

1.70 

1.75 

1.80 

1.85 

1.90 

1.95 

2.00 

- 1.00 

- 0.04371 

- 0.04107 

- 0.03854 

- 0.03613 

- 0.03386 

- 0.03171 

- 0.02968 

- 0.02778 

- 0. 02600 

- 0.02433 

- 0.02277 

- 0.95 

- 0.04584 

- 0.04291 

- 0.04013 

- 0.03751 

- 0.03503 

- 0.03270 

- 0.03052 

- 0.02849 

- 0.02659 

- 0.02482 

- 0.02317 

- 0.90 

- 0.04799 

- 0.04475 

- 0.04170 

- 0.03084 

- 0.03615 

- 0.03364 

- 0.03131 

- 0.02913 

- 0.02712 

- 0.02525 

- 0.02351 

- 0.85 

- 0.05012 

- 0.04656 

- 0.04322 

- 0.04010 

- 0.03720 

- 0.03451 

- 0.03201 

- 0.02970 

- 0.02757 

- 0.02560 

- 0.02378 

- 0.80 

- 0.05220 

- 0.04829 

- 0.04466 

- 0.04128 

- 0.03816 

- 0. 03528 

- 0.03262 

- 0.03018 

- 0.02793 

- 0.02587 

- 0.02397 

- 0.75 

- 0.05421 

- 0.04993 

- 0.04598 

- 0.04234 

- 0.03900 

- 0.03593 

- 0.03312 

- 0.03054 

- 0.02819 

- 0.02603 

- 0.02406 

- O.70 

- 0.05609 

- 0.05143 

- 0.04716 

- 0.04326 

- 0.03969 

- 0.03644 

- 0.03347 

- 0.03078 

- 0.02832 

- 0.02608 

- 0 . 024D5 

- 0.65 

- 0.05779 

- 0.05274 

- 0.04815 

- 0.04398 

- 0.04020 

- 0.03677 

- 0.03367 

- 0.03086 

- 0.02831 

- 0.02601 

- 0.02392 

- 0.60 

- 0.05924 

- 0.05381 

- 0.04890 

- 0.04448 

- 0.04050 

- 0.03691 

- 0.03360 

- 0.03077 

- 0.02815 

- 0.02579 

- 0.02365 

- 0.55 

- 0.06039 

- 0.05457 

- 0.04937 

- 0.04471 

- 0.04054 

- 0.03682 

- 0.03348 

- 0.03049 

- 0.02782 

- 0.02541 

- 0.02325 

- 0.50 

- 0.06113 

- 0.05496 

- 0.04948 

- 0.04462 

- 0.04030 

- 0.03646 

- 0.03305 

- 0.03001 

- 0.02730 

- 0.02487 

- 0.02270 

- 0.45 

- 0.06139 

- 0.05490 

- 0.04919 

- 0.04416 

- 0.03973 

- 0.03582 

- 0.03236 

- 0.02929 

- 0.02657 

- 0.02415 

- 0.02199 

- 0.40 

- 0.06106 

- 0.05432 

- 0.04844 

- 0.04330 

- 0.03880 

- 0.03486 

- 0.03139 

- 0.02833 

- 0-02563 

- 0.02324 

- 0.02112 

- 0.35 

- 0.06004 

- 0.05313 

- 0.04716 

- 0.04198 

- 0.03748 

- 0.03356 

- 0.03013 

- 0.02712 

- 0.02447 

- 0.02214 

- 0.02007 

- 0.30 

- 0.05824 

- 0.05127 

- 0.04530 

- 0.04017 

- 0.03574 

- 0.03189 

- 0.02855 

- 0.02564 

- 0.02308 

- 0.02084 

- 0.01806 

- 0.25 

- 0.05557 

- 0.04869 

- 0.04284 

- 0.03784 

- 0.03356 

- 0.02986 

- 0.02667 

- 0.02389 

- 0.02146 

- 0.01934 

- 0.01747 

- 0.20 

- 0.05195 

- 0.04532 

- 0.03973 

- 0.03498 

- 0.03094 

- 0.02746 

- 0.02447 

- 0.02187 

- 0.01962 

- 0.01765 

- 0.01592 

- 0.15 

- 0.04737 

- 0.04117 

- 0.03598 

- 0.03160 

- 0.02788 

- 0.02470 

- 0.02196 

- 0.01960 

- 0.01756 

- 0.01577 

- 0.01421 

- 0.10 

- 0.04181 

- 0.03625 

- 0.03161 

- 0.02771 

- 0.02441 

- 0.02159 

- 0.01918 

- 0.01710 

- 0.01530 

- 0.01373 

- 0.01236 

- 0.05 

- 0.03536 

- 0.03062 

- 0.02660 

- 0.02336 

- 0.02056 

- 0.01818 

- 0.01614 

- 0.01438 

- 0.01286 

- 0.01153 

- 0.01038 

0.00 

- 0.02813 

- 0.02438 

- 0.02125 

- 0.01862 

- 0.01640 

- 0.01450 

- 0.01288 

- 0.01140 

- 0.01027 

- 0.00921 

- 0.00829 

0.05 

- 0.02020 

- 0.01765 

- 0.01544 

- 0.01357 

- 0.01198 

- 0.01062 

- 0.00945 

- 0.00843 

- 0.00755 

- 0.00679 

- 0.00612 

0.10 

- 0.01203 

- 0.01060 

- 0.00937 

- 0.00831 

- 0.00739 

- 0.00659 

- 0.00589 

- 0.00529 

- 0.00476 

- 0.00429 

- 0.00388 

0.15 

- 0.00362 

- 0.00341 

- 0.00317 

- 0.00294 

- 0.00270 

- 0.00248 

- 0.00228 

- 0.00209 

- 0.00191 

- 0.00175 

- 0.00161 

0.20 

0.00473 

0.00375 

0.00301 

0.00243 

0.00198 

0.00163 

0.00135 

0.00112 

0.00094 

0.00079 

0.00067 

0.25 

0.01281 

0.01072 

0.00904 

0.00769 

0.00659 

0.00568 

0.00493 

0.00430 

0.00377 

0.00332 

0.00293 

0.30 

0.02043 

0.01734 

0.01482 

0.01275 

0.01103 

0.00961 

0.00841 

0.00739 

0.00653 

0.00579 

0.00515 

0.35 

0.02746 

0.02350 

0.02023 

0.01752 

0.01526 

0.01335 

0.01174 

0.01036 

0.00919 

0.00018 

0.00730 

0.40 

0.03378 

0.02910 

0.02521 

0.02194 

0.01919 

0.01686 

0.01488 

0.01318 

0.01172 

0.01046 

0.00937 

0.45 

0.03935 

0.03410 

0.02969 

0.02596 

0.02280 

0.02011 

0.01780 

0.01582 

0.01410 

0.01261 

0.01132 

0.50 

0.04413 

0.03846 

0.03365 

| 0.02955 

0.02606 

0.02306 

0.02048 

0.01824 

0.01631 

0.01462 

0.01315 

0.55 

0.04812 

0.04216 

0.03706 

| 0.03269 

0.02893 

0.02569 

0.02288 

0.02045 

0.01832 

0.01646 

0.01483 

0.60 

0.05135 

0.04521 

0.03993 

0.03537 

0.03142 

0. 02800 

0.02502 

0.02241 

0.02014 

0.01614 

0.01638 

0.65 

0.05385 

0.04765 

0.04227 

0.03760 

1 0.03353 

0.02997 

0.02687 

0.02414 

0.02174 

0.01963 

0.01776 

0.70 

0.05568 

0.04950 

0.04411 

0.03939 

0.03526 

0.03163 

0.02844 

0.02562 

0.02314 

0 . 02D94 

0.01899 

0.75 

0.05689 

0.05082 

0.04547 

0.04077 

0.03663 

0.03297 

0.02973 

0.02687 

0.02433 

0.02207 

0.02007 

0.80 

0.05754 

0.05163 

0.04640 

0.04177 

0.03766 

0.03401 

0.03077 

0.02789 

0.02532 

0.02303 

0.02098 

0.85 

0.05771 

0.05201 

0.04693 

0.04241 

0.03837 

0.03477 

0.03156 

0.02868 

0 . 026U 

0.02381 

0.02174 

0.90 

0.05744 

0.05199 

0.04711 

0.04272 

0.03880 

0.03527 

0.03211 

0.02927 

0.02672 

0.02442 

0.02236 

0.95 

0.05681 

0.05164 

0.04697 

0.04276 

0.03896 

0.03554 

0.03245 

0.02967 

0.02715 

0.02488 

0.02283 

1.00 

0.05587 

0.05099 i 

0.04655 

0.04253 

0.03889 

0.03559 

0.03259 

0.02988 

0.02742 

0.02520 

0.02317 

1.05 

0.05467 

0.05009 

0.04590 

0.04209 

0.03861 

0.03544 

0.03256 

0.02994 

0.02755 

0.02537 

0.02339 

1.10 

0.05326 

0.04898 

0.04506 

0.04145 

0.03815 

0.03513 

0.03237 

0.02985 

0.02754 

0.02543 

0.02350 

1.15 

0.05169 

0.04771 

0.04404 

0.04066 

0.03754 

0.03468 

0.03204 

0.02963 

0.02741 

0.02537 

0.02350 

1.20 

0.04999 

0.04631 

0.04290 

0.03973 

0.03680 

0.03410 

0.03160 

0.02929 

0.02717 

0.02521 

0.02341 

1.25 

0.04820 

0.04481 

0.04165 

0.03870 

0.03595 

0.03341 

0.03105 

0.02866 

0.02683 

0.02496 

0.02323 

1.30 

0.04635 

0.04324 

0.04031 

0.03758 

0.03502 

0.03263 

0.03041 

0.02834 

0.02642 

0.02463 

0.02298 

1.35 

0.04446 

0.04161 

0.03892 

0.03639 

0.03401 

0.03179 

0.02970 

0.02775 

0.02593 

0.02424 

0.02266 

1.40 

0.04256 

0.03996 

0.03750 

0.03516 

0.03296 

0.03066 

0.02893 

0.02710 

0.02539 

0.02378 

0.02228 

1.45 

0.04067 

0.03830 

0.03605 

0.03390 

0.03186 

0.02994 

0 . 028L2 

0.02641 

0.02480 

0.02328 

0.02186 

1.50 

0.03880 

0.03665 

0.03459 

0.03262 

0.03074 

0.02896 

0.02727 

0.02567 

0.02416 

0.02274 

0.02140 

1.55 

0.03696 

0.03501 

0.03314 

0.03134 

0.02961 

0.02797 

0.02640 

0.02491 

0.02350 

0.02216 

0.02090 

1.60 

0.03516 

0.03341 

0.03170 

0.03006 

0.02048 

0.02696 

0.02551 

0.02413 

0.02281 

0.02156 

0.02037 

1.65 

0.03342 

0.03184 

0.03029 

0.02879 

0.02735 

0.02595 

0.02461 

0.02333 

0.02211 

0.02094 

0.01983 

1.70 j 

0.03173 

0.03031 

0.02891 

0.02755 

0.02623 

0.02495 

0.02372 

0.02253 

0.02139 

0.02031 

0.01927 

1. 75 

0.03011 

0.02883 

0.02757 

0.02633 

0.02513 

0.02396 

0.02282 

0.02173 

0.02067 

0.01966 

0.01869 

1.80 

0.02855 

0.02740 

0.02626 

0.02515 

0.02405 

0.02298 

0.02194 

0.02093 

0.01996 

0.01902 

0.01811 

1.85 1 

0.02705 

0.02603 

0.02500 

0.02399 

0.02300 

0.02202 

0.02107 

0.02014 

0.01924 

0.01837 

0.01753 

1.90 

0.02562 

0.02471 

0.02379 

0.02288 

0.02198 

0.02109 

0.02021 

0.01936 

0.01853 

0.01773 

0.01695 

1.95 

0.02426 

0.02345 

0.02262 

0.02180 

0.02099 

0.02018 

0.01938 

0*01860 

0.01783 

0.01709 

0.01637 

2.00 

0.02297 

0.02224 

0.02151 

0.02077 

0.02003 

0.01929 

0.01857 

0.01785 

0.01715 

0.01646 

0.01579 
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TA3LE i 


10 Iv/^JL, FOR FIELD J OINT INCREMENTS OP 0 . OR 


. - Cent ! r.ued . DI^-L'-SIC’rLESS RAD'iAL MAGNETL'C FIELD Op SOLID FINITE CONE, 


(e) Half cone angle, 60.0. 


D* rr.en- 

Dle.cr.c- onless radLua, p 

axi al 

0 

6 

d 

_ 

0.10 

0. If ; 

0.20 

0.21 

0.30 

0.35 

0.40 

0.4! 

C. ; 0 

poni t* on, 












- 1.00 

0. 

- 0.03676 

- 0.07260 

- 0.10675 

- 0.13866 

- 0.16702 

- 0. 19201 

- 0.21306 

- 0,22988 

- 0.26266 

- 0.25081 

- 0.95 

0. 

- 0.06066 

- 0.07988 

- 0.11736 

- 0.15205 

- 0.18322 

- 0.21033 

- 0.23299 

- 0,25097 

- 0.26619 

- 0.27272 

- 0.90 

0. 

- 0.06659 

- 0.08803 

- 0.12926 

- 0.16725 

- 0.20128 

- 0.23071 

- 0.25513 

- 0.27631 

- 0.28818 

- 0. 29683 

- 0.65 

o. 

- 0 . 0*926 

- 0.09719 

- 0.16256 

- 0.18627 

- 0.22166 

- 0.25360 

- 0.27972 

- 0.30016 

- 0.31668 

- 0.32341 

- 0.80 

0. 

- 0.05652 

- 0. 10750 

- 0.15752 

- 0.20335 

- 0.26399 

- 0.27871 

- 0.30707 

- 0.32883 

- 0.36398 

- 0.35271 

- 0.75 

0. 

- 0.06066 

- 0.11916 

- 0.17639 

- 0.22600 

- 0.26925 

- 0. 30699 

- 0.33752 

- 0.36065 

- 0.37661 

- 0.38504 

- 0.70 

0. 

- 0.06721 

- 0.13233 

- 0. 19365 

- 0.26895 

- 0.29762 

- 0.33861 

- 0.37166 

- 0.39600 

- 0.61232 

- 0.42073 

- 0.65 

0. 

- 0.07690 

- 0.16733 

- 0.21505 

- 0.27626 

- 0.32953 

- 0.37605 

- 0.60935 

- 0.63532 

- 0.65213 

- 0.46017 

- 0.60 

0. 

- 0.08370 

- 0.16665 

- 0.23963 

- 0.30715 

- 0.36551 

- 0.61382 

- 0.65168 

- 0.67907 

- 0.69627 

- 0.50376 

- 0.55 

0. 

- 0.09382 

- 0. 10610 

- 0.26771 

- 0.36228 

- 0.60610 

- 0 . 658^6 

- 0.69906 

- 0.52700 

- 0.54526 

- 0.55196 

- 0.50 

0. 

- 0.10555 

- 0.20677 

- 0.29996 

- 0.38233 

- 0.65225 

- 0.50889 

- 0.55208 

- 0.58212 

- 0. 59959 

- 0-60527 

- 0.65 

0. 

- 0.11926 

- 0.23310 

- 0.33712 

- 0.62819 

- 0.50659 

- 0.56568 

- 0.61153 

- 0.66267 

- 0.65992 

- 0.66423 

- 0.60 

0. 

- 0.13539 

- 0.26395 

- 0.38027 

- 0.6809 L 

- 0.56622 

- 0.62985 

- 0.67823 

- 0.71022 

- 0.72690 

- 0.72943 

- 0.35 

0. 

- 0.15665 

- 0.30066 

- 0.63073 

- 0.56181 

- 0.63236 

- 0.70267 

- 0.75312 

- 0.70558 

- 0. 80124 

- 0.80152 

- 0.30 

0. 

- 0.17801 

- 0.36613 

- 0.69020 

- 0.61251 

- 0.71038 

- 0.78676 

- 0.83726 

- 0.86963 

- 0.88372 

- 0.88119 

- 0.25 

0. 

- 0.20692 

- 0.39721 

- 0.56095 

- 0.69503 

- 0.80005 

- 0.87613 

- 0.93176 

- 0.96337 

- 0.97517 

- 0.96915 

- 0.20 

0. 

- 0.26373 

- 0.66289 

- 0.66599 

- 0.79185 

- 0.90332 

- 0.98615 

- 1.03796 

- 1.06783 

- 1.07649 

- 1.06619 

- 0.15 

0. 

- 0.29250 

- 0.56601 

- 0.76936 

- 0.90606 

- 1.02250 

- 1.10660 

- 1.15718 

- 1.18613 

- 1.18859 

- 1.17309 

- 0.10 

0. 

- 0.36108 

- 0.65396 

- 0.87626 

- 1.06125 

- 1.16020 

- 1.26160 

- 1.29095 

- 1.31365 

- 1.31244 

- 1.29068 

- 0.05 

0. 

- 0.66636 

- 0.79797 

- 1.03369 

- 1.20176 

- 1.31932 

- 1.39663 

- 1.66081 

- 1.65700 

- 1.44903 

- 1.41980 

0.00 

0. 

- 0.66677 

- 0.99600 

- 1.22912 

- 1.39236 

- 1.50298 

- 1.57266 

- 1.60837 

- 1.61603 

- 1.59936 

- 1.56128 

0.05 

0. 

- 0.66672 

- 0.75681 

- 0.96903 

- 1.11632 

- 1.21327 

- 1.27035 

- 1.29667 

- 1.29133 

- 1.26407 

- 1.21567 

0.10 

0. 

- 0.31776 

- 0.56756 

- 0.76721 

- 0.87021 

- 0.96792 

- 0.98865 

- 0.99850 

- 0.98196 

- 0.94242 

- 0.88239 

0.15 

0. 

- 0.22736 

- 0.61612 

- 0.55560 

- 0.66905 

- 0.70361 

- 0.72502 

- 0.71808 

- 0.68655 

- 0.63331 

- 0.56056 

0.20 

0. 

- 0.15662 

- 0.28920 

- 0.38673 

- 0.66838 

- 0.67726 

- 0.67716 

- 0.65166 

- 0.60371 

- 0.33564 

- 0.24927 

0.25 

0. 

- 0.09760 

- 0.17927 

- 0.23572 

- 0.26633 

- 0.26599 

- 0.26293 

- 0.19757 

- 0.13209 

- 0.04831 

0.05237 

0.30 

0. 

- 0.06616 

- 0.08133 

- 0.09818 

- 0.09360 

- 0.06729 

- 0.02031 

0.06582 

0 . 12962 

0.22978 

0.34529 

0.35 

0. 

0.00015 

0.00799 

0.02915 

0.06657 

0.12116 

0 . 19257 

0.28006 

0.38272 

0.49971 

0.63039 

0.60 

0. 

0 . 062 BB 

0 . 0911 l 

0. 16802 

0 . 21 B 52 

0.30132 

0.39763 

0.50661 

0.62865 

0.76255 

0.90862 

0.65 

0. 

0.08317 

0 . 16906 

0.26289 

0.36627 

0.67510 

0.59591 

0.72688 

0.86803 

1.01935 

1.18087 

0.50 

0 . 

0 . 121 B 6 

0.26566 

0.37311 

0.50560 

0.66615 

0.78951 

0.96221 

1.10265 

1.27116 

1.44808 

0.55 

0. 

0.15968 

0.31981 

0.68103 

0.66616 

0.81006 

0.97970 

1.15392 

1.33366 

1.51901 

1.34073 

0.60 

0. 

0.19730 | 

0.39351 

0.58816 

0.78166 

0.97636 

1.16789 

1.36328 

1.56162 

1,39396 

1.23880 

0.65 

0 . 

0.23565 

0.66800 

0.69596 

0.91916 

1.13853 

1 1.35568 

1.57157 

1.61893 

1.27650 

l . 14242 

0.70 

0. 

0.27698 

0.56669 

0.80613 

1.05889 

1.30618 

1.56390 

1.61150 

1.28660 J 

1.16664 

1.05166 

0.75 

0. 

0.31700 

0.62536 

! 0.92058 

1.20267 

1.67295 

1.36708 

1.26677 1 

1.16393 

1.06434 

0.96653 

0.80 

0. 

0.36320 

0.71232 

1.06163 

1.35198 

1.28069 

1.20758 

1.13106 

1.05128 

0.96949 

0.88700 

0.85 

0. 

0.61635 

0.80899 

1 . 17222 

1.16572 

1.11052 

1.06668 

1.00980 

0.96816 

0.88191 

0.81297 

0.90 

0. 

0.68162 

0.92038 

0.95530 

0.96903 

0.96167 

0.93766 

0.90068 

0.85617 

0.80135 

0. 74431 

0.95 

0. 

0.57011 

0.69917 

0. 77056 

0.81930 

0.83236 

0.82687 

0.80237 

0.76887 

0.72753 

0.68085 

1.00 

0. 

0.36686 

0.53621 

0.63686 

0.69386 

0.72076 

0.72578 

0.71671 

0.69176 

0.66011 

0.62237 

1.05 

0. 

0.25271 

0.61686 

0.52653 

0.58936 

0.62696 

0.63895 

0.63669 

0.62225 

0.59873 

0.56865 

1.10 

0. 

0.18892 

0.33666 

0.63588 

0.50273 

0.56309 

0.56312 

0.56768 

0.55980 

0.54300 

0.51941 

1.15 

0. 

0.16858 

| 0.27265 

0.36576 

0.63100 

0.67326 

0.69707 

0.50621 

0.50383 

0.49251 

0.47439 

1.20 

0. 

0.12073 

0.22626 

0.30987 

0.37151 

0.61373 

0.63961 

0.65209 

0.65376 

0.44686 

0.43331 

1.25 

0. 

0.10032 

0.19052 

0.26687 

0.32200 

0.36296 

0.38965 

0 . 6063 2 

0.60902 

0.40565 

0.39588 

1.30 

0. 

0.08672 

0.16236 

0.22825 

0.28058 

0.31951 

0.36619 

0.36217 

0.36908 

0.36848 

0.36182 

1.35 

0. 

0.07265 

0.13973 

0 . 19811 

0.26576 

0.28229 

0.30835 

0.32698 

0.33366 

0.33500 

0. 33087 

1.60 

0. 

0.06257 

0 . 12126 

0 . 17306 

0.21625 

0.25027 

0.27536 

0.29215 

0.30165 

0.30484 

0-30276 

1.65 

0 . 

0.05668 

0.10597 

0.15203 

0.19115 

0.22263 

0.26669 

0.26316 

0.27327 

0.27769 

0.27723 

1.50 

0. 

0.06777 

0.09317 

0.13625 

0.16965 

0.19869 

0.22121 

0.23766 

0.26792 

0.25323 

0.25407 

1.55 

0 . 

0.06212 

0.08236 

0-11909 

0.15115 

0.17787 

0.19902 

0.21671 

0.22527 

0.23120 

0.23304 

1.60 

0 . 

0.03736 

0.07316 

0. 10608 

0.13516 

0.15970 

0.17968 

0 . 19651 

0.20500 

0.21134 

0.21396 

1.65 

0. 

0.03325 

0.06523 

0.09685 

0.12122 1 

0.16378 

0.16226 

0.17656 

0.18685 

0.19342 

0 . 19663 

1.70 

0. 

0.02972 

0,05860 

0.08510 

0.10907 

0.12979 

0.16697 

0.16056 

0.17056 

0. 17725 

0.18089 

1.75 

0. 

0.02667 

0.05267 

0.07660 

0.09862 

0.11765 

0.13363 

0.16625 

0.15593 

0.16263 

0.16658 

1.80 

! 0. 

0.02601 

0.06728 

0.06915 

0.08906 

0.10656 

0.12139 

0.13367 

0.16277 

0.14941 

0. 15356 

1.85 

i °* 

0.02168 

0.06276 

0.06259 

0.08076 

0.09686 

0.11066 

0. 12202 

0.13092 

0.13744 

0. 14172 

1.90 

0. 

0.01963 

0.03873 

0.05680 

0.07362 

0.08825 

0.10106 

0 . U 173 

0 . 120 Z 3 

0.12659 

0. 13092 

1.95 

0. 

0.01783 

0.03519 

0.05167 

0.06689 1 

0.08056 

0.09267 

0.10268 

0.11057 

0.11674 

0.12108 

o 

o 

0. 

0.01622 

0.03205 

0.06711 

0.06108 

0.07369 

0.08675 

0.09615 

0.10182 

0.10779 

0. 11209 
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TAEL'S J. 


- Continued, D I >■ EN S I ONLH 3 3 RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B„/liJL, FOR FIELD LOINT INCREMENTS OF 0.05 

(e) Continued. Half ccne angle, 60.0. 

Dlrr.en- Dimensionless radius, p 
s ionless - ___ 

axial 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 
pcsi t : on, 

T1 

-1.00 -0.25081 -0.25508 -0.25552 -0.25246 -0.24630 -0.23749 -0.22652 -0.21390 -0.20014 -0.18571 -0.17106 
-0.95 -0.27272 -0.27673 -0.27653 -0.27247 -0.26503 -0.25472 -0.24208 -0.22770 -0.21215 -0.19597 -0.17965 
-0.90 -0.29683 -0.30050 -0.29951 -0.29430 -0.28539 -0.27335 -0.25882 -0.24245 -0.22488 -0.20673 -0.18856 
-0.85 -0.32341 -0.32661 -0.32469 -0.31813 -0.30753 -0.29353 -0.27684 -0.25820 -0.23836 -0.21800 -0.19777 
-0.80 -0.35271 -0.35532 -0.35229 -0.34417 -0.33162 -0.31537 -0.29624 -0.27504 -0.25263 -0.22979 -0.20725 

-0.75 -0.38504 -0.38691 -0.38257 -0.37263 -0.35785 -0.33905 -0.31713 -0.29304 -0.26772 -0.24209 -0.21698 
-0.70 -0.42073 -0.42169 -0.41579 -0.40377 -0.38644 -0.36473 -0.33965 -0.31226 -0.28366 -0.25489 -0.22690 
-0.65 -0.46017 -0.45999 -0.45229 -0.43786 -0.41762 -0.39260 -0.36393 -0.33280 -0.30048 -0.26816 -0.23694 
-0.60 -0.50376 -0.50221 -0.49239 -0.47520 “0.45165 -0,42288 -0-39013 -0.35476 -0.31820 -0.28186 -0.24701 
-0.55 -0.55196 -0.54874 -0.53647 -0.51612 -0.48883 -0.45580 -0.41843 -0.37823 -0.33685 -0.29594 -0.25701 

“0.50 -0.60527 -0.60005 -0.58494 -0.56101 -0.52947 -0.49164 -0.44903 -0.40334 -0.35645 -0.31032 -0.Z6677 
-0.45 -0.66423 -0.65664 -0.63826 -0.61027 -0.57395 -0.53072 -0.48218 -0.43024 -0.37704 -0.32491 -0.27609 
-0.40 -0.72943 -0.71903 -0.69691 -0.66435 -0.62268 -0.57338 -0.5181? -0.45910 -0.39863 -0.33957 -0.28471 
-0.35 -0.80152 -0.78781 -0.76143 -0.72374 -0.67611 -0.62005 -0.55733 -0.49015 -0.42129 -0.35413 -0.29226 
-0.30 -0.88119 -0.86359 -0.83239 -0.78898 -0.73475 -0.67119 -0.60009 -0.52370 -0.44509 -0.36838 -0.29827 

-0.25 -0.96915 -0.94704 -0.91039 -0.86064 -0.79916 -0.72738 “0.64697 -0.56016 -0-47021 -0.38204 -0.30204 
-0.20 -1.06619 -1.03884 -0.99608 -0.93935 -0.86997 -0.78923 -0.69863 -0.60014 -0.49697 -0.39480 -0.30255 
-0.15 -1.17309 -1.13970 -1.09011 -1.02576 -0.94784 -0.85748 -0.75584 -0.64444 -0.52599 -0.40638 -0.29822 
-0.10 -1.29068 -1.25035 -1.19318 -1.12053 -1.03348 -0.93291 -0.81955 -0.69422 -0.55843 -0.41684 -0.28626 
-0.05 -1.41980 -1.37154 -1.30597 -1.22435 -1.12763 -1.01637 -0.89083 -0.75094 -0.59637 -0.42763 -0.26062 

0.00 -1.56128 -1.50400 -1.42916 -1.33791 -1.23100 -1.10870 -0.97080 -0.81&30 -0.64284 -0.44459 -0.19210 
0.05 -1.21567 -1.14823 -1.06323 -0.96169 -0.84415 -0.71063 -0.56046 -0.39194 -0.20121 0.02132 -0.06569 
0.10 -0.88239 -0.80376 -0.70785 -0.59550 -0.46704 -0.32226 -0.1602L 0.02124 0.22644 0.09185 0.01073 
0.15 -0.56056 -0.46991 -0.36248 -0.23891 -0.09938 0.05651 0.22987 0.42293 0.26726 0.14648 0.06761 
0.20 -0.24927 -0.14594 -0.02652 0.10852 0.25917 0.42592 0.60995 0.44103 0.29943 0.18871 0.11173 

0.25 0.05237 0.16891 0.30066 0.44733 0.60904 0.78635 0.60828 0.45365 0.32396 0.22126 0.14643 
0.30 0.34529 0.47540 0.61970 0.77807 0.95073 0.76635 0.60309 0.46129 0.34195 0.24612 0.17378 
0.35 0.63039 0.77432 0.93129 1.10135 0.91309 0.74434 0.59474 0.46456 0.35441 0.26476 0.19517 
0.40 0.90862 1.06648 1.23615 1.04635 0.87477 0.72060 0.58362 0.46403 0.36221 0.27829 0.21167 
0.45 1.18087 1.35268 1.16382 0.99199 0.83604 0.69545 0.57013 0.46028 0.36610 0.28757 0.22406 

0.50 1.44608 1.26291 1.09353 0.93851 0.79715 0.66919 0.55469 0.45382 0.36673 0.29333 0.23302 
0.55 1.34073 1.17675 1.02549 0.88614 0.75836 0.64215 0.53766 0.44512 0.36465 0.29613 0.23906 
0.60 1.23880 1.09438 0.95991 0.83508 0.71991 0.61459 0.51940 0.43460 0.36032 0.29647 0.24264 
0.65 1.14242 1.01595 0.89694 0.78554 0.68203 0.58680 0.50023 0.42262 0.35415 0.29476 0.24414 
0.70 1.05166 0.94156 0.83672 0.73766 0.6449L 0.55901 0.48042 0.40951 0.34649 0.29135 0.24388 

0.75 0.96653 0.87126 0.77935 0.69160 0.60874 0.53143 0.46023 0.39555 0.33763 0.28655 0.24215 
0.80 0.88700 0.80508 0.72488 0.64745 0.57365 0.50426 0.43988 0.38097 0.32785 0.28061 0.23919 
0.85 0.81297 0.74299 0.67337 0.60530 0.53978 0.47764 0.41955 0.36601 0.31736 0.27377 0.23521 
0.90 0.74431 0.68494 0.62481 0.56520 0.50721 0.45170 0.39940 0.35083 0.30637 0.26621 0.23040 
0.95 0.68085 0.63085 0.57917 0.52719 0.47602 0.42657 0.37958 0.33560 0.29503 0.25811 0.22492 

1.00 0.62237 0.58059 0.53642 0.49127 0.44626 0.40232 0.36018 0.32044 0.28349 0.24961 0.21892 
1.05 0.56865 0.53401 0.49648 0.45742 0.41796 0.37901 0.34132 0.30546 0.27187 0.24083 0.2L25L 
1.10 0.51941 0.49097 0.45926 0.42561 0.39112 0.35669 0.32304 0.29076 0.26028 0.23189 0.20580 
1.15 0.47439 0.45127 0.42466 0.39580 0,36575 0.33539 0.30542 0.27641 0.24879 0.22288 0.19888 
1.20 0.43341 0.41474 0.39255 0.36792 0.34183 0.31512 0.28848 0.26246 0.23748 0.21387 0.19184 

1.25 0.39588 0.38118 0.36282 0.34189 0.31932 0.29589 0.27226 0.24896 0.22641 0.20493 0.18474 
1.30 0.36182 0.35039 0.33533 0.31764 0.29818 0.27769 0.25677 0.23595 0.21562 0.19610 0.17763 
1.35 0.33087 0.32218 0.30995 0.29509 0.27837 0.26049 0.24202 0.22344 0.20515 0.18745 0.17056 
1.40 0.30276 0.29636 0.28655 0.27414 0.25984 0.24428 0.22800 0.21146 0.19502 0.17099 0.16359 
1.45 0.27723 0.27274 0.26499 0.25470 0.24252 0.22902 0.21471 0.20001 0.18526 0.17076 0.15673 

1.50 0.25407 0.25114 0.24513 0.23668 0-22635 0.21469 0.20213 0.18909 0.17588 0.16279 0.15002 
1.55 0.23304 0.23141 0.22687 0.21999 0.21129 0.20123 0.19025 0.17870 0.16689 0.15508 0.14348 
1.60 0.21396 0.21337 0.21007 0.20454 0.19725 0.18862 0.17903 0.16882 0.15828 0.14765 0.13712 
1.65 0.19663 0.19689 0.19462 0.19025 0.18419 0.17681 0.16847 0.15946 Q. 15006 0.14050 0*13096 
1.70 0.18089 0.18182 0.18042 0.17703 0.17204 0.16576 0.15852 0.15059 0.14223 0.13364 0.12501 

1.75 0.16658 0.16805 0.16736 0.16481 0.16074 0.15543 0.14916 0.14220 0.13478 0.12707 0.11927 
1.80 0.15356 0.15546 0.15535 0.15352 0.15023 0.14577 0.14037 0.13428 0.12769 0.12079 0.11375 
1 • 85 0.14172 0.14393 0.14431 0.14307 0.14048 0.13675 0.13212 0.12679 0.12096 0.11480 0.10844 
1.90 0.13092 0.13338 0.13414 0.13342 0.13141 0.12833 0.12437 0.U973 0.11458 0.10908 0.10336 
1.95 0.12108 0.12371 0.12479 0.12449 0.12298 0.12046 0.11710 0.11308 0.10854 0.10363 0.09849 

2.00 O.L 1209 0.11485 0.ll6l8 0.11623 0.11515 0.11312 0.11029 0.10680 0.10282 0.09845 0.09383 
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TABLE I. - Continued. D±i*EK G 1 0NLE3 5 KADxAL MAGNETIC FxELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B„/V.JL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF O.OL 

(c) Continued. Half cone angle, 60.0. 


D linen - 
s 1 onl es s 

| Diir.ensi onless radius, p 

axial 

1.00 

1 . Ci: 

1.10 

1.1a 

1.20 

1.21 

1.30 

1.33 

1.40 

1.45 

I.EO 

position, 

1; 












- 1.00 

- 0.17106 

- 0.15657 

- 0.14255 

- 0.12922 

- 0.11675 

- 0.10522 

- 0.09468 

- 0.08512 

- 0.07650 

- 0.06876 

- 0 . 0618 * 

- 0.95 

- 0.17965 

- 0.16363 

- 0. 14823 

- 0.13371 

- 0.12022 

- 0.10784 

- 0.09661 

- 0.08649 

- 0.07743 

- 0.06934 

- 0.06216 

- 0.90 

- 0.18856 

- 0.17084 

- 0.15394 

- 0.13813 

- 0.12356 

- 0 . U 030 

- 0.09835 

- 0.08766 

- 0.07816 

- 0.06974 

- 0.06230 

- 0.85 1 

- 0.19 7,7 7 

- 0.17818 

- 0.15965 

- 0.14244 

- 0.12672 

- 0.11254 

- 0.09986 

- 0.08861 

- 0.07867 

- 0.06993 

- 0.06225 

- 0.80 

- 0.20725 

- 0.18560 

- 0. 16528 

- 0.14659 1 

- 0.12966 

- 0.11451 

- 0.10109 

- 0.08928 

- 0.07893 

- 0.06909 

- 0.06200 

- 0 . J 5 1 

- 0.21690 

- 0.19305 

- 0.17079 

- 0.15049 | 

- 0.13229 

- 0.11616 

- 0 . 10200 

- 0.08964 

- 0.07090 

- 0.06959 

- 0.06151 

- 0.70 i 

- 0.22690 

- 0.20044 

- 0.17607 

- 0.15407 

- 0.13454 

- 0.11741 

- 0.10252 

- 0.00965 

- 0.07855 

- 0.06900 

- 0.06077 

- 0.65 

- 0.23694 

- 0.20770 

- 0.18102 

- 0.15721 

- 0.13632 

- 0.11820 

- 0.10261 

- 0.08926 

- 0.07785 

- 0.06810 

- 0.05976 

- 0.60 | 

- 0.24701 

- 0.21468 

- 0.18552 

- 0.15980 

- 0.13751 

- 0 . U 842 

- 0. 10218 

- 0 . 088*1 

- 0.07675 

- 0.06686 

- 0 . 058*6 

- 0.55 

- 0.25701 

- 0.22125 

- 0.18939 

- 0.16169 

- 0.13801 

- 0.11799 

- 0. 10116 

- 0.08705 

- 0.07521 

- 0.06526 

- 0.05686 

- 0.50 

- 0.26677 

- 0.22720 

- 0.19245 

- 0.16270 

- 0.13766 

- 0.11680 

- 0.09949 

- 0 . 0851 * 

- 0.07322 

- 0.06327 

- 0 . 05 * 9 * 

- 0.45 

- 0.27609 

- 0.23230 1 

- 0.19445 1 

- 0. 16262 

- 0.13631 

- 0.11474 

1 - 0.09709 

- 0.08263 

- 0.07072 

- 0.06088 

- 0.05268 

- 0.40 1 

- 0.28471 

- 0.23620 

- 0.19508 1 

- 0.16122 

- 0.13379 

- 0.11170 

- 0.09388 

- 0 . 079*6 

- 0.06770 

- 0 . 05 B 06 

- 0.05009 

- 0.35 

- 0.29226 

- 0.23848 

- 0.19396 

- 0. 15821 

- 0.12992 

1 - 0.10756 

- 0.08981 

- 0.07560 

- 0.06414 

- 0 . 05*81 

- 0 . 0*715 

- 0.30 1 

- 0.29827 

- 0.23858 , 

- 0.19061 | 

- 0.15328 

- 0.12449 

1 - 0.10221 

i - 0.08480 

- 0 . 0710 * 

- 0.06003 

- 0.05113 

- 0 . 0*386 

- 0.25 

- 0.30204 

- 0.23571 

- 0.18446 

- 0. 14606 

- 0,11733 

- 0.09557 

- 0.07883 

- 0 . 0657 * 

- 0.05536 

- 0 . 0^702 

- 0 . 0*025 

- 0.20 

- 0.30255 

- 0.22877 

- 0.17479 1 

- 0.13622 

- 0.10829 

| - 0.08759 

, - 0.07108 

- 0.05972 

- 0.05015 

- 0 . 0*250 

- 0.03631 

- 0.15 

- 0.29822 

- 0.21619 

- 0.16080 

- 0.12345 

- 0,09728 

- 0.07824 

- 0.06397 

- 0.05301 

- 0.04443 

- 0.03760 

- 0.03208 

- 0 . 10 

- 0.28626 

: - 0.19564 

- 0.14171 

- 0.10758 

- 0 . 0 B 431 

- 0.06761 

- 0.05517 

- 0 . 0*567 

- 0 . 03 B 24 

- 0 . 0323 * 

- 0.02758 

- 0.05 

- 0.26062 

- 0.16405 

- 0.11711 ' 

- 0.08870 

- 0.06953 

- 0.05580 

1 

- 0.04558 

- 0.03776 

- 0.03164 

- 0.02678 

- 0.02285 

0.00 

- 0.19210 

- 0.11957 

- 0.08753 

- 0.06728 

- 0.05326 

- 0.04304 

- 0.03534 

- 0.02939 

- 0.02471 

- 0.02097 

- 0.01793 

0.05 

- 0.06569 

- 0.06729 

- 0.05477 

- 0.04416 

- 0.03595 

- 0,02960 

- 0.02463 

- 0.02069 

- 0.01753 

- 0 . 01*97 

- 0.01287 

0.10 

0.01073 

- 0.01667 

- 0.02138 

- 0.02040 

- 0.01815 

i - 0.01579 

, - 0.01364 

- 0.01178 

- 0.01019 

- 0.00885 

- 0.00771 

0.15 

0.06761 

0.02772 

0.01048 

0.00299 

- 0.00040 

- 0.00194 

- 0.00259 

- 0.00281 

- 0.00280 

- 0.00268 

- 0.00251 

0.20 

0.11173 

0.06529 

0.03954 

0.02519 

0.01681 

0.01165 

0.00832 

0.00610 

0.00456 

0 . 003*8 

0.00269 

0.25 

0.14643 

0.09661 

0.06527 

0.04567 

0.03308 

0,02470 

0.01892 

0 . 01*80 

0.01179 

0 . 0095 * 

0.00782 

0.30 ! 

0.17370 

0.12247 

0.08759 

0.06413 

0.04815 

0.03701 

0.02904 

0.02319 

0.01881 

0 . 015*6 

0.01285 

0.35 

0.19517 

0.14361 

0. 10664 

0.08047 

0.06186 

0.04844 

0.03857 

0.03118 

0.02554 

0.02117 

0.01773 

0.40 1 

0.21167 

0.16066 | 

0.12264 | 

0.09468 , 

0.07412 . 

0.05807 

0.04741 

0.03868 

0.03193 

0.02663 

0 . 022*2 

0.45 

0.22406 

0.17418 

0.13588 

0.10685 

0.08491 

0.06826 

0.05551 

0 . 0 * 56 * 

0.03791 

0.03179 

0.02688 

0.50 

0.23302 

0 . 16466 

0.14664 

0.11711 

0.09427 ' 

0.07660 

0.06283 

1 0.05203 

0.04347 

0.03663 

0.03110 

0.55 

0.23906 

0.19251 

0.15517 1 

0.12558 

0.10226 1 

0.08388 

0.06936 

0.05781 

0.04657 

0.04111 

0 . 0350 * 

0.60 

0.24264 

0.19807 ' 

0.16174 

0.13243 | 

0.10894 

0.09015 

0.07510 

0.06299 

0.05320 

0.04523 

0.03870 

0.65 1 

0,24414 

0.20168 

0.16656 1 

0.13781 

0.11443 ! 

0.09546 

0.08007 

1 0.06756 

0.05735 

0.04897 

0 . 0*205 

0.70 1 

0.24380 

0.20360 

0. 16986 

0.14186 , 

0.11879 

0.09985 

0.08431 

1 0.07155 

0.06103 

0.05233 

0 . 0*511 

0.75 

0.24215 

0.20407 

0.17181 

0.14473 1 

0.12215 

0.10340 

0.08705 

0 . 07*96 

0.06424 

0.05532 

0 . 0*785 

0.80 j 

0.23919 

0.20332 

0.17261 

0.14655 

0.12458 

0. 10616 

0.09073 

0.07782 

0.06701 

0.05793 

0.05030 

0.85 

0.23521 

0.20152 

0.17239 

0.14744 

0.12619 

0.10820 

0.09300 

0.06017 

0.06934 

0.06019 

0 . 052 ** 

0.90 

0.23040 

0. 19884 

0.17132 

0 . 14751 

0.12706 

0.10959 

0.09470 

0.08203 

0.07127 

0.06211 

0 . 05*30 

0.95 

0.22492 

0.19544 

0.16950 

0. 14688 

0.12728 

0.11039 

0.09588 

0 . 063*5 

0.07281 

0.06369 

0 . 055 B 8 

1.00 

0.21892 

0.19144 

0 . 16707 

0. 14564 

0.12692 

0.11066 

0.09659 

0 . 08**5 

0.07398 

0.06496 

0.05719 

1.05 

0.21251 

0.18695 

0. 16411 

0. 14387 

0.12606 

0.11047 

0.09688 

0.08507 

0.07483 

0.06595 

0.05825 

1.10 

0.20580 

0.18208 

0.16072 

0.14166 

0.12475 

0.10986 

0.09678 

0.08535 

0.07536 

0.06665 

0.05907 

1.15 

0.19888 

0.17691 

0.15698 

0 . 13907 

0.12308 

0.10888 

0.09634 

0.08531 

0.07561 

0.06711 

0.05966 

1.20 

0.19184 

0.17152 

0 . 15297 

0.13617 

0.12108 

0 . L 0759 

0,09560 

0 . 08*99 

0.07560 

0.06733 

0.06005 

1.25 

0.18473 

0.16598 

0 . 14874 

0.13303 

0.11881 

0.10603 

0.09460 1 

0 . 08**1 

0.07537 | 

0.06735 

0.06025 

1.30 

0.17743 

0.16035 

0. 14435 

0. 12968 

0.11632 1 

0. 10424 

0,09336 

0.08362 

0.07492 

0.06716 

0.06027 

1.35 

0.17054 

0.15467 

0.13985 

0 . 12618 

0.11365 

0.10225 

0.09193 

0.08263 

0.07428 

0.06681 

0.06013 

1.40 

0.16359 

0.14890 

0.13528 

0. 12256 

0.11063 | 

0.10009 

0.09032 

0.08147 

0.07348 

0.06629 

0 . 0598 * 

1.45 

0.15673 

0.14333 

0.13068 

0.11886 

0.10790 j 

0.09781 

0.08857 

0.08016 

0.07253 

0.06564 

0 . 059*1 

1.50 

0.15002 

0.13775 

1 0.12600 

0.11512 

0 . 10*89 

0.09542 

0,06671 

0.07873 

0.07146 

0.06486 

0.05887 

1.55 

0.14348 

0.13225 

0.12151 

0.11135 

0.10182 1 

0.09295 

0.08474 

0,07719 

0.07028 

0.06397 

0.05023 

1.60 

0.13712 

0.12686 

0.11698 

0.10758 

0.09872 

0.09042 

0.08270 

0.07557 

0.06900 

0.06298 

0 . 057*8 

1.65 

0.13096 

0.12160 

0.11253 

0.10384 

0.09560 

0.08785 

0.08060 

0.07387 

0.06765 

0.06192 

0.05666 

1.70 

0.12501 

0.11647 

0. 10015 

0 . 10014 

0.09249 

0.08526 

0.07846 

0,07212 

0.06623 

0.06078 

0.05576 

1.75 

0.11927 

0.11150 

0.10387 

0.09648 

0.08940 

0.08266 

0.07630 

0.07033 

0.06476 

0.05959 

0 - 05*80 

1.80 

0.11375 

0.10668 

0.09970 

1 0.09290 

0.08633 

0.08006 

0.0741 1 

0.06050 

0.06325 

0.05835 

0.05379 

1.85 

0.10844 

0.10202 

0.09564 

0.08930 

0.08331 

0.07748 

0.07192 

0.06666 

0.06171 

0.05707 

0 . 0527 * 

1.90 

0.10336 

0.09753 

0.09170 

0.08595 

0.00034 

0.07493 

0.06974 

0.06481 

0.06014 

0.05576 

0.05165 

1.95 

0.09849 

0.09321 

0.08789 

0.08261 

0.07743 

0.07241 

0.06757 

0.06295 

0.05857 

0.05442 

0.05053 

2.00 

0.09383 

0.08905 

0.08420 

0.07936 

0.07459 

0.06993 

0.06543 

0.06110 

0.05698 

0.05308 

0 . 0*939 
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TABLE I. - Concluded. DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B^JL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.05 


(e) Concluded. Half cone angle, 60.0. 


Dimen- 

sionless 

axial 

position, 

Tj 




Dimensionless radius, 






1.50 

1.55 

1.60 

1.65 

1.70 

1.75 

1.80 

1.85 

1.90 

1.95 

2.00 

- 1.00 

- 0.06184 

- 0.05567 

- 0.05017 

- 0.04527 

- 0.04091 

- 0.03702 

- 0.03356 

- 0.03048 

- 0.02772 

- 0.02525 

- 0.02305 

- 0.95 

- 0.06216 

- 0.05578 

- 0.05013 

- 0.04511 

- 0.04067 

- 0.03673 

- 0.03323 

- 0.03012 

- 0.02735 

- 0.02488 

- 0.02267 

- 0.90 

- 0.06230 

- 0.05573 

- 0.04994 

- 0.04483 

- 0.04032 

- 0.03633 

- 0.03281 

- 0.02968 

- 0.02690 

- 0.02444 

- 0.02224 

- 0.85 

- 0.06225 

- 0.05552 

- 0.04960 

- 0.04441 

- 0.03985 

- 0.03563 

- 0.03229 

- 0.02916 

- 0.02639 

- 0.02393 

- 0.02175 

- 0.80 

- 0.06200 

- 0.05511 

- 0.04910 

- 0.04385 

- 0.03925 

- 0.03522 

- 0.03167 

- 0.02855 

- 0.02580 

- 0.02336 

- 0.02120 

- 0.75 

- 0.06151 

- 0.05450 

- 0.04842 

- 0.04313 

- 0.03051 

- 0.03448 

- 0.03096 

- 0.02786 

- 0.02513 

- 0.02272 

- 0.02059 

- 0.70 

- 0.06077 

- 0.05368 

- 0.04755 

- 0.04224 

- 0.03764 

- 0.03363 

- 0.03013 

- 0.02707 

- 0.02438 

- 0.02202 

- 0.01993 

- 0.65 

- 0.05976 

- 0.05262 

- 0.04640 

- 0.04119 

- 0.03662 

- 0.03265 

- 0.02920 

- 0.02619 

- 0.02356 

- 0.02124 

- 0.01921 

- 0.60 

- 0.05846 

- 0.05131 

- 0.04520 

- 0.03996 

- 0.03545 

- 0.03155 

- 0.02817 

- 0.02522 

- 0.02265 

- 0.02040 

- 0.01842 

- 0.55 

- 0.05686 

- 0.04975 

- 0.04371 

- 0.03855 

- 0.03412 

- 0.03031 

- 0 . 0270 2 

- 0.02416 

- 0.02167 

- 0.01949 

- 0.01758 

- 0.50 

- 0.05494 

- 0.04793 

- 0.04199 

- 0.03695 

- 0.03264 

- 0.02895 

- 0.02576 

- 0.02300 

- 0.02061 

- 0.01851 

- 0.01668 

- 0.45 

- 0.05268 

- 0.04583 

- 0.04006 

- 0.03517 

- 0.03101 

- 0.02746 

- 0.02440 

- 0.02176 

- 0.01947 

- 0.01747 

- 0.01573 

- 0.40 

- 0.05009 

- 0.04345 

- 0.03789 

- 0.03320 

- 0.02923 

- 0.02564 

- 0.02293 

- 0.02042 

- 0.01825 

- 0.01637 

- 0.01472 

- 0.35 

- 0.04715 

- 0.04080 

- 0.03550 

- 0.03105 

- 0.02729 

- 0.02409 

- 0.02135 

- 0.01900 

- 0.01696 

- 0.01520 

- 0.01366 

- 0.30 

- 0.04386 

- 0.03788 

- 0.03290 

- 0.02873 

- 0.02521 

- 0.02223 

- 0.01968 

- 0.01749 

- 0.01561 

- 0.01397 

- 0.01255 

- 0.25 

- 0.04025 

- 0.03469 

- 0.03008 

- 0.02623 

- 0.02300 

- 0.02025 

- 0.01792 

- 0.01591 

- 0.01419 

- 0.01269 

- 0.01139 

- 0.20 

- 0.03631 

- 0.03125 

- 0.02707 

- 0.02358 

- 0.02065 

- 0.01818 

- 0.01607 

- 0.01426 

- 0.01271 

- 0.01136 

- 0.01019 

- 0.15 

- 0.03208 

- 0.02758 

- 0.02387 

- 0.02078 

- 0.01819 

- 0.01600 

- 0.01414 

- 0.01254 

- 0.01117 

- 0.00999 

- 0.00096 

- 0.10 

- 0.02758 

- 0.02371 

- 0.02051 

- 0.01785 

- 0.01562 

- 0.01374 

- 0.01214 

- 0.01077 

- 0.00959 

- 0.00857 

- 0.00769 

- 0.05 

- 0.02285 

- 0.01965 

- 0.01701 

- 0.01481 

- 0.01297 

- 0.01141 

- 0.01008 

- 0.00895 

- 0.00797 

- 0.00712 

- 0.00639 

0.00 

- 0.01793 

- 0.01545 

- 0.01339 

- 0.01168 

- 0.01023 

- 0.00901 

- 0.00797 

- 0.00708 

- 0.00631 

- 0.00565 

- 0.00507 

0.05 

- 0.01287 

- 0.01113 

- 0.00969 

- 0.00847 

- 0.00744 

- 0.00657 

- 0.00582 

- 0.00518 

- 0.00463 

- 0.00415 

- 0.00373 

0.10 

- 0.00771 

- 0.00674 

- 0.00592 

- 0.00522 

- 0.00462 

- 0.00410 

- 0.00365 

- 0.00326 

- 0.00293 

- 0.00263 

- 0.00237 

0 . 15 

- 0.00251 

- 0.00232 

- 0.00212 

- 0.00194 

- 0.00177 

- 0.00161 

- 0.00146 

- 0.00133 

- 0.00121 

- 0.00110 

- 0.00101 

0.20 

0.00269 

0.00211 

0.00167 

0.00134 

0.00109 

0.00089 

0.00073 

0.00060 

0.00050 

0.00042 

0.00036 

0.25 

0.00782 

0.00649 

0.00544 

0.00460 

0.00392 

0.00337 

0.00291 

0.00253 

0.00221 

0.00195 

0.00172 

0.30 

0.01285 

0.01079 

0.00915 

0.00781 

0.00672 

0.00582 

0.00507 

0.00444 

0.00391 

0.00346 

0.00307 

0.35 

0.01773 

0.01498 

0.01277 

0.01096 

0.00947 

0.00024 

0.00720 

0.00633 

0.00559 

0.00495 

0 . Q 044 L 

0.40 

0.02242 

0*01903 

0.01628 

0.01403 

0.01216 

0.01060 

0.00929 

0.00818 

0.00723 

0.00643 

0.00573 

0.45 

0.02688 

0.02291 

0.01966 

0.01698 

0.01476 

0.01289 

0.01132 

0.00999 

0.00885 

0.00787 

0.00702 

0.50 

0.03110 

0.02659 

0.02289 

0.01982 

0.01726 

0*01511 

0 . 0 L 329 

0.0 L 174 

0.01041 

0.00927 1 

0.00829 

0.55 

0.03504 

0.03006 

0.02595 

0.02253 

0.01966 

0.01724 

0.01519 

0.01344 

0.01194 

0.01064 

0.00952 

0.60 

0.03870 

0.03331 

0.02883 

0.02509 

0.02194 

0.01928 

0.01701 

0.01507 

0.01340 

0.01196 

0.01071 

0.65 

0.04205 

0.03631 

0.03152 

0.02750 

0.02410 

0.02121 

0.01875 

0.01663 

0.01481 

0.01323 

0.01186 

0.70 | 

0.04511 

0.03907 

0.03401 

0.02974 

0.02612 

0.02303 

0.02039 

0.01812 

0.01616 

0.01445 

0.01297 

0.75 | 

0.04785 

0.04158 

0.03630 

0.03182 

0.02800 

0.02474 

0.02194 

0.01953 

0.01744 

0.01562 

0.01403 

0.80 

0.05030 

0.04385 

0.03838 

0.03372 

0.02975 

0.02633 

0.02339 

0.02085 

0.01864 

0.01672 

0.01504 

O . Q 5 

0.05244 

0.04586 

0.04025 

0.03546 

0.03135 

0.02781 

0.02474 

0.02209 

0.01978 

0.01776 

0.01600 

0.90 

0.05430 

0.04763 

0.04193 

0.03702 

0.03280 

0.02916 

0.02599 

0.02324 

0.02084 

0.01874 

0.01690 

0.95 

0.05588 

0.04917 

0.04340 | 

0.03842 

0.03412 

0.03039 

0.02714 

0.02431 

0.02183 

0.01966 

0.01775 

1.00 1 

0.05719 

0.05048 

1 

0.04468 

0.03965 

0.03529 

0.03150 

0.02818 

0.02529 

0.02275 

0.02051 

0.01854 

1.05 

0.05825 

0.05157 

0.04577 

0.04072 

0.03633 

0.03249 

0.02912 

0.02618 

0.02350 

0.02130 

0.01927 

1.10 

0.05907 

0.05245 

0.04668 

0.04164 

0.03723 ; 

0.03336 

0.02997 

0.02698 

0.02434 

0.02201 

0.01995 

1.15 

0.05966 

0.05314 

0.04742 

0.04240 | 

0.03800 ' 

0.03412 1 

0.03071 

0.02770 

0.02503 

0.02267 

0.02057 

1.20 

0.06005 , 

0.05364 

0.04800 

0.04302 

0.03864 

0.03477 

0.03135 

0.02833 

0.02564 

0.02326 

0.02114 

1.25 

0.06025 

0.05397 

0.04842 

0.04351 

0.03917 

0.03532 

0.03191 

0.02808 

0.02619 

0.02379 

0.02165 

L .30 1 

0.06027 1 

0.05414 

0.04870 

0.04387 

0.03958 

0.03577 

0.03237 

0.02935 

0.02666 

0.02425 

0.02210 

1.35 

0.06013 

0.05416 

0.04885 

0.04411 

0.03988 

0.03611 

0.03275 

0.02975 

0.02706 

0.02466 

0.02251 

1.40 

0.05984 j 

0.05405 j 

0.04687 

0.04423 

0.04008 

0.03637 

0.03305 

0.03007 

0.02740 

0.02501 

0.02286 

‘* 45 

0.05941 

0.05381 

0.04878 

0.04425 

0.04019 

0.03654 

0.03327 

0.03033 

0.02768 

0.02530 

0.02316 

1.50 

0.05887 

0.05346 

0.04858 

0.04418 

0.04021 

0.03663 

0.03342 

0.03051 

0.02790 

0.02554 

0.02341 

1.55 

0.05023 

0.05301 

0.04829 

0.04401 

0.04014 

0.03665 

0.03349 

0.03064 

0.02806 

0.02573 

0.02361 

1.60 j 

0.05748 | 

0.05247 

0.04791 

0.04376 

0.04000 

0.03659 

0.03350 

0.03070 

0.02816 

0.02586 

0.02377 

1.65 

0.05666 

0.05185 

0.04745 

0.04344 

0.03979 

0.03647 

0.03345 

0.03071 

0.02822 

0 . D 2595 

0.02389 

1.70 

0.05576 

0.05115 

0.04692 

0.04305 

0.03952 

0.03629 

0.03335 

0.03067 

0.02023 

0.02600 

0.02397 

1.75 

0.05480 

0.05039 

0.04633 

0.04260 

0.03918 

0.03605 ! 

0.03319 

0.03058 

0.02819 

0.02600 

0.02401 

1.80 

0.05379 

0.04958 

0.04568 

0.04210 

0.03880 

0.03577 

0.03299 

0.03044 

0.02811 

0.02597 

0.02401 

1.85 

0.05274 

0.04872 

0.04499 

0.04154 

0.03836 

0.03543 

0.03274 

0.03026 

0.02798 

0.02590 

0.02398 

1.90 

0.05165 

0.04782 

0.04425 

0.04095 

0.03788 

0.03506 

0.03245 

0.03004 

0.02783 

0.02579 

0.02391 

1.95 

0.05053 

0.04688 

0.04348 

0.04031 

0.03737 

0.03464 

0.03212 

0.02979 

0.02764 

0.02565 

0.02382 

M 

o 

o 

0.04939 

0.04592 

0.04268 

0.03964 

0.03682 

0.03420 

0.03176 

0.02950 

0.02742 

0.02548 

0. 02370 
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TABLE II. 


10 Bj/nJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 


- D I MEN 3 LONTjK:! 3 RADIAL MAGNETIC FIELD OF 30L3D FINITE CONE, 


(a) Half ei-nc* angle, lc.C. 


Dirrien- 
si onleus 




d: 

nier.s ! unless 

radius, p 

















axial 

0 

0.02 

o 

o 

0 . OB 

U . 06 

0 . 10 

0.12 

0.14 

0.16 

0.1c 

0.20 

pos ! tion, 
L 












- 0.20 

0 . 

- 0.00303 

- 0.00604 

- 0.00905 

- 0.01203 

— 

- 0-01499 

- 0.01791 

- 0.02079 

- 0,02363 

- 0 . 0264 L 

- 0.02913 

- 0.18 

0 . 

- 0.00367 

- 0.00733 

- 0.01097 

- 0.01459 

- D . 01817 

- 0.02171 

- 0.02519 

- 0.02861 

- 0.03197 

- 0.03525 

- 0 . 16 

0 . 

- 0.00448 

- 0.00895 

- 0.01340 

- 0.01781 

- 0.02218 

- 0.02648 

- 0.03072 

- 0.03408 

- 0.03895 

- 0.04292 

- 0.14 

0. 

- 0.00552 

- 0.01102 

- 0.01649 

- 0-02191 

- 0.02727 

- 0.03255 

- 0.03774 

- 0.04283 

- 0.04780 

- 0.05264 

- 0 . 12 

0 . 

- 0.00685 

- 0.01368 

- 0.02046 

- 0.02718 

- 0.03381 

- 0.04034 

- 0.04674 

- 0.05301 

- 0.05911 

- 0.06504 

- 0.10 

0 . 

- 0.00859 

- 0.01715 

- 0.02565 

- 0.03406 

- 0.04234 

- 0.05048 

- 0.05844 

- 0.06620 

- 0.07374 

- 0. 08104 

- 0.08 

0 . 

- 0.01093 

- 0.02181 

- 0.03259 

- 0.04324 

- 0.05370 

- 0,06394 

- 0.07392 

- 0.08361 

- 0.09298 

- 0. 10200 

- 0.06 

0 . 

- 0.01419 

- 0.02830 

- 0.04224 

- 0.05594 

- 0.06934 

- 0.08237 

- 0.09499 

- 0.10716 

- 0.11884 

- 0 . 13 O 02 

- 0.04 

0 . 

- 0.01910 

- 0.03801 

- 0.05658 

- 0.07465 

- 0.09213 

- 0.10092 

- 0.12496 

- 0.14027 

- 0.15478 

- 0. 16849 

- 0.02 

0 . 

- 0.02787 

- 0.05508 

- 0.08112 

- 0.10575 

- 0. 12887 

- 0,15048 

- 0.17065 

- 0.18944 

- 0.20693 

- 0.22320 

0.00 

0. 

- 0.06130 

- 0 . 10402 

- 0. 13972 

- 0.17085 

- 0.19857 

- 0.22357 

- 0.24628 

- 0.26704 

- 0.28607 

- 0*30355 

0.02 

0. 

- 0.02734 

- 0.05401 

- 0.07952 

- 0.10361 

- 0.12619 

- 0.14726 

- 0. 16688 

- 0.18513 

- 0.20207 

- 0.21778 

0.04 

0. 

- 0.01803 

- 0.03589 

- 0.05339 

- 0.07040 

- 0.08681 

- 0. 10253 

- 0.11751 

- 0.13171 

- 0.14512 

- 0. 15773 

0.06 

0 . 

- 0.01262 

- 0.02515 

- 0.03752 

- 0.04965 

- 0.06146 

- 0.07291 

- 0.08393 

- 0.09449 

- 0.10456 

- 0. 11410 

0.08 

0. 

- 0.00887 

- 0.01769 

- 0.02641 

- 0.03499 

- 0.04338 

- 0.05153 

- 0.05942 

- 0.06701 

- 0.07427 

- 0.08117 

0.10 

0. 

- 0.00607 

- 0.01211 

- 0.01809 

- 0.02397 

- 0.02971 

- 0.03531 

- Q . 04071 

- 0.04591 

- 0.05087 

- 0.05558 

0.12 

0 . 

- 0.00390 

- 0.00778 

- 0.01161 

- 0.01537 

- 0.01904 

- 0.02259 

- 0.02601 

- 0.02927 

- 0.03236 

- 0.03526 

0 . 14 

0. 

- 0.00217 

- 0.00433 

- 0.00645 

- 0.00851 

- 0.01051 

- 0.01242 

- Q . 01423 

- 0,01592 

- 0.01748 

- 0.01889 

0.16 

0 . 

- 0.00077 

- 0.00153 

- 0.00227 

- 0.00296 

- 0.00360 

- 0.00417 

- 0.00466 

- 0.00506 

- 0.00536 

- 0. 00555 

0.18 

0. 

0.00037 

0-00075 

0.00116 

0.00159 

0.00207 

0.00260 

0.00319 

0.00386 

0.00460 

0.00544 

0.20 

0 . 

0.00132 

0.00264 

0,00399 

0.00536 

0.00676 

0.00820 

0.00970 

0.01125 

0.01287 

0.01455 

0 .22 

0 . 

0.00211 

0.00422 

0,00635 

0.00849 

0.01067 

0.01288 

0.01513 

0.01742 

0.01977 

0.0221 7 

0.24 

0. 

0.00277 

0.00554 

0.00833 

0.01113 

0.01395 

0.01680 

0.01969 

0.02261 

0.02557 

0.02858 

0.26 

0 . 

0.00333 

0.00666 

0.01000 

0.01336 

0.01673 

0.02012 

0.02354 

0.02700 

0.03048 

0.03401 

0.28 

0. 

0.00380 

0.00761 

0,01143 

0.01525 

0.01909 

0.02295 

0.02683 

0.03073 

0.03467 

0.03863 

0.30 

0. 

0.00421 

0.00842 

0,01264 

0,01687 

0.02111 

0.02537 

0.02964 

0.03394 

0.03826 

0.04260 

0 . 32 

0 . 

0.00456 

0.00912 

0.01369 

0.01827 

0.02286 

0.02745 

0.03207 

0.03670 

0.04135 

0.04602 

0.34 

0. 

0.00486 

0.00973 

0.01460 

0.01948 

0.02437 

0.02926 

0.03417 

0.03909 

0.04403 

0.04899 

0.36 

0 . 

0.00513 

0.01026 

0.01540 

0.02054 

0.02568 

0.03084 

0.03601 

0.04118 

0.04638 

0.05158 

0.38 

0 . 

0.00536 

0.01073 

0.01609 

0.02146 

0.02684 | 

0.03222 

0.03762 

0.04302 

0.04843 

0.05386 

0.40 

0 . 

0.00557 

0. 01113 

0.01670 

0.02228 

0.02706 

0.03344 1 

0.03903 

0.04464 

0.05025 

0.05587 

0.42 ! 

o . 

0.00575 

0.01150 

0.01725 | 

0.02300 

0.02876 , 

0.03452 

0.04029 

0.04607 

0.05186 

0.05765 

0.44 

0 . 

0.00591 

0.01182 

0.01773 

0.02365 

0.02957 I 

0.03549 

0.04142 

0.04735 1 

0.05330 

0.05925 

0.46 1 

0. 

0.00605 

0.01211 

0.01817 , 

0.02423 

0.03029 

0.03636 

0.04243 

0.04850 

0.05459 

0.06067 

0.48 

0 . 

0.00619 

0.01237 

0.01856 1 

0.02475 

0. 03094 

0.03714 

0.04334 

0.04954 

0.05575 

0.06196 

0.50 

0 . 

0.00630 

0.01261 1 

0.01891 

0.02522 

0.03153 

0.03784 1 

0.04416 

0.05048 

0.05680 | 

0.06313 

0.52 | 

0 . 

0.00641 

0.01282 

0.01924 

0.02565 

0.03207 

0.03849 

0.04491 

0.05134 

0.05777 1 

0.06420 

0.54 1 

0 . 

0.00651 

0.01302 

0.01953 

0.02605 

0.03256 1 

0.03908 

0.04560 1 

0.05212 

0.05865 , 

0.06518 

0 . 56 | 

0 . 

0.00660 

0.01320 

0.01981 

0.02641 

0.03302 

0.03962 

0.04623 1 

0.05285 

0.05946 

0.06608 

0.58 

0 . 

0.00669 

0.01337 

0.02006 

0.02675 

0.03344 

0.04013 | 

0.04682 | 

0.05351 

0.06021 

0.06691 

0.60 

0 . 1 

0.00676 

0.01353 

0.02029 

0.02706 

0.03303 1 

0. 04060 | 

0.04737 , 

0.05414 

0.06091 

0.06769 

0.62 

0 . 

0.00684 

0.01368 

0.02051 

0.02735 

0.03419 1 

0.04103 1 

0.04788 

0.05472 

0.06157 

0.06841 

0.64 

0 . 

0.00691 

0.01381 

0. 02072 

0.02763 

0.03454 , 

0.04145 , 

0.04636 

0.05527 

0.06218 

0.06910 

0.66 

0 . 

0.00697 

0.01394 

0.02092 

0.02789 

0.03486 

0.04184 

0.04881 

0.05579 

0.06277 

0.06975 

0.68 

0 . 

0.00703 

0.01407 

0.02110 

0 . 0 Z 814 

0.03517 | 

0.04221 | 

0.04925 

0.05628 

0.06332 

0.07036 

0.70 

0 . 

0.00709 I 

0.01419 

* 0.02128 

0.02837 

0.03547 

0.04256 

0. 04966 

0.05676 

0.06385 

0.07095 

0.72 

0 . 

0.00715 

0.01430 

0.02145 

0.02060 

0. 03575 1 

0.04291 

0.05006 

0.05721 

0.06437 

0.07152 

0 . 74 

0 . 

0.00721 | 

0.01441 

1 0.02162 

1 0.02883 

0.03603 

0.04324 

0.05045 

0.05766 

0.06486 

0.07207 

0.76 


0.00726 

0.01452 

0.02178 

0.02904 

0.03630 

0.04357 ' 

0.05083 

0.05009 

0.06535 

0.07261 

0 . 78 

1 0 . 

0.00731 

0.01463 

0.02194 

0.02926 

0.03657 

0.04389 

0.05120 

0.05852 

0.06583 

0.07315 

0.80 

' 0. 

0.00737 

0.01474 

0.02210 

0.02947 

0.03684 

0.04421 

0.05157 

0.05894 

0.06631 

0.07368 

0.82 

0 . 

0.00742 

0.01484 

0.02227 

0.02969 

0.03711 

0.04453 

0.05195 

0.05937 

0.06679 

0.06144 

0.84 

0 . 

0.00748 

0.01495 

0.02243 

0.02991 

0.03738 

0.04486 

0.05233 

0.05981 

0.05450 

0.05044 

0.86 

0 . 

0.00753 

0.01507 

0.02260 

0.03013 

0.03767 

0.04520 

0.05273 

0.04764 

0.04375 

0.04070 

0.88 

1 0 . 

0.00759 

0.01519 

0.02278 

0.03038 

0.03797 

0.04556 

0.04064 

0.03704 

0.03432 

0.03219 

0.90 

1 0 . 

0.00766 

0.01532 

0.02298 

0. 03064 

0.03829 

0.03359 

0.03035 

0.02801 

0.02625 

0.02490 

0.92 

0 . 

0.00773 

0.01547 

0.02320 

, 0.03093 

0.02650 i 

0.02371 

0.02183 

0.02051 

0.01955 

0.01882 

0.94 

o* 

0.00782 

0.01564 

0.02346 

! 0.01943 

0.01723 ' 

0.01591 

0.01507 

0.01453 

0.01416 

0.01391 

0.96 

0 . 

0.00794 

0.01507 

0.01246 

0.01106 

0.01042 

0.01012 

0.01001 

0.00999 

0.01004 

0.01012 

0.98 

0 . 

0.00011 

0.00589 

0.00560 

0.00572 

0.00596 

0.00624 

0.00652 

0.00681 

0.00708 

0.00734 

1.00 

0 . 

0.00108 

0.00183 

0.00246 

0.00302 

0.00352 

0.00396 

0.00438 

0.00475 

0.00510 

0,00543 
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TABLE II. - Continued. DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B r /|iJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 

(a) Continued. Half cone angle, 15.0. 


Dimen- 
sion! es 5 




Dimensionless 

! radius, p 






axial 
posi tl on, 
T1 

0.20 

0.22 

0.24 

0.26 

0.28 

0.30 

0.32 

0.34 

0.36 

0.38 

0.40 

- 0.20 

- 0.02913 

- 0.03179 

- 0.03438 

- 0.03690 

- 0.03933 

- 0.04168 

- 0.04395 

- 0.04612 

- 0.04019 

- 0.05017 

- 0.05205 

- 0 . 18 

- 0.03525 

- 0.03844 

- 0.04155 

- 0.04456 

- 0.04747 

- 0.05027 

- 0.05296 

- 0.05553 

- 0.05798 

- 0.06031 

- 0.06251 

- 0.16 

- 0.04292 

- 0.04679 

- 0.05054 

- 0.05416 

- 0.05765 

- 0.06100 

- 0.06421 

- 0.06727 

- 0.07017 

- 0.07292 

- 0.07550 

- 0.14 

- 0.05264 

- 0.05733 

- 0.06188 

- 0.06626 

- 0.07047 

- 0.07450 

- 0.07834 

- 0.08199 

- 0.08544 

- 0.08868 

- 0.09172 

- 0.12 

- 0.06504 

- 0.07078 

- 0.07631 

- 0.08163 

- 0.08673 

- 0.09159 

- 0.09620 

- 0.10056 

- 0.10467 

- 0. 10851 

- 0. 11209 

- 0.10 

- 0.08104 

- 0.08808 

- 0.09485 

- 0. 10133 

- 0.10751 

- 0. 11336 

- 0.11892 

- 0.12414 

- 0.12903 

- 0. 13357 

- 0.13777 

- 0.08 

- 0. 10200 

- 0.11067 

- 0.11895 

- 0.12684 

- 0.13433 

- 0. 14139 

- 0. 14804 

- 0.15426 

- 0.16004 

- 0.16539 

- 0.17031 

- O.Oto 

- 0.13002 

- 0.14066 

- 0. 15076 

- 0. 16032 

- 0.16932 

- 0. 17776 

- 0.18564 

- 0.19297 

- 0.19974 

- 0.20596 

- 0.21163 

- 0.04 

- 0.16849 

- 0.18141 

- 0.19355 

- 0.20492 

- 0.21554 

- 0.22541 

- 0.23456 

- 0.24300 

- 0.25074 

- 0.25780 

- 0.26418 

- 0.02 

- 0.22320 

- 0.23831 

- 0.25234 

- 0.26533 

- 0.27734 

- 0.28841 

- 0.29858 

- 0.30789 

- 0.31636 

- 0.32404 

- 0.33093 

0.00 

- 0 . 30,355 

- 0.31963 

- 0.33443 

- 0.34803 

- 0.36053 

- 0.37197 

- 0.38243 

- 0.39195 

- 0.40057 

- 0.40833 

- 0.41525 

0.02 

- 0.21778 

- 0.23233 

- 0.24579 

- 0.25821 

- 0.26964 

- 0.28012 

- 0.28970 

- 0.29840 

- 0.30626 

- 0.31331 

- 0.31957 

0.04 

- 0.15773 

- 0.16954 

- 0.18056 

- 0. 19080 

- 0.20027 

- 0.20899 

- 0.21696 

- 0.22420 

- 0.23073 

- 0.23656 

- 0.24169 

0.06 

- 0.11410 

- 0.12310 

- 0.13155 

- 0. 13943 

- 0.14674 

- 0.15348 

- 0. 15963 

- 0.16520 

- 0.17019 

- 0.17460 

- 0.17844 

0.08 

- 0.08117 

- 0.08769 

- 0.09381 

- 0.09952 

- 0.10481 

- 0. 10965 

- 0 . U404 

- 0.11798 

- 0.12146 

- 0.12447 

- 0. 12700 

0 . 10 

- 0.05558 

- 0.06001 

- 0.06414 

- 0.06797 

- 0.07147 

- 0.07463 

- 0.07745 

- 0.07990 

- 0.08200 

- 0.08371 

- 0.08505 

0.12 

- 0.03526 

- 0.03796 

- 0.04042 

- 0.04266 

- 0.04464 

- 0.04636 

- 0.04780 

- 0 . 04B97 

- 0.04984 

- 0.05041 

- 0.05068 

0 . 14 

- 0.01889 

- 0.02015 

- 0.02123 

- 0.02212 

- 0.02282 

- 0.02331 

- 0.02359 

- 0.02364 

- 0.02346 

- 0.02304 

- 0.02238 

0.16 

- 0.00555 

- 0.00560 

- 0.00553 

- 0.00530 

- 0.00493 

- 0.00439 

- 0.00367 

- 0.00278 

- 0.00170 

- 0.00043 

0.00105 

0 . 18 

0.00544 

0.00638 

0.00742 

0.00858 

0.00986 

0.01128 

0.01283 

0.01453 

0.01638 

0.01838 

0.02055 

0.20 

0.01455 

0.01632 

0.01818 

0.02013 

0.02218 

0.02433 

0.02660 

0.02898 

0.03148 

0.03411 

0.03687 

0.22 

0.02217 

0.02464 

0.02718 

0.02980 

0.03249 

0.03527 

0.03815 

0.04111 

0.04418 

0.04735 

0.05063 

0.24 

0.02858 

0.03164 

0.03476 

0.03794 

0.04119 

0.04451 

0.04790 

0.05137 

0.05492 

0.05855 

0.06228 

0.26 

0.03401 

0.03758 

0.04119 

0.04486 

0.04858 

0.05235 

0.05619 

0.06009 

0.06406 

0.06810 

0.07220 

0.28 

0.03863 

0.04263 

0.04667 

0.05075 

0.05488 

0.05905 

0.06327 

0.06755 

0.07168 

0.07627 

! 0.08072 

0.30 

0.04260 

0.04697 

0.05138 

0.05582 

0.06030 

0.06481 

0.06937 

0.07397 

0.07861 

0.08331 

0.08805 

0.32 

0.04602 

0.05072 

0.05544 

0.06019 

0.06497 

0.06979 

0.07464 

0.07952 

0.08445 

0.08941 

0.09442 

0.34 

0.04899 

0.05397 

0.05897 

0.06399 

0.06904 

0.07412 

0.07922 

0.08436 

0.08953 

0.09473 

0.09996 

0.36 

0.05158 

0.05681 

0.06205 

0.06731 

0.07260 

0.07790 

0.08324 

0.08859 

0.09398 

0.09939 

0. 10483 

0.38 

0.05386 

0.05930 

0.06476 

0.07023 

0.07572 

0.08124 

0.08677 

0.09232 

0.09790 

0.10350 

0. 10912 

0.40 

0.05587 

0.06150 

0.06715 

0.07281 

0.07849 

0. 08418 

0.08989 

0.09562 

0.10137 

0.10714 

0.11293 

0.42 

0.05765 

0.06346 

0.06927 

0.07510 

0.08094 

0.08680 

0.09267 

0.09856 

0.10446 

0.11038 

0.11632 

0.44 

0.05925 

0.06520 

0.07117 

0.07715 

0.08314 

0.08914 

0.09516 

0.10118 

0.10722 

0.11328 

0.11935 

0.46 

0.06067 

0.06677 

0.07288 

0.07899 

0.08511 

0.09125 

0.09739 

0.10355 

0.10971 

0.11589 

0.12209 

0.48 

0.06196 

0.06819 

0.07441 

0.08065 

0.08689 

0.09315 

0.09941 

0.10568 

0.11196 

0.11826 

0.12456 

0.50 

0.06313 

0.06947 

0.07581 

0.08216 

0.08851 

0.09487 

0. 10124 

0.10762 

0.11401 

0.12041 

0. 12681 

0.52 

0.06420 

0.07064 

0.07708 

0.08353 

0.08999 

0.09645 

0.10292 

0. 10939 

0.11588 

0.12237 

0. 12887 

0.54 

0.06518 

0.07171 

0.07825 

0.08479 

0.09134 

0.09790 

0. 10446 

0.11102 

0.11760 

0.12418 

0.13076 

0.56 

0.06608 

0.07270 

0.07933 

0.08595 

0.09259 

0.09923 

0.10587 

0.11252 

0.11918 

0.12584 

0. 13251 

0.58 

0.06691 

0.07362 

0.08032 

0.08703 

0.09375 

0.10046 

0. 10719 

0.11392 

0.12065 

0.12739 

0. 13413 

0.60 

0.06769 

0.07447 

0.08125 

0.08803 

0.09482 

0.10162 

0.10841 

0.11521 

0.12202 

0.12883 

0.13564 

0.62 

0.06841 

0.07527 

0.08212 

0.08897 

0.09583 

0.10269 I 

0.10956 

0.11643 

0.12330 

0.13018 

0.12397 

0.64 

0.06910 

0.07602 

0.08294 

0.08986 

0.09678 

0.10371 

0.11064 

0.11757 

0.12451 

0.11836 

0.11284 

0.66 

0.06975 

0.07673 

0.08371 

0.09069 

0.09768 

0.10467 

0.11166 

0.11866 

0.11260 

0.10717 

0.10227 

0.68 

0.07036 

0.07740 

0.08445 

0.09149 

0.09854 

0.10559 

0.11264 

0.10666 

0. 10134 

0.09656 

0.09225 

0.70 

0.07095 

0.07805 

0.08515 

0.09225 

0.09936 

0.10646 

0.10056 

0.09535 

0.09071 

0.08655 

0.08279 

0.72 

0.07152 

0.07868 

0.08583 

0.09299 

0.10015 

0.09433 

0.08923 

0.08474 

0.08073 

0.07714 

0.07390 

0.74 

0.07207 

0.07928 

0.08649 

0.09370 

0.08797 

0.08300 

0.07865 

0.07481 

0.07140 

0.06834 

0.06558 

0.76 

0.07261 

0.07988 

0.08714 

0.08149 

0.07665 

0.07247 

0.06882 

0.06559 

0.06272 

0.06016 

0.05784 

0.78 

0.07315 

0.08046 

0.07490 

0.07021 

0.06621 

0.06275 

0.05973 

0.05707 

0.05470 

0.05258 

0.05067 

0.80 

0.07368 

0.06821 

0.06369 

0.05988 

0.05664 

0.05384 

0.05139 

0.04924 

0.04733 

0.04562 

0.04407 

0.82 

0.06144 

0.05710 

0.05351 

0.05050 

0.04794 

0.04573 

0.04380 

0.04211 

0.04060 

0.03926 

0.03805 

0 . 84 

0.05044 

0.04711 

0.04436 

0.04205 

0.04010 

0.03842 

0.03695 

0.03567 

0.03453 

0.03351 

0.03259 

0.86 

0.04070 

0.03824 

0.03622 

0.03454 

0.03312 

0.03190 

0.03084 

0.02991 

0.02909 

0.02835 

0.02769 

0.88 

0.03219 

0.03049 

0.02910 

0.02795 

0.02699 

0.02616 

0.02545 

0.02483 

0.02428 

0.02379 

0.02335 

0.90 

0.02490 

0.02384 

0.02290 

0.02228 

0.02169 

0.02120 

0.02078 

0.02041 

0.02009 

0.01980 

0.01955 

0.92 

0.01882 

0.01827 

0.01783 

0.01749 

0.01721 

0.01698 

0.01679 

0.01663 

0.01649 

0.01637 

0.01626 

0.94 

0.01391 

0.01374 

0.01363 

0.01356 

0.01351 

0.01348 

0.01347 

0.01346 

0.01346 

0.01346 

0.01347 

0.96 

0.01012 

0.01021 

0.01032 

0.01043 

0.01055 

0.01066 

0.01076 

0.01087 

0.01096 

0.01105 

0.01114 

0.98 

0.00734 

0.00759 

0.00782 

0.00804 

0.00825 

0.00844 

0.00862 

0.00879 

0.00894 

0.00909 

0.00922 

1.00 

0.00543 

0.00573 

0.00601 

0.00627 

0.00651 

0.00674 

0.00695 

0.00715 

0.00734 

0.00751 

0.00768 
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TABLE II. - Continued. 


DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 


10 B r /p. JL , FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 


(a) Continued. Half cone angle, 15.0. 


Dimen- 

sionless 

axial 

position, 

T1 

Dimensionless radius, p 

0.40 

0.42 

0.44 

0.46 

0.48 

0.50 

0.52 

0.54 

0.56 

0.58 

0.60 

- 0.20 

- 0.05205 

- 0.05382 

- 0.05549 

- 0.05705 

- 0.05850 

- 0.05904 

- 0.06108 

- 0.06220 

- 0.06321 

- 0.06411 

- 0.06490 

- 0.18 

- 0.06251 

- 0.06457 

- 0.06650 

- 0.06830 

- 0.06996 

- 0.07148 

- 0.07286 

- 0.07411 

- 0.07521 

- 0.07618 

- 0.07701 

- 0.16 

- 0.07550 

- 0.07791 

- 0.08015 

- 0.08222 

- 0.08412 

- 0.00584 

- 0.08739 

- 0.08876 

- 0.08996 

- 0.09099 

- 0.09185 

- 0.14 

- 0.09172 

- 0.09454 

- 0.09715 

- 0.09953 

- 0.10170 

- 0.10365 

- 0. 10538 

- 0.10689 

- 0.10018 

- 0.10925 

- 0 . 110 U 

- 0.12 

- 0.11209 

- 0.11539 

- 0.11842 

- 0. 12117 

- 0.12364 

- 0.12584 

- 0.12776 

- 0.12940 

- 0.13077 

- 0.13186 

- 0. 13269 

- 0.10 

- 0.13777 

- 0.14163 

- 0. 14514 

- 0 . 14830 

- 0.15111 

- 0.15357 

- 0.15569 

- 0.15746 

- 0. 15888 

- 0.15997 

- 0.16071 

- 0.08 

- 0.17031 

- 0.17478 

- 0. 17882 

- 0. 18243 

- 0.18560 

- 0.18833 

- 0.19064 

- 0.19251 

- 0.19396 

- 0.19499 

- 0.19561 

- 0.06 

- 0.21163 

- 0.21676 

- 0.22134 

- 0.22540 

- 0.22892 

- 0.23191 

- 0.23438 

- 0.23633 

- 0.23777 

- 0.23869 

- 0.23911 

- 0.04 

- 0.26418 

- 0.26991 

- 0.27499 

- 0.27944 

- 0.28325 

- 0.28644 

- 0.28902 

- 0.29099 

- 0.29235 

- 0.29311 

- 0.29327 

- 0.02 

- 0.33093 

- 0.33706 

- 0.34245 

34712 

- 0.35108 

- 0.35434 

- 0.35690 

- 0.35878 

- 0.35998 

- 0.36050 

- 0. 36035 

0.00 

- 0.41525 

- 0.42136 

- 0.42669 

- 0.43125 

- 0.43506 

- 0.43813 

- 0.44047 

- 0.44209 

- 0.44299 

- 0.44318 

- 0.44264 

0.02 

- 0.31957 

- 0.32505 

- 0.32978 

- 0.33377 

- 0.33703 

- 0.33957 

- 0.34140 

- 0.34253 

- 0.34295 

- 0.34266 

- 0. 34167 

0.04 

- 0.24169 

- 0.24614 

- 0.24992 

- 0.25303 

- 0.25540 

- 0.25727 

- 0.25841 

- 0.25890 

- 0.25874 

- 0.25793 

- 0.25647 

0.06 

- 0.17644 

- 0.18169 

- 0.18438 

- 0.18648 

- 0.18802 

- 0.18098 

- 0.18937 

- 0.18919 

- 0.18843 

- 0.18710 

- 0.18523 

0.08 

- 0.12700 

- 0.12906 

- 0.13065 

- 0. 13175 

- 0.13237 

- 0.13250 

- 0.13215 

- 0.13131 

- 0.12998 

- 0.12817 

- 0.12566 

0.10 

- 0.08505 

- 0.08600 

- 0.08655 

- 0.08671 

- 0.08647 

- 0.08583 

- 0.08479 

- 0.08333 

- 0.08147 

- 0.07920 

- 0.07652 

0.12 

- 0.05068 

- 0.05063 

- 0.05026 

- 0.04957 

- 0.04856 

- 0.04721 

- 0.04553 

- 0.04352 

- 0.04116 

- 0.03847 

- 0.03544 

0.14 

- 0.02238 

- 0.02146 

- 0.02028 

- 0.01884 

- 0.01713 

- 0.01515 

- 0.01290 

- 0.01038 

- 0.00757 

- 0.00449 

- 0.00113 

0.16 

0.00105 

0.00272 

0.00461 

0.00671 

0.00903 

0.01156 

0.01432 

0.01731 

0.02052 

0.02396 

0.02763 

0 . 18 

0.02055 

0.02288 

0.02538 

0.02805 

0.03091 

0.03394 

0.03715 

0.04055 

0.04414 

0-04791 

0.05187 

0.20 

0.03687 

0.03977 

0.04281 

0.04598 

0.04931 

0.05278 

0.05639 

0.06017 

0.06409 

0.06817 

0.07240 

0.22 

0.05063 

0.05401 

0.05751 

0. 06113 

0.06486 

0.06872 

0.07270 

0.07680 

0.08103 

0.08539 

0. 0898 7 

0.24 

0.06228 

0.06609 

0.06999 

0.07400 

0.07810 

0.08229 

0.08659 

0.09100 

0.09551 

0.10012 

0.10484 

0.26 

0.07220 

0.07639 

0.08065 

0.08499 

0.08941 

0.09391 

0.09050 

0.10317 

0. 10793 

0 . 1 1278 

0.11772 

0.28 

0.08072 

0.08522 

0.08980 

0.09444 

0.09914 

0.10392 

0 . 10676 

0.11368 

0.11866 

0.12372 

0.12886 

0 . 10 

0.08605 

0.09285 

0.09770 

0. 10260 

0.10756 

0 . U 258 

0.11765 

0.12278 

0.12798 

0.13324 

0.13856 

0.32 

0.09442 

0.09946 

0. 10456 

0.10969 

0.11488 

0.12011 

0 . 12540 

0.13073 

0.13611 

0.14155 

0.14703 

0.34 

0.09996 

0.10524 

0.11055 

0 . 11589 

0.12128 

0.12671 

0.13218 

0.13769 

0.14325 

0.14885 

0. 15449 

0.36 

0.10403 

0.11030 

0.11581 

0. 12134 

1 2 6 9 1 

0.13252 

0.13815 

0.14383 

0.14954 

0.15529 

0. 16108 

0.38 

0.10912 

0.11477 

0.12045 

0 . 12615 

0.13189 

0.13765 

0.14344 

0.14927 

0.15512 

0.16101 

0. 16692 

0.40 

0.11293 

0.11874 

0. 12457 

0 . 13043 

0.13631 

0 . 14 222 

0 . 14815 

0.15411 

0.16009 

0.16610 

0.17214 

0.42 

0.11632 

0.12227 

0.12825 

0.13424 

0.14026 

0. 14630 

0. 15236 

0.15844 

0.16454 

0.17067 

0.16364 

0.44 

0.11935 

0.12544 

0.13154 

0.13767 

0.14381 

0.14996 

0.15614 

0.16234 

0.16855 

0 . 16160 

0.15508 

0.46 

0.12209 

0.12829 

0.13452 

0. 14075 

0.14700 

0.15327 

0.15956 

0 . 16586 

0.15900 

0.15258 

0. 14654 

0.48 

0.12456 

0.13088 

0.13721 

0 . 14355 

0.14991 

0.15627 

0.16266 

0 . 15589 

0.14956 

0 . 14364 

0. 13807 

0-50 

0.12601 

0.13323 

0.13966 

0. 14610 

0.15255 

0.15901 

0.15233 

0.14610 

0.14028 

0.13483 

0 . 12971 

0.52 

0.12887 

0.13538 

0.14190 

0. 14043 

0.15497 

0.14837 

0.14224 

0.13653 

0.13120 

0.12620 

0.12150 

0.54 

0.13076 

0.13736 

0.14396 

0 . 15057 

0.14406 

0.13803 

0. 13243 

0.12721 

0.12234 

0.11777 

0.11348 

0.56 

0.13251 

0.13918 

0. 14587 

0.13943 

0.13350 

0.12801 

0.12291 

0.11816 

0.11373 

0.10957 

0.10566 

0.58 

0.13413 

0.14088 

0.13452 

0. 12869 

0.12331 

0.11833 

0.11371 

0.10941 

0.10539 

0.10162 

0.09808 

0.60 

0.13564 

0.12936 

0.12362 ; 

0.11836 

0.11351 

0.10902 

0.10486 

0.10097 

0.09734 

0.09394 

0.09075 

0.62 

0 . 12397 

0.11834 

0.11319 

0. 10847 

0.10411 

0.10009 

0.09635 

0.09287 

0.08961 

0.08656 

0.08369 

0.64 

0.11284 | 

0.10782 

0.10323 

0.09901 

0.09513 ! 

0.09154 

0.08821 

0.08510 

0.08220 

0.07947 

0.07691 

0.66 

0.10227 

0.09781 : 

0.09375 

0.09001 

0.08658 

0.08340 

0.08044 

0.07769 

0.07512 

0.07270 

0.07044 

0.68 

0.09225 

0.08833 1 

0.08476 

0.08148 

0.07846 

0.07566 

0.07306 

0.07064 

0.06838 

0.06626 

0. 06426 

0.70 

0.08279 

0.07938 

0-07626 

0.07341 

0.07078 

0.06834 

0.06608 

0.06397 

0.06200 

0.06015 

0.05840 

0.72 

0.07390 

0.07096 

0.06827 

0.06581 

0.06354 

0.06144 

0.05949 

0.05767 

0.05597 

0.05437 

0.05287 

0.74 

0.06558 

0.06308 

0.06079 

0.05869 

0.05676 

0.05497 

0.05331 

0.05176 

0.05030 

0.04894 

0.04765 

0.76 

0.05784 

0.05574 

0.05382 

0.05205 

0.05043 

0.04893 

0.04753 

0.04622 

0.04500 

0.04385 

0.04277 

0 . 78 

0.05067 

0.04893 

0.04735 

0.04590 

0.04456 

0.04332 

0.04216 

0.04108 

0.04007 

0.03912 

0.03822 

0.80 

0.04407 

0.04267 

0.04139 

0.04022 

0.03914 

0.03813 

0.03720 

0.03632 

0.03550 

0.03473 

0.03400 

0.82 

0.03605 

0.03695 

0.03594 

0.03502 

0.03417 

0.03338 

0.03264 

0.03195 

0.03130 

0.03069 

0.03011 

0.84 

0.03259 

0.03176 

0.03100 

0.03030 

0.02965 

0.02905 

0.02849 

0.02796 

0.02747 

0.02700 

0.02655 

0.86 

0.02769 

0.02709 

0.02655 

0.02604 

0.02558 

0.02514 

0.02473 

0.02435 

0,02399 

0.02364 

0.02332 

0.88 

0.02335 

0.02295 

0.02259 

0.02225 

0.02194 

0.02164 

0.02137 

0.02111 

0.02086 

0.02062 

0.02040 

0.90 

0.01955 

0.01931 

0.01910 

0.01890 

0.01872 

0.01854 

0.01838 

0.01822 

0.01007 

0.01793 

0.01778 

0.92 

0.01626 

0.01616 

0.01607 

0.01599 

0.01591 

0.01583 

0.01576 

0.01568 

0.01561 

0.01554 

0.01547 

0.94 

0.01347 

0.01347 

0.01348 

0.01348 

0.01348 

0.01348 

0.01348 

0.01347 

0.01346 

0.01344 

0.01343 

0.96 

0 . 01 U 6 

0.01122 

0.01129 

0.01135 

0.01141 

0 . 0 U 47 

0.01152 

0.01156 

0.01159 

0.01163 

0.01165 

0.98 

0.00922 

0.00935 

0.00947 

0.00958 

0.00967 

0.00977 

0.00985 

0.00993 

0.01000 

0.01006 

0.01012 

1.00 

0.00768 

0.00783 

0.00797 

0.00810 

0.00823 

0.00834 

0.00845 

0.00854 

0*00864 

0.00872 

0.00880 
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TABLE II. - Continued. DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B r /uJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 

(a) Continued. Half cone angle, 15.0. 


Dimen- 

sionless 

I 



Dimensionless 

radius, p 






axial 

position, 

T1 

0.60 

0.62 

0.64 

0.66 

0.68 

0.70 

0.72 

0.74 

0.76 

0.78 

0.80 

- 0.20 

- 0.06490 

- 0.06559 

- 0.06616 

- 0.06664 

- 0.06701 

- 0.06728 

- 0.06745 

- 0.06752 

- 0.06751 

- 0.06740 

- 0.06721 

- 0 . 18 

- 0.07702 

- 0.07771 

- 0.07828 

- 0.07871 

- 0.07902 

- 0.07920 

- 0.07926 

- 0.07921 

- 0.07904 

- 0.07877 

- 0.07839 

- 0.16 

- 0.09185 

- 0.09254 

- 0.09306 

- 0.09342 

- 0.09362 

- 0.09367 

- 0.09357 

- 0.09332 

- 0.09294 

- 0.09242 

- 0.09178 

- 0 . u 

- o.uou 

- 0.11076 

- 0.11120 

- 0 . U 143 

- 0.11147 

- 0.11132 

- 0. 11098 

- 0.11046 

- 0.10976 

- 0.10891 

- 0,10789 

- 0 . 12 

- 0.13269 

- 0.13325 

- 0.13355 

- 0.13360 

- 0.13339 

- 0.13295 

- 0. 13227 

- 0.13136 

- 0.13024 

- 0. 1 2892 

- 0.12739 

- 0.10 

- 0.16071 

- 0.16113 

- 0.16122 

- 0. 16099 

- 0.16045 

- 0.15960 

- 0. 15845 

- 0.15702 

- 0.15532 

- 0.15335 

- 0.15114 

- 0.08 

- 0.19561 

- 0.19581 

- 0.19561 

- 0. 19500 

- 0.19400 

- 0.19262 

- 0. 19086 

- 0.18873 

- 0.18625 

- 0.18343 

- 0.18029 

- 0.06 

- 0.23911 

- 0.23902 

- 0.23844 

- 0.23736 

- 0.23579 

- 0.23373 

- 0.23120 

- 0.22819 

- 0.22473 

- 0.22081 

- 0.21646 

- 0.04 

- 0.29327 

- 0.29283 

- 0.29180 

- 0.29017 

- 0.28794 

- 0.28511 

- 0.28169 

- 0.27767 

- 0.27305 

- 0.26782 

- 0.26201 

- 0.02 

- 0.36035 

- 0.35952 

- 0.35801 

- 0.35581 

- 0.35292 

- 0.34933 

- 0.34502 

- 0.33998 

- 0.33420 

- 0.32764 

- 0.32028 

0.00 

- 0.44264 

- 0.44139 

- 0.43941 

- 0.43670 

- 0.43324 

- 0.42901 

- 0.42400 

- 0.41817 

- 0.41150 

- 0.40395 

- 0.39546 

0.02 

- 0.34167 

- 0.33997 

- 0.33755 

- 0.33441 

- 0.33052 

- 0.32588 

- 0.32047 

- 0.31425 

- 0.30720 

- 0.29930 

- 0.29048 

0.04 

- 0.25647 

- 0.25435 

- 0.25157 

- 0.24812 

- 0.24400 

- 0.23918 

- 0.23367 

- 0.22745 

- 0.22051 

- 0.21282 

- 0,20437 

0.06 

- 0.18520 

- 0.18272 

- 0.17965 

- 0.17601 

- 0.17178 

- 0.16696 

- 0. 16154 

- 0.15553 

- 0.14892 

- 0.14172 

- 0.13391 

0.08 

- 0.12586 

- 0.12306 

- 0.11976 

- 0.11598 

- 0.11170 

- 0. 10693 

- 0. 10168 

- 0.09593 

- 0.08970 

- 0.08299 

- 0.07581 

0.10 

- 0.07652 

- 0.07342 

- 0.06992 

- 0.06601 

- 0.06169 

- 0.05697 

- 0.05185 

- 0.04633 

- 0.04042 

- 0.03413 

- 0.02746 

0 . 12 

- 0.03544 

- 0.03207 

- 0.02836 

- 0.02432 

- 0.01994 

- 0.01523 

- 0.01019 

- 0.00403 

0.00084 

0.00683 

0.01313 

0.14 

- 0.0010 

0.00250 

0.00642 

0.01061 

0.01508 

0.01982 

0.02482 

0.03009 

0.03562 

0.04141 

0.04744 

0.16 

0.02763 

0.03153 

0.03566 

0.04001 

0.04459 

0.04939 

0.05441 

0.05965 

0.06510 

0.07077 

0.07664 

0 . 18 

0.05187 

0. 05602 

0.06035 

0.06488 

0.06958 

0.07448 

0.07955 

| 0.08481 

0.09024 

0.09585 

0.10162 

0.20 

0.07240 

0.07678 

0.08132 

0.08602 

0.09087 

0.09587 

0. 10103 

0.10633 

0.11178 

0.11738 

0.12312 

0.22 

0.08987 

0.09449 

0.09923 

0.10410 

0.10909 

0.11422 

0.11947 

0.12485 

0.13035 

0.13597 

0.12847 

0.24 

0. 10484 

0.10966 

0.11459 

0.11963 

0.12478 

0.13003 

0.13539 

0.14085 

0.14642 

0.13885 

0.13169 

0.26 

0.11772 

0.12274 

0.12785 

0.13306 

0.13835 

0.14373 

0. 14920 

0 . 15476 

0. 14717 

0.13999 

0.13317 

0.28 

0.12886 

0.13407 

0.13935 

0.14471 

0.15015 

0. 15566 

0.16124 

0.15368 

0.14650 

0.13970 

0.13323 

0.10 

0.13856 

0.14394 

0.14938 

0. 15489 

0.16046 

0. 16610 

0.15857 

0.15144 

0.14467 

0.13824 

0.13213 

0.12 

0. 14703 

0.15258 

0.15817 

0.16382 

0.16952 

0. 16206 

0.15498 

0 . 14828 

0 . 1419 L 

0.13585 

0.13009 

0.34 

0.15449 

0.16018 

0.16591 

0.17169 

0.16430 

0.15731 

0 . 1506 7 

0.14438 

0.13839 

0.13270 

0.12720 

0.36 

0.16108 

0.16690 

0.17276 

0.16546 

0.15855 

0.15200 

0. 14579 

0.13989 

0.13429 

0.12895 

0.12386 

0.38 

0.16692 

0.17288 

0.16566 

0.15884 

0.15239 

0. 14627 

0.14047 

0.13496 

0.12972 

0.12472 

0.11996 

0.40 

0.17214 

0.16502 

0.15829 

0.15194 

0.14593 

0.14023 

0.13482 

0.12968 

0.12479 

0.12013 

0.11568 

0.42 

0.16364 

0.15701 

0.15076 

0. 14486 

0.13927 

0. 13397 

0 . 12894 

0.12415 

0.11960 

0.11526 

0.11111 

0.44 

0.15508 

0.14894 

0.14314 

0.13767 

0.13248 

0 . 12757 

0. 12290 

0.11845 

0.11422 

0.11019 

0.10634 

0.46 

0.14654 

0.14086 

0.13550 

0.13043 

0.12563 

0.12108 

0.11676 

0.11264 

0.10872 

0.10499 

0.10141 

0.48 

0.13807 

0.13283 

0.12788 

0.12320 

0.11878 

0 . 1145 ? 

0.11058 

0.10678 

0.10316 

0.09970 

0.09640 

0.50 

0.12971 

0.12489 

0.12034 

0.11603 

0.11196 

0.10809 

0.10441 

0.10091 

0.09758 

0.09439 

0.09135 

0.52 

0.12150 

0.11708 

0.11290 

0. 10896 

0.10522 

0. 10167 

0.09830 

0.09508 

0.09202 

0.08909 

0.08630 

0.54 

0.11348 

0.10943 

0.10562 

0.10201 

0.09859 

0.09535 

0.09226 

0.08932 

0.08652 

0.08384 

0.08128 

0.56 

0.10566 

0.10198 

0.09851 

0.09522 

0.09211 

0.08915 

0.08634 

0.08366 

0.06110 

0.07866 

0.07632 

0.58 

0.09808 

0.09474 

0.09159 

0.08861 

0.08579 

0.08310 

0.08055 

0.07812 

0.07580 

0.07358 

0.07145 

0.60 

0.09075 

0.08774 

0.08490 

0.08221 

0.07965 

0.07723 

0.07492 

0.07272 

0.07062 

0.06862 

0.06669 

0.62 

0.08369 

0.08099 

0.07843 

0.07602 

0.07373 

0.07155 

0.06947 

0.06750 

0.06561 

0.06380 

0.06207 

0.64 

0.07691 

0.07450 

0.07222 

0.07007 

0.06802 

0.06607 

0.06422 

0.06245 

0.06076 

0.05914 

0.05759 

0.66 

0.07044 

0.06030 

0.06627 

0.06436 

0.06254 

0.06081 

0.05917 

0.05759 

0.05609 

0.05465 

0.05327 

0.68 

0.06426 

0.06238 

0.06060 

0.05891 

0.05731 

0.05579 

0.05433 

0.05294 

0.05161 

0.05034 

0.04912 

0.70 

0.05840 

0.05676 

0.05521 

0.05373 

0.05233 

0.05100 

0.04972 

0.04851 

0.04734 

0.04623 

0.04515 

0.72 

0.05287 

0.05144 

0.05010 

0.04882 

0.04761 

0.04645 

0.04535 

0.04429 

0.04328 

0.04231 

0.04138 

0.74 

0.04 765 

0.04644 

0.04529 

0.04420 

0.04316 

0.04216 

0.04122 

0.04031 

0.03944 

0.03860 

0.03779 

0.76 

0.04277 

0.04175 

0.04077 

0 . 039 B 5 

0.03897 

0.03813 

0.03733 

0.03655 

0.03581 

0.03510 

0.03441 

0.78 

0.03822 

0.03737 

0.03656 

0.03579 

0.03506 

0.03436 

0.03368 

0.03304 

0.03241 

0.03181 

0.03123 

0.80 

0.03400 

0.03331 

0.03265 

0.03202 

0.03142 

0.03084 

0.03029 

0.02976 

0.02924 

0.02874 

0.02826 

0.82 

0.03011 

0.02956 

0.02904 

0.02853 

0.02805 

0.02759 

0.02714 

0.02671 

0.02629 

0.02589 

0.02550 

0.84 

0.02655 

0.02613 

0.02572 

0.02533 

0.02495 

0.02459 

0.02424 

0.02390 

0.02357 

0. 02325 

0.02294 

0.86 

0.02332 

0.02300 

0.02270 

0.02241 

0.02212 

0.02185 

0.02159 

0.02133 

0.02107 

0.02083 

0.02058 

0. 88 

0.02040 

0.02018 

0.01996 

0.01976 

0.01956 

0.01936 

0.01917 

0.01898 

0.01879 

0.01861 

0.01843 

0.90 

0.01778 

0.01764 

0.01751 

0.01737 

0.01724 

0.01711 

0.01698 

0.01685 

0.01672 

0.01659 

0.01646 

0.92 

0.01547 

0.01539 

0.01532 

0.01524 

0.01517 

0.01509 

0.01501 

0.01493 

0.01485 

0.01477 

0.01469 

0.94 

0.01343 

0.01341 

0.01338 

0.01336 

0.01333 

0.01330 

0.01326 

0.01322 

0.01318 

0.01314 

0.01309 

0.96 

0 . 01 L 65 

0.01167 

0 . 01 L 69 

0.01170 

0.01171 

0. 01171 

0.01171 

0.01170 

0.01169 

0.01167 

0.01166 

0.98 

0.01012 

0.01017 

0.01021 

0.01025 

0.01028 

0.01031 

0.01033 

0.01035 

0.01037 

0 . 0 L 038 

0.01038 

1.00 

0.00880 ! 

0.00887 

0.00893 

0.00899 

0.00904 

0.00909 

0.00913 

0.00917 

0.00920 

0.00923 

0.00925 
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TABLE II. 


- Continued. DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B r /uJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 

(a) Concluded. Half cone angle, 15.0. 


Dimen- 

sionless 




Dimensionless 

5 radius, p 






axial 
posi tion, 
T1 

0.80 

1 0.82 

0.64 

0.86 

0.88 

0.90 

0.92 

0.94 

0.96 

0.98 

1.00 

- 0.20 

- 0.06721 

- 0.06694 

- 0.06659 

- 0.06617 

- 0.06568 

- 0.06512 

- 0.06450 

- 0.06302 

- 0.06309 

- 0.06231 

- 0.06149 

- 0 . 18 

- 0.07839 

- 0.07791 

- 0.07734 

- 0.07668 

- 0.07594 

- 0.07512 

- 0.07423 

- 0.07327 

- 0.07225 

- 0.07118 

- 0.07007 

- 0.16 

- 0.09170 

- 0.09101 

- 0.09013 

- 0.08915 

- 0.08807 

- 0.08690 

- 0.08564 

- 0.08431 

- 0.08291 

- 0.08146 

- 0.07995 

- 0 . 14 

- 0.10709 

- 0.10673 

- 0.10543 

- 0. 10401 

- 0.10246 

- 0.10081 

- 0.09906 

- 0.09723 

- 0.09532 

- 0.09335 

- 0.09132 

- 0.12 

- 0. 12739 

- 0.12569 

- 0. 12381 

- 0. 12178 

- 0.11961 

- 0.11730 

- 0 . 114 B 9 

- 0.11237 

- 0. 10977 

- 0.10710 

- 0.10438 

- 0.10 

- 0 . 15114 

- 0.14869 

- 0.14603 

- 0. 14317 

- 0.14013 

- 0.13694 

- 0.13360 

- 0.13015 

- 0.12661 

- 0-12300 

- 0. 11933 

- 0.08 

- 0.10029 

- 0.17684 

- 0.17311 

- 0 . 16912 

- 0.16489 

- 0.16046 

- 0. 15586 

- 0.15111 

- 0.14625 

- 0.14132 

- 0.13636 

- 0.06 

- 0.21646 

- 0.21170 

- 0.20654 

- 0.20101 

- 0.19515 

- 0.18899 

- 0.10258 

- 0.17598 

- 0.16923 

- 0.16241 

- 0.15557 

- 0.04 

- 0.26201 

- 0.25559 

- 0.24860 

- 0.24105 

- 0.23296 

- 0.22438 

- 0.21537 

- 0.20600 

- 0.19638 

- 0.18664 

- 0.17690 

- 0.02 

- 0.32028 

- 0.31210 

- 0.30307 

- 0.29315 

- 0.28231 

- 0.27052 

- 0.25779 

- 0 . 2*414 

- 0.22970 

- 0.21474 

- 0. 19969 

0.00 

- 0.39546 

- 0.38597 

- 0.37541 

- 0.36368 

- 0.35064 

- 0.33611 

- 0.31985 

- 0.30145 

- 0.28025 

- 0.25480 

- 0.21830 

0.02 

- 0.29048 

- 0.28071 

- 0.26994 

- 0.25808 

- 0.24506 

- 0.23080 

- 0.21520 

- 0. 19018 

- 0.17971 

- 0.15909 

- 0.15228 

0.04 

- 0.20437 

- 0.19515 

- 0.18514 

- 0.17433 

- 0.16272 

- 0.15030 1 

- 0.13709 

- 0.12314 

- 0.10851 

- 0.10655 

- 0. 10388 

0.06 

- 0.13391 

- 0.12550 

- 0.11651 

- 0. 10693 

- 0.09679 

- 0.08611 

- 0.07491 

- 0.06324 

- 0.06440 

- 0.06493 

- 0.06491 

0.06 

- 0.07581 

- 0.06817 

- 0.06008 

- 0.05154 

- 0.04259 

- 0.03324 

- 0.02352 

- 0.02671 

- 0.02932 

- 0.03142 

- 0.03304 

0.10 

- 0.02746 

- 0.02042 

- 0-01303 

- 0.00530 

0.00276 

0.01113 

0*00653 

0.00247 

- 0.00109 

- 0.00420 

- 0.00689 

0.12 

0.01313 

0.01971 

0.02659 

0.03373 

0.04115 

0.03555 

0.03046 

0.02584 

0.02167 

0.01791 

0.01452 

0.14 

0.04744 

0.05371 

0.06022 

0.06696 

0.06065 

0.05483 

0.04946 

0.04451 

0.03996 

0.03578 

0.03196 

0-16 

0.07644 

0.08270 

0.08897 

0.08217 

0.07582 

0.06991 

0.06441 

0.05929 

0.05454 

0.05012 

0.04603 

0 . 18 

0.10162 

0.10757 

0. 10042 

0.09372 

0.08744 

0.08155 

0.07603 

0.07086 

0.06602 

0.06149 

0.05726 

0.20 

0.12312 

0.11576 

0.10082 

0. 10220 

0.09612 

0.09033 

0.08487 

0.07973 

0.07490 

0.07035 

0.06607 

0.22 

0.12847 

0.12138 

0.11469 

0. 10836 

0.10239 

0.09674 

0.09140 

0.00635 

0.08159 

0.07709 

0.07283 

0.24 

0.13169 

0.12491 

0 . 118*9 

0.11240 

0.10664 

0. 10118 

0.09600 

0.09110 

0.08644 

0.08204 

0.07786 

0.26 

0.13317 

0.12671 

0. 12058 

0.11476 

0.10923 

0.10398 

0.09900 

0.09426 

0.08976 

0 . 0854 B 

0.08141 

0.28 

0.13323 

0.12710 

0.12127 

0. 11572 

0.11045 

0.10543 

0.10065 

0.09610 

0.09177 

0.08764 

0.08371 

0.30 

0.13213 

0.12632 

0.12080 

0.11553 

0.11052 

0.10574 

0.10118 

0.09684 

0.09270 

0.08874 

0.08497 

0.32 

0.13009 

0.12461 

0.11938 

0.11440 

0.10965 

0.10512 

0.10079 

0.09666 

0.09271 

0.08894 

0.08533 

0.34 

0.12728 

0.12212 

0.11720 

0.11250 

0.10801 

0.10373 

0.09963 

0.09572 

0.09197 

0.00839 

0.08496 

0.36 

0.12386 ! 

0.11901 

0.11439 

0 . 10997 

0.10575 

0.10171 

0.09785 

0.09415 

0.09061 

0.08721 

0.08396 

0 . 38 

0.11996 

0.11542 

0.11108 

0 . 10693 

0.10297 

0.09918 

0.09554 

0.09206 

0.08873 

0.08553 

0.08246 

0.40 

0.11560 

0.11144 

0 . 10738 

0.10350 

0.09979 

0.09623 

0.09282 

0.08956 

0.08642 

0.08341 

0.08053 

0.42 

0.11 111 

0.10716 

0.10337 

0.09975 

0.09628 

0.09296 

0.08978 

0.08672 

0.08378 

0.08096 

0.07825 

0.44 

0.10634 

0.10266 

0.09914 

0.09577 

0.09254 

0.08944 

0.08647 

0.08362 

0.08087 

0.07824 

0.07570 

0.46 

0.10141 ; 

0.09800 

0.09474 

0.09161 

0.08861 

0.08573 

0.08297 

0.00031 

0.07776 

0.07530 

0.07294 

0.48 

0.09640 

0.09325 

0.09022 

0.08733 

0.08455 

0.08188 

0.07932 

0.07686 

0.07449 

0.07221 

0.07001 

0.50 

0.09135 

0.08844 

0.08565 

0.08298 

0.08041 

0.07795 

0.07558 

0.07330 

0.07111 

0.06900 

0.06696 

0.52 ; 

0.06630 

0.08362 

0.08106 

0.07860 

0.07623 

0.07397 

0.07178 

0.06968 

0.06766 

! 0.06571 

0.06383 

0.54 . 

0.08120 

0.07882 

' 0.07647 

0.07422 

0.07205 

0.06997 

0.06797 

0.06604 

0.06418 

0.06238 

0.06065 

0.56 ! 

0.07632 

0.07408 

0.07193 

0.06987 

0.06789 

0.06599 

0.06415 

0.06239 

0.06068 

0.05904 

0.05745 

0.58 

0.07145 

0.06942 

0.06746 

0.06559 

0.06378 

0.06205 

0.06038 

0.05877 

0.05721 

0.05571 

0.05426 

0 . 60 

0.06669 

0.06485 

0.06308 

0.06138 

0.05975 

0.05817 

0.05666 

0.05519 

0.05370 

0 . D 5242 

0.05110 

0.62 

0.06207 

0.06041 

0.05881 

0.05728 

0.05500 

0 . 0543 B 

0.05301 

0.05169 

0.05041 

0.04918 

0.04798 

0.64 

0.05759 

0.05610 

0 . 05*67 

0.05329 

0.05197 

0.05069 

0.04946 

| 0.04827 

0.04712 

0.04600 

0.04493 

0.66 

0.05327 

0.05194 

0.05067 

0.04944 

0.04826 

0.04711 

0.04601 

0 . 0*495 

0.04392 

0.04292 

0.04195 

0.68 

0.04912 

0.04795 

0.04682 

0.04573 

0.04468 

0.04366 

0.04268 

0 . 0*174 

0 . 040 B 2 

0.03993 

0.03907 

0.70 

0.04515 

0.04412 

0.04313 

0.04217 

0.04124 

0.04035 

0.03948 

0.03864 

0.03783 

0.03704 

0.03628 

0.72 

0.04138 

0.04048 

0.03961 

0.03877 

0.03796 

0.03718 

0.03642 

0.03568 

0.03497 

0.03428 

0.03360 

0.74 

0.03779 

0.03702 

0.03627 

0.03554 

0.03484 

0.03416 

0.03350 

0.03286 

0.03224 

0.03163 

0.03104 

0.76 

0.03441 

0.03375 

0.03311 

0.03248 

0.03188 

0.03130 

0.03073 

0.03018 

0.02964 

0.02912 

0.02861 

0.78 

0.03123 

0.03067 

0.03013 

0.02961 

0.02909 

0.02860 

0.02811 

0.02764 

0.02718 

0.02673 

0.02630 

0.80 

0.02626 

0.02780 

0.02734 

0 . 026^0 

0.02648 

0.02606 

0.02565 

0.02525 

0.02487 

0.02449 

0.02411 

0.82 

0.02550 

0.02512 

0.02475 

0.02438 

0.02403 

0.02369 

0.02335 

0.02302 

0.02269 

0.02238 

0.02206 

0.84 

0.02294 

0.02263 

0.02234 

0.02204 

0.02176 

0.02148 

0.02120 : 

0.02093 

0.02067 

0.02040 

0.02015 

0 . 86 

0.02058 

0.02035 

0.02011 

0.01988 

0.01966 

0.01943 

0.01921 1 

0.01900 

0.01878 

0.01857 

0.01836 

0.88 

0.01843 

0.01825 

0.01007 

0.01789 

0.01772 

0.01755 

0.01738 

0.01721 

0.01704 

0.01607 

0.01670 

0.90 

0.01646 

0.01633 

0.01621 

0.01608 

0.01595 

0.01582 

0.01569 

0.01556 

0.01543 

0.01530 

0.01517 

0.92 

0.01469 

0.01460 

0.01451 

0.01443 

0.01434 

0.01424 

0.01415 

0.01406 

0.01396 

0.01387 

0.01377 

0.94 

0.01309 

0.01304 

0.01299 

0.01293 

0.01287 

0.01281 

0.01275 

0.01269 

0.01262 

0.01255 

0.01248 

0.96 

0.01 166 

0.01164 

0.01161 

0.01158 

0.01155 

0.01152 

0.01148 

0.01144 

0.01140 

0.01136 

0.01131 

0.98 

0.01038 

0.01038 

0.01038 

0.01038 

0.01037 

0.01035 

0.01034 

0.01032 

0.01030 

0.01027 

0.01025 

1.00 

0.00925 

0.00927 

0.00929 

0.00930 

0.00931 

0.00931 

0.00931 

0.00931 

0.00930 

0.00929 

0.00928 
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TABLE II. 


Continued. 


DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 


10 B r /uJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 


(b) Half cone angle, 22.5. 


Dimen- 




Dimensionless 

radius, p 






axial 

position. 

0 

0.02 

o 

o 

0.06 

0.08 

0,10 

0.12 

0.14 

0.16 

0.18 

0.20 

-0.20 

0. 

-0.00868 

-0.01733 

-0.02592 

-0.03443 

-0.04283 

-0.05109 

-0.05920 

-0.06712 

-0.07483 

-0.08232 

-0.18 

0. 

-0.01005 

-0.02007 

-0.03002 

-0.03987 

-0.04958 

-0.05912 

-0*06846 

-0.07758 

-0.08645 

-0.09503 

-0.16 

0 . 

-0.01170 

-0.02336 

-0.03494 

-0.04638 

-0.05765 

-0.06870 

-0.07951 

-0.09004 

-0.10025 

-0.11013 

-0.14 

0. 

-0.01370 

-0.02735 

-0.04088 

-0.05424 

-0.06738 

-0.08024 

-0.09279 

-0.10499 

-0.11678 

-0.12815 

-0.12 

0. 

-0.01615 

-0.03223 

-0.04815 

-0.06385 

-0.07925 

-0.09429 

-0.10892 

-0.12308 

-0.13673 

-0.14984 

-0.10 

0. 

-0.01922 

-0.03833 

-0.05723 

-0.07580 

-0.09397 

-0.11164 

-0.12875 

-0.14524 

-0. 16106 

-0.17618 

-0.08 

0. 

-0.02317 

-0.04617 

-0. 06884 

-0.09103 

-0.11262 

-0.13349 

-0.15357 

-0.17280 

-0.19112 

-0.20852 

-0.06 

0 . 

-0.02849 

-0.05669 

-0.08432 

-0.11116 

-0.13702 

-0. 16180 

-0.18539 

-0.20777 

-0.22889 

-0.24877 

-0.04 

0. 

-0.03627 

-0.07189 

-0.10635 

-0.13928 

-0.17049 

-0. 19988 

-0.22744 

-0.25322 

-0.27726 

-0.29962 

-0.02 

0. 

-0.04980 

-0.09737 

-0. 14158 

-0.18224 

-0.21951 

-0.25369 

-0.28507 

-0.31391 

-0.34042 

-0. 36481 

0.00 

0. 

-0.09274 

-0.15677 

-0.20994 

-0.25605 

-0.29689 

-0.33352 

-0.36663 

-0.39671 

-0.42414 

-0.44917 

0.02 

0. 

-0.04897 

-0.09571 

-0.13910 

-0.17892 

-0.21536 

-0.24870 

-0.27924 

-0.30723 

-0.33289 

-0.35642 

0.04 

0. 

-0.03462 

-0.06859 

-0. 10139 

-0.13267 

-0.16221 

-0. 18993 

-0.21582 

-0.23991 

-0.26225 

-0.28290 

0.06 

0. 

-0.02603 

-0-05176 

-0.07692 

-0. 10129 

-0.12467 

-0.14695 

-0.16805 

-0.18790 

-0.20650 

-0.22382 

0.08 

0. 

-0.01991 

-0.03965 

-0.05905 

-0.07797 

-0.09627 

-0.11384 

-0.13061 

-0.14651 

-0.16148 

-0.17550 

0.10 

0. 

-0.01518 

-0.03025 

-0.04510 

-0.05961 

-0.07371 

-Q.Q8730 

-0.10030 

-0.11267 

-0.12435 

-0.13529 

0.12 

0 . 

-0.01136 

-0.02263 

-0.03375 

-0.04463 

-0.05520 

-0.06539 

-0.07515 

-0.08442 

-0.09316 

-0.10132 

0.14 

0. 

-0.00817 

-0.01629 

-0.02428 

-0.03209 

-0.03966 

-0.04694 

-0.05389 

-0.06045 

-0.06659 

-0.07227 

0.16 

0. 

-0.00547 

-0.01089 

-0.01622 

-0.02141 

-0.02640 

-0.03117 

-0.03567 

-0.03986 

-0.04370 

-0.04716 

0.18 

0. 

-0.00315 

-0.00625 

-0.00928 

-0.01219 

-0.01496 

-0.01753 

-0.01988 

-0.02198 

-0.02380 

-0.02530 

0.20 

0. 

-0.00112 

-0.00221 

-0.00324 

-0.00417 

-0.00498 

-0.00563 

-0.00610 

-0.00635 

-0.00637 

-0.00612 

0.22 

0 . 

0.00065 

0.00133 

0.00205 

0.00286 

0.00370 

0.00482 

0.00602 

0.00740 

0.00899 

0.01079 

0.24 

0 . 

0.00221 

0.00445 

0.00673 

0.00908 

0.01152 

0.01406 

0.01674 

0.01958 

0.02258 

0.02578 

0.26 

0. 

0.00360 

0.00722 

0.01088 

0.01459 

0.01838 

0.02227 

0.02627 

0.03040 

0.03468 

0.03913 

0.28 

0 . 

0.00484 

0.00969 

0.01457 

0.01951 

0.02451 

0.02959 

0.03477 

0.04007 

0.04549 

0.05105 

0.30 

0. 

0.00594 

0.01190 

0.01788 

0.02391 

0.03000 

0.03615 

0.04239 

0.04873 

0.05518 

0.06176 

0.32 

0 . 

0.00694 

0.01388 

0.02086 

0.02787 

0.03493 

0.04205 

0.04925 

0.05653 

0.06391 

0.07139 

0.34 

0 . 

0.00783 

0.01568 

0.02354 

0.03144 

0.03938 

0.04738 

0.05543 

0.06357 

0.07179 

0.08010 

0.36 

0. 

0.00864 

0.01730 

0.02597 

0.03467 

0.04341 

0.05220 

0.06104 

0.06995 

0.07893 

0. 08800 

0.38 

0 . 

0.00938 

0.01877 

0.02816 

0.03761 

0.04707 

0.05658 

0.06614 

0.07575 

0.08543 

0.09518 

0.40 

0. 

0.01005 

0.02011 

0.03019 

0.04029 

0.05041 

0.06058 

0.07078 

0.08104 

0.09136 

0.10173 

0.42 

0. 

0.01067 

0.02134 

0.03203 

0.04274 

0.05347 

0.06424 

0.07504 

0.08589 

0.09679 

0.10774 

0.44 

0. 

0.01123 

0.02247 

0.03372 

0.04499 

0.05628 

0.06760 

0.07895 

0.09034 

0.10177 

0.11326 

0.46 

0. 

0.01175 

0.02351 

0.03528 

0.04706 

0.05886 

0.07069 

0.08255 

0.09444 

0. 10638 

0.11835 

0.48 

0 . 

0.01223 

0.02447 

0.03672 

0.04898 

0.06126 

0.07356 

0.08588 

0.09824 

0.U063 

0.12306 

0.50 

0. 

0.01268 

0.02536 

0.03805 

0.05076 

0.06348 

0.07621 

0.08898 

0.10177 

0.11459 

0.12744 

0.52 

0. 

0.01310 

0.02619 

0.03930 

0.05241 

0.06554 

0.07869 

0.09186 

0.10505 

0.11827 

0. 13152 

0.54 

0. 

0.01348 

0.02697 

0.04046 

0.05396 

0.06748 

0.08101 

0.09455 

0.10812 

0.12172 

0.13534 

0.56 

0 . 

0.01385 

0.02770 

0.04155 

0.05542 

0.06929 

0.08318 

0.09709 

0.11101 

0.12495 

0.13892 

0.58 

0. 

0.01419 

0.02838 

0.04258 

0.05679 

0.07100 

0.08523 

0.09947 

0.11373 

0.12800 

0.14230 

0.60 

0. 

0.01452 

0.02903 

0.04356 

0.05808 

0.07262 

0.08717 

0.10173 

0. 11630 

0.13089 

0.14550 

0.62 

0 . 

0.01482 

0.02965 

0.04448 

0.05932 

0.074X6 

0.08901 

0.10387 

0.11875 

0.13364 

0.14854 

0.64 

0 . 

0.01512 

0.03024 

0.04536 

0.06049 

0.07563 

0.09077 

0.10592 

0.12109 

0.13626 

0.15145 

0.66 

0 . 

0.01540 

0.03081 

0.04621 

0.06162 

0.07704 

0.09246 

0.10789 

0.12333 

0.13878 

0.15424 

0.68 

0 . 

0.01567 

0.03135 

0.04703 

0.06271 

0.07839 

0.09408 

0.10978 

0.12549 

0.L4120 

0.15692 

0.70 

0. 

0.01594 

0.03188 

0.04782 

0.06376 

0.07971 

0.09566 

0.11162 

0.12758 

0.14355 

0.15953 

0.72 

0. 

0.01620 

0.03239 

0.04859 

0.06479 

0.08099 

0.09720 

0.11341 

0.12962 

0.14584 

0.16206 

0.74 

0. 

0.01645 

0.03290 

0.04935 

0.06580 

0.08225 

0.09871 

0.11516 

0.13162 

0.14809 

0.16455 

0.76 

0 . 

0.01670 

0.03340 

0.05010 

0.06679 

0.08349 

0.10019 

0. 11690 

0.13360 

0.15030 

0.16701 

0.78 

0 . 

0.01695 

0.03389 

0.05084 

0.06779 

0.08473 

0. 10168 

0.11862 

0.13556 

0.15251 

0.16945 

0.80 

0 . 

0.01720 

0.03439 

0.05159 

0.06878 

0.08598 

0.10317 

0.12035 

0.13754 

0.15472 

0.17190 

0.82 

0 . 

0.01745 

0.03490 

0.05235 

0.06980 

0.08724 

0. 10468 

0.12211 

0.13954 

0.15696 

0. 14633 

0.84 

0 . 

0.01771 

0.03542 

0.05313 

0.07084 

0.08853 

0.10623 

0.12391 

0.14158 

0.13134 

0. 12327 

0. 86 

0 . 

0.01799 

0.03597 

0.05395 

0.07192 

0.08989 

0. 10784 

0.12578 

0.11597 

0.10853 

0.10270 

0.88 

0 . 

0. 01828 

0.03655 

0.05482 

0.07307 

0.09132 

0. 10955 

0.10024 

0.09353 

0.08850 

0.08459 

0.90 

0 . 

0.01860 

0.03718 

0.05576 

0.07433 

0.09287 

0.08417 

0.07834 

0.07422 

0.07119 

0.06889 

0.92 

0 . 

0.01896 

0.03790 

0.05683 

0.07574 

0.06780 

0.06304 

0.06000 

0.05796 

0.05655 

0.05553 

0.94 

0 . 

0.01938 

0.03875 

0.05809 

0.05118 

0.04780 

0.04604 

0.04511 

0.04465 

0.04446 

0.04441 

0.96 

0 . 

0. 01994 

0.03985 

0.03449 

0.03294 

0.03269 

0.03299 

0.03352 

0.03413 

0.03477 

0.03539 

0.98 

0 . 

0.02082 

0.01825 

0.01917 

0.02062 

0.02213 

0.02357 

0.02490 

0.02613 

0.02725 

0.02827 

1.00 

0 . 

0.00494 

0.00828 

0.01100 

0.01334 

0.01538 

0.01719 

0.01881 

0.02027 

0.02159 

0.02278 
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TABLE II. - Continued. DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B r /n.JL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 


(t>) Continued. Half cone angle, 22.5. 


Dimen- 

sionless 

axial 

position, 

T'l 




Dimensionless 

radius, p 






0.20 

0.22 

0.24 

0.26 

0 . 28 

0.30 

0.52 

0.34 

0.36 

0.38 

0.40 

-0,20 

-0.Q8232 

-0.08956 

-0.0965* 

-0. 10323 

-0.10963 

-0.11573 

-0.12150 

-0. 1269* 

-0.13205 

-0.13681 

-0. 1*122 

-0.18 

-0.09503 

-0.10332 

-0.11129 

-0.11892 

-0.12619 

-0.13309 

-0.13962 

-0.1*575 

-0.151*8 

-0.15680 

-0.16170 

-0.16 

-0.11013 

-0.11963 

-0.1287* 

-0.137** 

-0.1*571 

-0.1535* 

-0.16091 

-0.16781 

-0.17*23 

-0.18017 

-0. 18563 

-0.1* 

-0.12815 

-0.13906 

-0. 1*9*9 

-0.159*1 

-0.16881 

-0.17760 

-0. 18600 

-0. 19375 

-0.20095 

-0.20757 

-0.21362 

-0.12 

-0.1*98* 

-0.16237 

-0.17*30 

-0.18561 

-0.19628 

-0.20630 

-0.21566 

-0.22*36 

-0.23238 

-0.23973 

-0. 2*6*1 

-0.10 

-0. 17618 

-0.19056 

-0.20*18 

-0.21703 

-0.22909 

-0.2*037 

-0.25085 

-0.2605* 

-0.269** 

-0.27755 

-0.28*87 

-0.0B 

-0.20852 

-0.22*96 

-0. 2*0*3 

-0.25*95 

-0.260*9 

-0.28109 

-0.29273 

-0.303*3 

-0.31320 

-0.32206 

-0. 33001 

-0.06 

-0.2*877 

-0.267*0 

-0.28*81 

-0.30102 

-0.31606 

-0.3299* 

-0.3*270 

-0.35*35 

-0.36*9* 

-0. 37**0 

-0.38299 

-0.0* 

-0.29962 

-0.32039 

-0.33962 

-0.35738 

-0.3737* 

-0.3807* 

-0. *02** 

-0* *1*89 

-0. *261 2 

-0 . *36 1 8 

-0. **509 

-0.02 

-0.36*81 

-0.38722 

-0. *0780 

-0. *2667 

-0.**393 

-0. *5965 

-0. *7393 

-0. *0682 

-0 • *9839 

-0.50868 

-0.51773 

0.00 

-0. **91 7 

-0. *7205 

-0. *9295 

-0.51201 

-0.52936 

-0.5*511 

-0.5593* 

-0.57212 

-0.58353 

-0.59361 

-0.602*2 

0.02 

-0.356*2 

-0.37797 

-0.39768 

-0. * 1566 

-0. *3202 

-0. **685 

-0. *602 1 

-0.*7217 

-0. *8280 

-0 • *92 l 3 

-0.50021 

0.0* 

-0.28290 

-0.3019* 

-0.319*3 

-0.335** 

-0.35002 

-0.36322 

-0.37510 

-0.38570 

-0.39506 

-0. *0321 

-0.*10I8 

0.06 

-0.22382 

-0.23989 

-0.25*70 

-0.26829 

-0.28068 

-0.29188 

-0.30193 

-0.3108* 

-0.3186* 

-0.3253* 

-0.33097 

0.08 

-0.17550 

-0.1885* 

-0.20059 

-0.2116* 

-0.22170 

-0.23075 

-0.23881 

-0.2*589 

-0.25199 

-0.25712 

-0.26128 

0.10 

-0.13529 

-0. 1*5*7 

-0.15*05 

-0. 163*2 

-0.17117 

-0.17808 

-0. 18*15 

-0. 189 37 

-0.1937* 

-0.19725 

-0. 19991 

0.12 

-0. 10132 

-0.10807 

-0.11578 

-0.12203 

-0.12759 

-0.132*5 

-0.13659 

-0.1*001 

-0.1*268 

-0. 1**62 

-0.1*580 

0.1* 

-0.07227 

-0.077*5 

-0.08210 

-0.08621 

-0.0897* 

-0.09269 

-0.09502 

-0.09673 

-0.09780 

-0.09823 

-0.09800 

0.16 

-0.0*716 

-0.05022 

-0.0528* 

-0.05501 

-0.05669 

-0.05787 

-0.05852 

-0.05865 

-0.05822 

-0.05723 

-0.05567 

0.18 

-0.02530 

-0.026*6 

-0.02725 

-0.02766 

-0.02766 

-0.02723 

-0.02635 

-0.02502 

-0.02320 

-0.02090 

-O.OIBIO 

0.20 

-0.00612 

-0.00559 

-0.00*7* 

-0.00357 

-0.00205 

-0. 0001 6 

0.00212 

0.00*79 

0.00787 

0.01138 

0.01533 

0.22 

0.01079 

0.0128* 

0.01515 

0.01775 

0.02065 

0.02386 

0.027*0 

0.03129 

0.0355* 

0.0*016 

0.0*516 

0.2* 

0.02678 

0.02919 

0.03282 

0.03670 

0.0*083 

0.0*52* 

0.0*99* 

0.05*93 

0.0602* 

0.06588 

0.0718* 

0.26 

0.03913 

0.0*375 

0.0*857 

0.05360 

0.058B6 

0.06*35 

0.07009 

0.07610 

0.00237 

0.08893 

0.09578 

0.28 

0.05105 

0.05677 

0.06267 

0.0687* 

0.07501 

0.081*8 

0.08818 

0.09510 

0.10226 

0. 10966 

0. 11733 

0.30 

0.06176 

0.068*7 

0.07532 

0.0823* 

0.08953 

0.09689 

0. 10**5 

0.11221 

0.12016 

0.12836 

0.13677 

0.32 

0-07139 

0.07900 

0.08673 

0.09*60 

0.10263 

0.11081 

0.11915 

0.12767 

0.13638 

0.1*527 

0. 15*37 

0.3* 

0.08010 

0.08852 

0.09705 

0. 10570 

0. 11**8 

0.123*0 

0.132*7 

0.1*169 

0.15107 

0. 16062 

0.1703* 

0.36 

0.08800 

0.09715 

0.106*1 

0.11577 

0.12525 

0.13*8* 

! 0. 1**57 

0. 15**3 

0.16*** 

0.17*59 

0.18*90 

0.38 

0.09518 

0. 10501 

0.11*93 ! 

0.12*9* 

0.13505 

0. 1*527 

0.15561 

0. 16606 

0.1766* 

0.18735 

0. 19819 

0.*0 

0.10173 

0.11218 

0.12271 

0. 13332 

0. 1**02 

0.15*81 

0. 16570 

0.17670 

0.18781 

0.19903 

0.21037 

0.*2 

0.1077* 

0.11876 

0.1298* 

0. 1*100 

0.1522* 

0.16356 

0.17*96 

0.186*7 

0.19007 

0.20977 

0.22158 

0.** 

0.11326 

0.12*80 

0. 136*0 

0.1*807 

0.15980 

0.17161 

0.18350 

0.195*6 

0.20752 

0.21967 

0.23191 

0 . *6 I 

0.11835 | 

0.13038 

0. 1*2*5 

0.15*59 

0.16678 

0.17905 

0.19138 1 

0.20378 

0.21626 

0.22882 

0. 2*1*7 

0. *8 

0.12306 

0.1355* 

0. 1*806 

0. 16063 

0.17325 

0.1859* 

0.19868 ! 

0.211*9 

0.22*37 ! 

0.23732 

0.2503* 

0.50 

0.127** 

0.1*033 

0.15326 

0. 1662* 

0.17927 

0.19235 

0.205*8 

0.21867 

0.23192 

0.2*523 

0.25861 

0.52 

0.13152 

o. 1**80 ; 

0. 15812 

0.171*8 

0.18*88 

0.19833 

0. 21183 

0.22537 

0.23897 

0.25263 

0.2663* 

0.5* 

0.1353* 

0.1*898 

0.16267 

0.17638 

0.1901* 

0.20393 

0.21777 

0.23165 

0.2*558 

0.25956 

0.27360 

0.56 

0.13892 

0.15291 

0.1669* 

0.18099 

0.19508 

0.20920 

0.22336 

0.23756 

0.25180 

0.26609 

0.280*2 

0.58 

0.1*230 

0.15662 

0.17097 

0. 1853* 

0.1997* 

0.21*17 | 

0.2286* 

0.2*31* 

0.25768 

0.27226 | 

0.28687 

0.60 

0.1*550 

0.16013 

0.17*78 

0. 189*5 

0.20*18 

0.21888 1 

0.2336* 

0. 2*0*3 

0.26325 

0.27810 

0.29299 

0.62 

0.1*85* 

0.163*7 

0.178*1 

0.19337 

0.20836 

0.22336 

0.238*0 

0.253*6 

0.26855 

0.28367 

0.27016 

0.6* 

0.161*5 

0.16665 

0.18187 

0.197U 

0.21237 

0.22765 

0.2*295 

0.25827 

0-27362 

0.26036 

0.2*830 

0.66 

0.15*2* ; 

0.16971 

0.16520 

0.20070 

0.21622 

0.23176 

0.2*731 

0.26289 

0.2*989 

0.2381* 

0.227*6 

0.68 

0.15692 

0.17266 

0. 188*0 

0.20*16 

0.21993 

0.23572 

0.25152 

0.23878 

0.22736 

0. 21703 

0.2076* 

0.70 

0.15953 

0.17551 

0.19151 

0.20751 

0.22353 

0.23956 

0.22709 

0.21600 

0.20605 

0.19705 

0. 18086 

0.72 

0.16206 

0.17829 

0.19*53 

0.21078 

0.22703 

0.21*8* 

0.20*09 

0.19*5* 

0.18596 

0.17820 

0.17113 

0.7* 

0.16*55 

0.18102 

0. 19750 

0.21398 

0.20207 

0.19169 

0.18255 

0. 17**1 

0.16711 

0. 16050 

0. 15**6 

0.76 

0.16701 

0.18371 

0.200*2 

0.18880 

0.17802 

0.17012 

0. 162*5 

0.15563 

0.1*950 

0.1*39* 

0.13886 

0.78 

0.169*5 

0.18639 

0.17508 

0.16551 

0. 15728 

0.15012 

0. 1*381 

0.13818 

0.13312 

0.12853 

0.12*33 

0.80 

0.17190 

0.16091 

0.15179 

0. 1**08 

0.137*6 

0.13169 

0. 12660 

0.12206 

0.11798 

0.11*26 

0.11086 

0.82 

0. 1*633 

0.13770 

0.13055 

0. 12*51 

0.11933 

0.11*81 

0.11083 

0.10727 

0. 10*06 

0.10113 

0.0984* 

0.8* 1 

0. 12327 

0.1167* 

0.1113* 

0. 10679 

0.10289 

0.099*8 

0.096*8 

0.09379 

0.09135 

0.08912 

0.08707 

0.86 

0.10270 

0.09801 

0.09*1* 

0.09089 

0.06810 

0.08567 

0.08352 

0.08159 

0.07983 

0.07822 

0.07672 

0.88 

0.08*59 

0.081*7 

0.07892 

0.07678 

0.07*95 

0.07335 

0.07193 

0.07065 

0.069*8 

0.06839 

0.06737 

0.90 

0.06889 

0.06708 

0.06562 

i 0. 06**1 

0.06338 

0.062*8 

0.06167 

0.0609* 

0.06025 

0.05961 

0.05899 

0.92 

0.05553 

0.05*77 

, 0.05*19 

j 0.05372 

0.05333 

0.05299 

0.05268 

0.05239 

0.05211 

0.05182 

0.0515* 

0.9* 

0. 0***1 

0. 0***5 

1 0. 0**5* 

1 0. 0**6* 

0. 0**7* 

0. 0**83 

0. 0**91 

0. 0**96 

0. 0**99 

0. 0**99 

0. 0**97 

0.96 

0.03539 

0.03599 

0.0365* 

0.0370* 

0.037*9 

0.03790 

0.03825 

0.03856 

0.03882 

0.0390* 

0.03922 

0.98 

0.02827 

0.02920 

0.03003 

0.03079 

0.031*7 

0.03208 

0.03262 

0.03310 

0.03353 

0.03390 

0.03*22 

1.00 

0.0227B 

0.02385 

0.02*83 

0.02572 

0.02652 

0.02725 

0.02790 

0.028*9 

0.02902 

0.029*9 

0.02991 
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TABLE II. - Continued. DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B r /VJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 

(t>) Continued. Half cone angle, 22.5. 


Dimen- 

sionless 




Dimensionless 

radius, p 






axial 

position, 

T 1 

0.40 

0.42 

0.44 

0.46 

0.48 

0.50 

0.52 

0.54 

0.56 

0.58 

0.60 

- 0.20 

- 0.14122 

- 0.14527 

- 0.14896 

- 0.15229 

- 0.15525 

- 0.15786 

- 0.16010 

- 0.16198 

- 0.16351 

- 0.16469 

- 0.16551 

— 0 . 1 8 

- 0.16170 

- 0.16619 

- 0.17025 

- 0. 17390 

- 0.17711 

- 0. 17991 

- 0.18228 

- 0.18423 

- 0.18577 

- 0. 10691 

- 0. 18763 

- 0.16 

- 0 . 18563 

- 0.19059 

- 0. 19506 

- 0. 19903 

- 0.20251 

- 0.20550 

- 0.20799 

- 0.21000 

- 0.21153 

- 0.21259 

- 0.21318 

- 0 . 14 

- 0.21362 

- 0.21909 

- 0.22398 

- 0.22830 

- 0.23205 

- 0.23522 

- 0.23783 

- 0.23988 

- 0.24137 

- 0.24231 

- 0.24271 

- 0.12 

- 0.24641 

- 0.25242 

- 0.25775 

- 0.26242 

- 0.26643 

- 0.26978 

- 0.27248 

- 0.27453 

- 0.27595 

- 0.27673 

- 0.27690 

- 0.10 

- 0 . 2848 ? 

- 0.29142 

- 0.29720 

- 0.30221 

- 0.30646 

- 0.30996 

- 0.31272 

- 0.31474 

- 0.31604 

- 0.31661 

- 0.31648 

- 0.08 

- 0.33001 

- 0.33708 

- 0.34326 

- 0.34857 

- 0.35303 

- 0.35664 

- 0.35941 

- 0.36135 

- 0.36248 

- 0.36279 

- 0.36230 

- 0.06 

- 0.38299 

- 0.39049 

- 0.39700 

- 0.40255 

- 0.40713 

- 0.41078 

- 0.41350 

- 0.41530 

- 0.41619 

- 0.41618 

- 0.41528 

- 0.04 

- 0.44509 

- 0.45289 

- 0.45960 

- 0.46525 

- 0.46985 

- 0.47343 

- 0.47600 

- 0.47757 

- 0.47816 

- 0.47776 

- 0.47638 

- 0.02 

- 0.51773 

- 0.52559 

- 0.53229 

- 0.53785 

- 0.54231 

- 0.54567 

- 0.54796 

- 0.54919 

- 0.54938 

- 0.54851 

- 0. 54661 

0.00 

- 0.60242 

- 0.61000 

- 0.61638 

- 0.62159 

- 0.62565 

- 0.62859 

- 0.63043 

- 0.63117 

- 0.63083 

- 0.62941 

- 0.62690 

0.02 

- 0.50021 

- 0.50707 

- 0.51276 

- 0.51728 

- 0.52068 

- 0.52295 

- 0.52413 

- 0.52421 

- 0.52320 

- 0.52111 

- 0.51793 

0.04 

- 0.41018 

- 0.41600 

- 0.42070 

- 0.42429 

- 0.42679 

- 0.42821 

- 0.42856 

- 0.42785 

- 0.42609 

- 0.42327 

- 0.41939 

0.06 

- 0.33097 

- 0.33554 

- 0.33906 

- 0.34155 

- 0.34302 

- 0.34347 

- 0.34291 

- 0.34135 

- 0.33878 

- 0.33521 

- 0.33062 

0.08 

- 0.26128 

- 0.26448 

- 0.26673 

- 0.26804 

- 0.26841 

- 0.26783 

- 0.26632 

- 0.26387 

- 0.26049 

- 0.25617 

- 0.25090 

0.10 

- 0.19991 

- 0.20172 

- 0.20267 

- 0.20277 

- 0.20201 

- 0.20039 

- 0.19792 

- 0. 19460 

- 0.19041 

- 0.18536 

- 0. 17944 

0.12 

- 0.14580 

- 0.14623 

- 0.14590 

- 0.14480 

- 0.14293 

- 0.14030 

- 0.13689 

1 - 0.13270 

- 0.12774 

- 0.12199 

- 0.11545 

0.14 

- 0.09600 

- 0.09710 

- 0.09553 

- 0.09328 

- 0.09035 

- 0.08673 

- 0.08242 

; - 0.07741 

- 0.07170 

- 0.06528 

- 0.05816 

0.16 

- 0.05567 

- 0.05352 

- 0.05078 

- 0.04744 

- 0.04350 

- 0. 03894 

- 0.03377 

- 0.02798 

- 0.02156 

- 0.01451 

- 0.00683 

0.18 

- 0.01810 

- 0.01479 

- 0.01095 

- 0.00659 

- 0.00170 

0.00374 

0.00973 

0.01627 

0.02336 

0.03101 

0.03922 

0.20 

0.01533 

0.01972 

0.02457 

0.02989 

0.03567 

0.04194 

0.04869 

0.05592 

0.06365 

0.07187 

0.08059 

0.22 

0.04516 

0.05055 

0.05634 

0.06254 

0.06915 

0.07619 

0.08365 

0.09154 

0.09987 

0. 10863 

0.11784 

0*24 

0.07184 

0.07815 

0.08481 

0.09182 

0.09921 

1 0.10696 

1 0.11509 

0. 12360 

1 0.13250 

0.14178 

0.15145 

0.26 

0.09578 

0.10293 

0.11039 

0.11817 

0.12626 

0 . 13468 

0.14344 

0.15253 

0.16196 

0.17173 

0.18184 

0.28 

0.11733 

0.12525 

0.13345 

0. 14192 

0-15068 

1 0.15972 

0.16906 

0. 17870 

0.18863 

0.19886 

0.20940 

0.30 

0.13677 

0 • 1454 1 

0.15428 

0. 16341 

0.17278 

0.18240 

0.19228 

0.20243 

0.21284 

0-22352 

, 0 . 234^6 

0.32 

0.15437 

0.16366 

0.17317 

0. 18289 

0.19283 

0.20300 

0.21339 

0.22402 

0.23488 

0.24597 

0.25731 

0.34 

0.17034 

0.18025 

0.19034 

0.20061 

0.21109 

0.22176 

0.23263 

0.24371 

0.25499 

0.26649 

0.27819 

0.36 

0.18490 

0.19536 

0.20599 

0.21678 

0.22775 

0.23889 

0.25022 

0.26172 

0.27341 

0.28528 

0.29734 

0.38 

0.19819 

0.20918 

0.22030 

0.23158 

0.24301 

0.25460 

0.26634 

0.27824 

0.29031 

0.30255 

0.31495 

0.40 

0.21037 

0.22184 

0.23344 

0.24516 

0.25703 j 

0.26903 

0.28117 

0.29345 

0.30508 

0.31846 

0.33118 

0.42 

0.22158 

0.23349 

0.24552 

0.25767 

0.26994 ; 

0.28233 

0.29484 

0.30749 

0.32026 

0.33316 

0.31732 

0.44 

0.23191 

0.24424 

0.25668 

0.26922 

0.28187 

0.29463 

0.30750 

0.32048 

0.33358 

0.31793 

0.30321 

0.46 

0.24147 

0.25420 

0.26702 

0.27993 

0.29294 

0. 30604 

0.31924 

0.33255 

0.31711 j 

0.30261 

0.28895 

0.48 

0.25034 

0.26344 

0.27662 

0.28988 

0.30323 

0.31666 

0.33018 

0.31497 

0.30069 

0.28728 

0.27464 

0.50 

0.25861 

0.27206 

0.28558 

0.29917 

0.31283 

0 . 32&58 

0.31159 

0.29757 

0.28441 

0.27204 

0.26038 

0.52 

0.26634 

0.28012 

0.29396 

0.30786 

0.32103 

0.30708 

0.29331 

0.28043 

0.26834 

0.25696 

0.24623 

0.54 

0.27360 

0.28768 

0.30182 

0.31602 

0.30151 

0.28801 

0.27541 

0.26361 

0.25254 

0.24211 

0.23227 

0.56 

0.28042 

0. 29480 

0.30923 

0.29497 

0.28174 

0.26944 

0.25795 

0.24718 

0.23707 

0.22755 

0.21856 

0.58 

0.28687 

0.30153 

0.28752 

0.27457 

0.26257 

0.25140 

0.24096 

0.23118 

0.22199 

0.21332 

0.20514 

0.60 

0.29299 

0.27923 

0.26657 

0.25488 

0.24404 

0.23394 

0.22451 

0.21566 

0.20733 

0. 19948 

0. 19206 

0.62 | 

0.27016 

0.25780 

0.24643 

0.23593 

0.22619 

0.21711 

0.20861 

0.20064 

0.19314 

0.18606 

0.17936 

0.64 

0.24830 

0.23727 

0.22713 

0.21775 

0.20904 

0.20091 

0.19331 

0.10617 

0.17945 

0.17310 

0. 16708 

0.66 

0.22746 

0.21768 

0.20868 

0.20035 

0. 19262 

0.18540 

0 . 17863 

0.17228 

0. 16629 

0.16062 

0.15525 

0.68 

0.20764 

0.19903 

0.19111 

0.18377 

0.17695 

0.17058 

0.16460 

0.15898 

0.15367 

0.14865 

0. 14388 

0.70 

0.18686 

0.18135 

0.17443 

0.16802 

0.16205 

0.15647 

0.15123 

0.14630 

0. 14163 

0.13721 

0.13300 

0.72 

0.17113 

0.16465 

0. 15866 

0. 15311 

0.14794 

0 . 14309 " 

0. 13854 

0.13424 

0.13017 

0.12631 

0. 12263 

0.74 

0.15446 

0.14893 

0. 14381 

0.13906 

0.13462 

0.13046 

0.12654 

0.12283 

0.11932 

0.11597 

0.11278 

0.76 

0.13886 

0.13420 

0.12988 

0.12586 

0.12210 

0.11857 

0.11523 

0.11207 

0.10907 

0. 10620 

0. 10346 

0.78 

0. 12433 

0.12046 

0.11687 

0.11352 

0.11039 

0.10743 

0.10463 

0.10197 

0.09943 

0.09701 

0.09468 

0.80 

0.11086 

0.10771 

0.10479 

0.10205 

0.09948 

0.09704 

0.09473 

0.09252 

0.09041 

0.08839 

0.08643 

0.82 

0.09844 

0.09595 

0.09362 

0.09143 

0.08936 

0.08740 

0.08553 

0.08373 

0.08201 

0.08034 

0.07873 

0.84 

0.08707 

0.08515 

0.08335 

0.08165 

0.08004 

0.07850 

0.07702 

0.07559 

0.07421 

0.07286 

0.07156 

0.86 

0.07672 

0.07531 

0.07398 

0.07271 

0.07149 

0.07032 

0.06918 

0.06808 

0.06700 

0.06595 

0.06492 

0.88 

0.06737 

0.06640 

0.06547 

0.06457 

0.06370 

0.06285 

0.06202 

0.06120 

0.06039 

0.05959 

0.05879 

0.90 

0.05899 

0.05839 

0.05780 

0.05722 

0.05664 

0.05607 

0.05549 

0.05492 

0.05434 

0.05375 

0.05317 

0.92 

0.05154 

0.05124 

0.05094 

0.05062 

0.05029 

0.04995 

0.04959 

0.04922 

0.04883 

0.04844 

0.04803 

0.94 

0.04497 

0.04491 

0.04404 

0.04473 

0.04460 

0.04445 

0.04427 

0.04407 

0.04385 

0.04361 

0.04335 

0.96 

0.03922 

0.03935 

0.03945 

0.03952 

0.03955 

0.03954 

0.03951 

0.03945 

0.03936 

0.03925 

0.03911 

0.98 

0.03422 

0.03450 

0.03473 

0.03492 

0.03507 

0.03519 

0.03527 

0.03532 

0.03533 

0.03532 

0.03529 

1.00 

0.02991 

0.03028 

0.03061 

0.03089 

0.03113 

0.03133 

0.03150 

0.03163 

0.03173 

0.03180 

0.03185 
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TABLE II. - Continued. DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B r /p,JL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 


(b) Continued. Half cone angle, 22.5. 


Dimen- 

sionless 

axial 

position, 

T1 




Dimensionless radius, p 






0.60 

0.62 

0.64 

0.66 

0.60 

0.70 

0.72 

0. 74 

0.76 

0.78 

0.80 

- 0.20 

- 0.16551 

- 0.16600 

- 0.16616 

- 0.16599 

- 0.16551 

- 0.16472 

- 0. 16364 

- 0.16228 

- 0.16065 

- 0.15878 

- 0.15666 

- 0.18 

- 0 . 18763 

- 0.18797 

- 0.18791 

- 0.18748 

- 0.18669 

- 0.18554 

- 0. 18405 

- 0.18223 

- 0.18011 

- 0.17769 

- 0.17500 

- 0.16 

- 0.21318 

- 0.21331 

- 0.21299 

- 0.21223 

- 0.21105 

- 0.20945 

- 0.20746 

- 0.20509 

- 0.20235 

- 0.19928 

- 0. 19588 

- 0.14 

- 0.24271 

- 0.24258 

- 0.24193 

- 0.24077 

- 0.23912 

- 0.23698 

- 0.23438 

- 0.23134 

- 0.22786 

- 0.22399 

- 0.21973 

- 0.12 

- 0.27690 

- 0.27645 

- 0.27539 

- 0.27375 

- 0.27153 

- 0.26875 

- 0.26543 

- 0.26158 

- 0.25722 

- 0.25238 

- 0.24709 

- 0.10 

- 0.31648 

- 0.31564 

- 0.31412 

- 0.31191 

- 0.30904 

- 0.30550 

- 0.30133 

- 0.29653 

- 0.29113 

- 0.28516 

- 0.27862 

- 0.08 

- 0.36230 

- 0.36102 

- 0.35895 

- 0.35610 

- 0.35248 

- 0.34809 

- 0.34296 

- 0.33709 

- 0.33050 

- 0.32320 

- 0.31522 

- 0.06 

- 0.41528 

- 0.41349 

- 0.41081 

- 0.40726 

- 0.40283 

- 0.39752 

- 0.39134 

- 0.38430 

- 0.37639 

- 0.36762 

- 0.35800 

- 0.04 

- 0.47638 

- 0.47403 

- 0.47071 

- 0.46642 

- 0.46114 

- 0.45480 

- 0.44763 

- 0.43937 

- 0.43009 

- 0.41979 

- 0.40843 

- 0.02 

- 0.54661 

- 0.54366 

- 0.53966 

- 0.53462 

- 0.52851 

- 0.52132 

- 0.51303 

- 0.50361 

- 0.49304 

- 0.48127 

- 0.46826 

0.00 

- 0.62690 

- 0.62332 

- 0.61864 

- 0.61286 

- 0.60596 

- 0-59792 

- 0.58071 

- 0.57829 

- 0.56662 

- 0.55364 

- 0.53928 

0.02 

- 0.51793 

- 0.51367 

- 0.50830 

- 0.50182 

- 0.49421 

- 0.48544 

- 0.47548 

- 0.46420 

- 0.45182 

- 0.43801 

- 0.42280 

0.04 

- 0.41939 

- 0.41444 

- 0.40842 

- 0.40131 

- 0.39308 

- 0.38373 

- 0.37322 

- 0.36152 

- 0.34859 

- 0.33438 

- 0.31883 

0.06 

- 0.33062 

- 0.32502 

- 0.31039 

- 0.31073 

- 0.30202 

- 0.29224 

- 0.28137 

- 0.26939 

- 0.25627 

- 0.24198 

- 0.22649 

0.08 

- 0.25090 

- 0.24468 

- 0.23752 

- 0.22938 

- 0.22028 

- 0.21019 

- 0.19910 

- 0.18700 

- 0.17388 

- 0.15972 

- 0. 14451 

0.10 

- 0.17944 

- 0.17266 

- 0.16499 

- 0. 15645 

- 0.14702 

- 0.13671 

- 0. 12549 

- 0.11337 

- 0. 10035 

- 0.08641 

- 0.07156 

0.12 

- 0.11545 

- 0.10813 

- 0 . 10002 

- 0.09111 

- 0.08140 

- 0.07090 

- 0.05960 

- 0.04749 

- 0.03459 

- 0.02090 

- 0.00642 

0.14 

- 0.05616 

- 0.05033 

- 0.04179 

- 0.03254 

- 0.02258 

- 0.01191 

- 0.00053 

0.01155 

0.02433 

0.03781 

0.05198 

0.16 

- 0.00683 

0.00148 

0.01043 

0.02000 

0.03021 

0.04104 

0.05251 

0.06459 

0.07729 

0.09060 

0 . 10450 

0.18 

0.03922 

0.04799 

0.05732 

0.06722 

0.07767 

0.08868 

0. 10025 

0.11236 

0.12501 

0.13820 

0. 15191 

0.20 

0.08059 

0.08981 

0.09952 

0.10973 

0.12044 

0.13164 

0.14332 

0.15549 

0. 16814 

0.18126 

0.19484 

0.22 

0.11784 

0.12748 

0.13757 

0. 14809 

0.15906 

0.17046 

0.18229 

0.19455 

0.20723 

0.22032 

0.20485 

0.24 

0.15145 

0.16150 

0.17195 

0.18279 

0.19402 

0.20563 

0.21762 

0.23000 

0.24274 

0.22689 

0.21200 

0.26 

0.18184 

0.19230 

0.20310 

0.21425 

0.22575 

0.23758 

0.24975 

0.26226 

0.24614 

0.23097 

0.21670 

0.28 

0.20940 

0.22025 

0.23140 

0.24286 

0.25462 

0.26668 

0.27905 

0.26276 

0.24740 

0.23293 

0.21927 

0.30 

0.23446 

0.24568 

0.25717 

0.26893 

0.28096 

0.29326 

0.27688 

0.26143 

0.24683 

0.23305 

0.22004 

0.32 

0.25731 

0.26888 

0.28070 

0.29276 

0.30505 

0.28866 

0.27317 

0.25854 

0.24471 

0.23162 

0.21924 

0.34 

0.27819 

0.29011 

0.30225 

0.31460 

0.29824 

0.28278 

0.26817 

0.25434 

0.24126 

0.22886 

0.21712 

0.36 

0.29734 

0.30959 

0.32204 

0.30576 

0.29038 

0.27584 

0.26208 

0.24905 

0.23669 

0.22498 

0.21387 

0.38 

0.31495 

0.32752 

0.31136 

0.29610 

0.28167 

0.26802 

0.25509 

0.24283 

0.23120 

0.22016 

0.20968 

0.40 

0.33110 

0.31517 

0.30007 

0.28579 

0.27229 

0.25950 

0.24737 

0.23586 

0.22494 

0.21456 

0.20468 

0.42 

0.31732 

0.30240 

0.28830 1 

0.27498 

0.26236 

0.25041 

0.23906 1 

0,22829 

0.21805 

0.20831 

0. 19903 

0.44 

0.30321 

0.28932 

0.27620 

0.26379 

0.25204 

0.24088 

0.23029 

0.22023 

0.21065 

0.20154 

0.19285 

0.46 

0.28895 

0.27606 

0.26388 

0.25235 

0.24141 

0.23104 

0.22118 

0 . 21 L 80 

0.20287 

0.19435 

0. 18624 

0.48 

0.27464 

0.26271 

0.25143 

0.24074 

0.23060 

0.22097 

0.21181 

0.20309 

0.19478 

0. 18686 

0.17930 

0.60 

0.26038 

0.24936 

1 

0.23894 

0.22906 

0.21968 

0.21077 

0.20229 

0.19420 

0.18649 

0.17913 

0. 17210 

0.62 

0.24623 

0.23609 

0.22649 

0.21739 

0.20874 | 

0.20051 1 

0.19260 

0.18520 ! 

0.17007 

0.17126 

0.16474 

0.54 

0.23227 

0.22297 

0.21415 

0.20579 

0.19784 

0.19027 

0.18305 

0.17616 

0.16958 

0.16329 

0.15727 

0.56 

0.21856 | 

0.21005 

0.20198 | 

0.19432 

0.18704 

0.18009 , 

0.17347 , 

0.16714 

0.16109 

0.15530 

0.14975 

0.58 

0.20514 

0.19739 

0.19003 

0. 18304 

0.17639 

0.17004 

0.16398 

0.15019 ! 

0.15265 

0.14734 

0. 14224 

0.60 

0.19206 

0.18503 

0.17835 

0. 17200 

0.16594 

0,16017 

0.15465 

0.14936 

0.14430 

0.13944 

0.13478 

0.62 

0.17936 

0.17301 

0.16697 

0.16123 

0.15574 

0.15050 

0.14549 

0.14069 

0.13608 

0.13166 

0.12741 

0.64 

0.16708 

0.16137 

0.15594 

0,15076 

0.14582 

0.14109 

0.13656 

0.13221 

0.12804 

0.12403 

0.12017 

0.66 

0.15525 

0.15014 

0.14528 ! 

0.14064 

0.13620 

0.13195 1 

0.12700 

0.12397 

0.12020 

0.11658 

0.11309 

0.68 

0.14368 

0,13934 

0.13501 ! 

0.13088 

0.12692 

0.12312 

0.11948 

0.11597 

0.11259 

0.10934 

0.10620 

0.70 

0. 13300 

0.12899 

0.12517 

0. 12151 

0.11799 1 

0.11462 | 

0 . 11138 

0. 10825 

0. 10524 

0.10233 

0.09951 

0.72 

0.12263 

0.11912 ! 

0.11576 

0.11254 

0.10944 1 

0,10647 

0 . 10360 

0.10083 

0.09815 

0.09556 

0.09306 

0 . .74 

0.11278 

0.10973 

0. 10680 

0. 10399 

0.10128 

0.09867 

0.09615 

0.09372 

0.09136 

0.08907 

0.08685 

0.76 

0.10346 

0.10083 

0.09831 

0.09587 

0.09352 

0.09126 

0.08906 

0.08693 

0.08486 

0.08285 

0.08090 

0.78 1 

0.09468 

0.09244 | 

0.09028 

0.06820 

0.08618 | 

0.084 22 

0.08232 

0.08047 

0.07868 

0.07693 

0.07522 

0.80 

0.08643 

0.08455 1 

0.08273 

0.08096 

0.07924 

0.07757 

0.07595 

0.07436 

0.07281 

0.07130 

0.06982 

0.82 

0.07873 

0.07717 

0.07565 

0.07417 

0.07273 

0.07132 

0.06994 

0.06859 

0.06727 

0.06597 

0.06470 

0.84 

0.07156 

0.07029 

0-06904 

0.06782 

0.06663 

0.06545 

0.06430 

0.06317 

0.06205 

0.06095 

0.05987 

0.86 

0.06492 

0.06390 

0.06290 

0.06191 

0.06094 

0.05998 

0.05903 

0.05809 

0.05715 

0.05623 

0.05532 

0.88 

0.05879 

0.05800 

0.05722 

0.05644 

0.05566 1 

0.05488 

0.05411 

0.05334 

0.05258 

0.05181 

0.05105 

0.90 

0.05317 

0.05257 

0.05198 

0.05138 

0.05077 

0.05016 

0.04955 

0.04893 

0.04831 

0.04769 

0.04707 

0.92 

0.04603 

0.04760 

0.04717 

0.04673 

0.04627 1 

0.04580 

0.04533 

0.04485 

0 . 04*36 

0 . 043 B 6 

0.04336 

0.94 

0.04335 

0.04307 

0.04278 

0.04246 

0.04214 | 

0.04179 

0.04144 

0.04107 

0.04070 

0.04031 

0.03991 

0.96 

0.03911 

0.03895 

0.03877 

0.03857 

0.03835 

0.03812 

0.03787 

0.03760 

0.03732 

0.03702 

0.03672 

0.98 

0.03529 

0.03523 

0.03514 

| 0.03503 

0.03491 

0.03476 

0.03459 

0.03441 

0.03421 

0.03400 

0.03377 

1.00 

0.03185 

0.03186 

0.03186 

0.03182 

0.03177 

0.03170 

0.03160 

0.03149 

0.03136 

0.03122 

0.03106 
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TABLE II. 


Continued. 


DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B r /pJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 


(b) Concluded. Half cone angle, 22.5. 


Dimen- 




Dimensionless 

radius, p 






axial 

position, 

L 

0.80 

0.82 

0.84 

0.86 

0.86 

0.90 

0.92 

0. 94 

0.96 

0.98 

1.00 

-0.20 

-0.15666 

-0.15433 

-0.15179 

-0. 14907 

-0.14617 

-0.14313 

-0.13997 

-0.13668 

-0.13331 

-0.12987 

-0.12636 

-0.18 

-0.17500 

-0.17206 

-0.16888 

-0. 16549 

-0.16191 

-0.15816 

-0.15427 

-0.15026 

-0. 14616 

-0.14198 

-0.13776 

-0.16 

-0.19588 

-0.19219 

-0.18823 

-0.18402 

-0.17959 

-0.17497 

-0. 17020 

-0.16530 

-0.16030 

-0.15523 

-0.15013 

-0.14 

-0.21973 

—0.21513 

-0.21020 

-0.20499 

-0.19952 

-0. 19383 

-0. 18796 

-0.18196 

-0.17585 

-0.16968 

-0.16349 

-0.12 

-0.24709 

-0.24137 

-0.23527 

-0.22882 

-0.22206 

-0.21505 

-0.20782 

-0.20043 

-0.19294 

-0.18540 

-0.17787 

-0.10 

-0.27862 

-0.27157 

-0.26404 

-0.25608 

-0.24772 

-0.23904 

-0.23010 

-0.22097 

-0.21173 

-0.20245 

-0.19321 

-0.08 

-0.31522 

-0.30659 

-0.29734 

-0.28752 

-0.27719 

-0.26643 

-0.25530 

-0.24392 

-0.23240 

-0.22084 

-0.20938 

-0.06 

-0.35600 

-0.34756 

-0.33630 

-0.32427 

-0.31152 

-0.29813 

-0.28419 

-0.26983 

-0.25524 

-0.24059 

-0.22611 

-0.04 

-0.40843 

-0.39603 

-0.38255 

-0.36800 

-0.35240 

-0.33577 

-0.31819 

-0.29901 

-0.28086 

-0.26170 

-0.24277 

-0.02 

-0.46026 

-0.45395 

-0.43829 

-0.42119 

-0.40257 

-0.38233 

-0.36038 

-0.33666 

-0.3U23 

-0.28454 

-0.25773 

0.00 

-0.53928 

-0.52346 

-0.50607 

-0.48696 

-0.46594 

-0.44277 

-0.41708 

-0.3883L 

-0.35550 

-0.31663 

-0.26205 

0.02 

-0.42280 

-0.40610 

-0.38778 

-0.36773 

-0.34575 

-0.32164 

-0.29510 

-0.26578 

-0.23326 

-0.19725 

-0.18704 

0.04 

-0.31883 

-0.30189 

-0.28347 

-0.26350 

-0.24189 

-0.21854 

-0.19337 

-0.16632 

-0.13740 

-0.13578 

-0.13224 

0.06 

-0.22649 

-0.20977 

-0.19178 

-0.17249 

-0.15187 

-0.12991 

-0. 10662 

-0.08203 

-0.08525 

-0.08687 

-0.08709 

0.08 

-0.14451 

-0.12824 

-0.11090 

-0.09248 

-0.07300 

-0.05247 

-0.03092 

-0.03743 

-0.04253 

-0.04635 

-0.04903 

0.10 

-0.07156 

-0.05581 

-0.03915 

-0.02160 

-0.00317 

0.01610 

0.00716 

-0.00049 

-0.00694 

-0.01230 

-0.01666 

0. 12 

-0.00642 

0.00885 

0.02488 

0.04166 

0.05918 

0.04839 

0.03879 

0.03033 

0.02291 

0.01647 

0.01092 

0.14 

0.05198 

0.06681 

0.08231 

0.09845 

0.08621 

0.07510 

0.06508 

0.05605 

0.04798 

0.04078 

0.03439 

0.16 

0.10450 

0.H899 

0.13406 

0. 12068 

0.10039 

0.09713 

0.08685 

0.07748 

0.06896 

0.06125 

0.05429 

0.18 

0.15191 

0.16614 

0.15187 

0.13865 

0.12643 

0.11515 

0. 10476 

0.09520 

0.08643 

0.07840 

0.07105 

0.20 

0.19484 

0.17989 

0.16595 

0. 15298 

0.14092 

0.12973 

0. 11935 

0.10973 

0.10084 

0.09263 

0.08506 

0.22 

0.20485 

0.19037 

0.17682 

0. 16417 

0.15235 

0.14132 

0.13105 

0.12148 

0.11258 

0.10431 

0.09663 

0.24 

0.21200 

0.19803 

0.18492 

0.17263 

0.16112 

0.15033 

0.14024 

0.13080 

0.12197 

0.11373 

0.10604 

0.26 

0.21670 

0.20326 

0.19063 

0.17875 

0.16758 

0.15709 

0.14724 

0.13799 

0.12931 

0.12117 

0. 1L355 

0.28 

0.21927 

0.20640 

0. L 942 7 

0.18283 

0.17205 

0. 16189 

0. 15233 

0.14332 

0.13484 

0.12687 

0.11936 

0.30 

0.22004 

0.20774 

0.19612 

0.18515 

0.17479 

0.16500 

0.15576 

0.14703 

0*13880 

0.13102 

0.12369 

0.32 

0.21924 

0.20753 

0.19644 

0.18595 

0.17603 

0.16663 

0. 15774 

0.14932 

0.14136 

0.13383 

0. 12671 

0.34 

0.21712 

0.20599 

0.19545 

0.18545 

0.17597 

0.16698 

0. 15846 

0.15038 

0.14272 

0.13545 

0.12857 

0.36 

0.21387 

0.20333 

0. 19332 

0. 18382 

0.17480 

0. 16623 

0.15809 

0.15036 

0.14302 

0. 13604 

0.12942 

0.38 

0.20968 

0.19971 

0.19024 

0. 18124 

0.17268 

0.16454 

0.15679 

0.14942 

0.14240 

0.13573 

0.12938 

0.40 

0.20468 

0.19529 

0. 18636 

0. 17785 

0.16975 

0. 16203 

0. 15468 

0.14768 

0.14100 

0.13464 

0.12857 

0.42 

0. 19903 

0.19021 

0.18180 

0.17378 

0.16613 

0.15884 

0.15189 

0.14525 

0.13892 

0.13287 

0.12710 

0.44 

0.19285 

0.18457 

0. 17667 

0. 16914 

0.16L95 

0.15508 

0.14852 

0.14225 

0.13626 

0.13053 

0.12506 

0.46 

0.18624 

0.17849 

0.17110 

0. 16404 

0.15729 

0.15083 

0. 14466 

0.13876 

0.13311 

0.12770 

0. 12253 

0.48 

0.17930 

0.17207 

0.16517 

0. 15856 

0.15225 

0.14620 

0.14041 

0.13487 

0.12956 

0.12447 

0.11959 

0.50 

0.17210 

0.16538 

0.15895 

0.15280 

0.14690 

0.14125 

0.13584 

0.13065 

0.12567 

0.12089 

0.11631 

0.52 

0. 16474 

0.15850 

0.15253 

0.14681 

0.14133 

0. 13606 

0.13102 

0.12617 

0.12152 

0.11705 

0.11275 

0.54 

0.15727 

0.15150 

0.14597 

0. 14067 

0.13558 

0.13069 

0.12600 

0.12149 

0.11715 

0.11298 

0.10897 

0.56 

0.14975 

0.14443 

0.13933 

0. 13443 

0.12972 

0.12520 

0.12084 

0.11666 

0.11263 

0.10875 

0.10501 

0.58 

0.14224 

0.13735 

0. L3266 

0. 12814 

0.12380 

0.11962 

0.11560 

0.11173 

0.10800 

0. 10440 

0. 10093 

0.60 

0. 13478 

0.13030 

0.12600 

0. 12185 

0.11786 

0.11402 

0.11031 

0.10674 

0. 10330 

0.09997 

0.09676 

0.62 

0.12741 

0.12333 

0.11939 

0. 11560 

0.11195 

0.10842 

0. 10502 

0.10174 

0.09857 

0.09550 

0.09254 

0.64 

0.12017 

0.11646 

0.11288 

0.10942 

0.10609 

0.10207 

0.09976 

0.09675 

0.09384 

0.09102 

0.08830 

0.66 

0. 11309 

0.10973 

0. 10648 

0. 10335 

0.10032 

0.09738 

0.09455 

0.09180 

0.08914 

0.08657 

0.08407 

0.68 

0. 10620 

0.10317 

0.10024 

0.09740 

0.09466 

0.09200 

0.08943 

0.08693 

0.08451 

0.08216 

0.07988 

0.70 

0.09951 

0.09679 

0.09416 

0.09161 

0.08914 

0.08674 

0.08441 

0.08215 

0.07996 

0.07702 

0.07575 

0.72 

0.09306 

0.09063 

0.08828 

0.08599 

0.08378 

0.08162 

0.07952 

0.07749 

0.07550 

0.07357 

0.07170 

0.74 

0.08685 

0.08470 

0.08260 

0.08057 

0.07859 

0.07666 

0.07478 

0.07295 

0.071 17 

0.06943 

0.06774 

0.76 

0.08090 

0.07900 

0.07715 

0.07535 

0.07359 

0.07L87 

0.07020 

0.06857 

0.06697 

0.06541 

0.06389 

0.78 

0.07522 

0.07356 

0.07193 

0.07034 

0.06879 

0.06727 

0.06579 

0.06434 

0.06292 

0.06152 

0.06016 

0.80 

0.06982 

0.06837 

0.06695 

0.06556 

0.06420 

0.06287 

0.06156 

0.06028 

0.05902 

0.05778 

0.05657 

0.82 

0.06470 

0.06345 

0.06222 

0.06102 

0.05983 

0.05866 

0.05752 

0.05639 

0.05528 

0.05419 

0.05311 

0.84 

0.05987 

0.05880 

0.05774 

0.05670 

0.05568 

0.05467 

0.05367 

0.05268 

0.05171 

0.05075 

0.04981 

0.86 

0.05532 

0.05441 

0.05352 

0.05263 

0.05175 

0.05088 

0.05001 

0.04916 

0.04831 

0.04748 

0.04665 

0.88 

0.05105 

0.05030 

0.04954 

0.04879 

0.04804 

0.04730 

0.04656 

0.04582 

0.04509 

0.04436 

0.04364 

0.90 

0.04707 

0.04644 

0.04581 

0.04518 

0.04456 

0.04393 

0.04330 

0.04267 

0.04204 

0.04142 

0.04079 

0.92 

0.04336 

0.04285 

0.04233 

0.04181 

0.04129 

0.04076 

0.04023 

0.03970 

0.03917 

0.03863 

0.03810 

0.94 

0.03991 

0.03950 

0.03909 

0.03866 

0.03823 

0.03780 

0.03736 

0.03691 

0.03646 

0.03601 

0.03555 

0.96 

0.03672 

0.03640 

0.03607 

0.03573 

0.03539 

0.03503 

0.03467 

0.03430 

0.03393 

0.03355 

0.03316 

0.98 

0.03377 

0.03353 

0.03328 

0.03301 

0.03274 

0.03245 

0.03216 

0.03186 

0.03155 

0.03124 

0.03092 

L.00 

0.03106 

0.03088 

0.03069 

0.03049 

0.03028 

0.03006 

0.02983 

0.02959 

0.02933 

0.02908 

0.02881 
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TABLE II. - Continued. 


DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B r /pJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 


(c) Half cone angle, 30.0. 


Dimen- 




Dimens 1 onless 

radius, p 


















axial 

position, 

71 

0 

0.02 

0,04 

0.06 

0.08 

0.10 

0.12 

0. 14 

0.16 

0.18 

0.20 

- 0.20 

0. 

- 0 . 017 12 

- 0.03417 

- 0 . 05L06 

- 0.06774 

- 0.08413 

- 0.10016 

- 0.11578 

- 0.13093 

- 0. 14557 

- 0. 15964 

- 0.18 

0 . 

- 0.01931 

- 0.03853 

- 0.05756 

- 0.07632 

- 0.09473 

- 0. 11271 

- 0.13019 

- 0.14710 

- 0.16340 

- 0.17904 

- 0.16 

0 . 

- 0.02187 

- 0.04363 

- 0.06515 

- 0.08634 

- 0.10708 

- 0.12729 

- 0.14689 

- 0.16580 

- 0.18397 

- 0.20134 

- 0.14 

0 . 

- 0.02491 

- 0.04966 

- 0.07412 

- 0.09814 

- 0.12160 

- 0.14438 

- 0.16640 

- 0.18757 

- 0.20783 

- 0.22713 

- 0.12 

0 . 

- 0.02856 

- 0.05691 

- 0.08486 

- 0.11223 

- 0.13886 

- 0. 16462 

- 0 . 18940 

- 0.21312 

- 0.23571 

- 0.25711 

- O.iO 

0 . 

- 0.03304 

- 0.06578 

- 0.09797 

- 0.12934 

- 0.15971 

- 0.18892 

- 0.21684 

- 0.24340 

- 0.26853 

- 0.29222 

- 0.08 

0 . 

- 0.03871 

- 0.07698 

- 0.11440 

- 0.15062 

- 0.18541 

- 0.21858 

- 0.25002 

- 0.27969 

- 0.30756 

- 0.33363 

- 0.06 

0 . 

- 0.04626 

- 0.09173 

- 0.13579 

- 0.17794 

- 0.21791 

- 0.25556 

- 0.29084 

- 0.32377 

- 0.35442 

" 0« 38285 

- 0.04 

0 . 

- 0.05713 

- 0.11260 

- 0. 16528 

- 0.21461 

- 0.26044 

- 0. 30284 

- 0.34198 

- 0.37806 

- 0.41126 

- 0.44179 

- 0.02 

0 . 

- 0.07568 

- 0. 14609 

- 0.20966 

- 0.26681 

- 0.31833 

- 0. 36494 

- 0.40726 

- 0.44576 

- 0.48083 

- 0.51279 

0.00 

0 . 

- 0.12650 

- 0.21296 

- 0.28431 

- 0. 34581 

- 0.39998 

- 0.44828 

- 0.49169 

- 0.53089 

- 0.56639 

- 0.59858 

0.02 

0 . 

- 0.07452 

- 0. 14378 

- 0.20619 

- 0.26219 

- 0.31254 

- 0.35799 

- 0.39913 

- 0.43645 

- 0.47034 

- 0.50111 

0.04 

0 . 

- 0.05482 

- 0. 10799 

- 0. 15836 

- 0.20537 

- 0.24888 

- 0.28895 

- 0.32575 

- 0.35948 

- 0.39032 

- 0 . 41B46 

0.06 

0 . 

- 0.04281 

- 0.08483 

- 0. 12543 

- 0.16411 

- 0.20061 

- 0.23477 

- 0.26655 

- 0.29597 

- 0.32308 

- 0.34795 

0.08 

0 . 

- 0.03413 

- 0.06781 

- 0. 10063 

- 0.13225 

- 0. 16242 

- 0.19096 

- 0.21775 

- 0.24275 

- 0.26591 

- 0.28725 

0.10 

0 . 

- 0.02733 

- 0.05436 

- 0.08083 

- 0.10647 

- 0.13110 

- 0. 15454 

- 0.17667 

- 0.19741 

- 0.21670 

- 0.23450 

0.12 

0 . 

- 0.02174 

- 0.04327 

- 0.06439 

- 0.08492 

- 0.10469 

- 0. 12357 

- 0.14144 

- 0.15822 

- 0.17383 

- 0.18822 

0.14 

0 . 

- 0.01700 

- 0.03384 

- 0.05038 

- 0.06646 

- 0.08196 

- 0.09677 

- 0.11078 

- 0.12390 

- 0.13607 

- 0. 14723 

0 . 16 

0 . 

- 0.01269 

- 0.02567 

- 0.03820 

- 0.05037 

- 0.06208 

- 0.07324 

- 0.08374 

- 0.09352 

- 0.10252 

- 0.11066 

0.18 

0 . 

- 0.00928 

- 0.01847 

- 0.02745 

- 0.03615 

- 0.04448 

- 0.05234 

- 0.05967 

- 0.06639 

- 0.07246 

- 0.07780 

0.20 

o . 

- 0.00607 

- 0.01205 

- 0.01788 

- 0.02346 

- 0.02873 

- 0.03362 

- 0.03806 

- 0.04198 

- 0 . 0*534 

- 0.04006 

0.22 

0 . 

- 0.00318 

- 0.00629 

- 0.00926 

- 0.01204 

- 0.01454 

- 0.01672 

- 0.01852 

- 0.01988 

- 0.02075 

- 0.02106 

0.24 

0 . 

- 0.00056 

- 0.00107 

- 0.00146 

- 0.00168 

- 0.00167 

- 0.00138 

- 0.00075 

0.00025 

0.00167 

0.00357 

0.26 

0 . 

0.00181 

0.00368 

0.00565 

0.00776 

0.01007 

0.01263 

0.01548 

0.01865 

0.02220 

0.02616 

0.28 

0 . 

0.00399 

0.00803 

0.01215 

0.01641 

0.02083 

0.02547 

0.03037 

0.03556 

0.04107 

0.04695 

0.30 

0 . 

0.00599 

0.01202 

0.01813 

0.02436 

0.03073 

0.03730 

0.04409 

0.05113 

0.05847 

0.06613 

0 . 32 

0 . 

0.00784 

0.01571 

0.02365 

0.03170 

0.03987 

0.04822 

0.05676 

0.06554 

0.07457 

0.08389 

0.34 

0 . 

0.00955 

0.01913 

0.02876 

0.03849 

0.04834 

0.05834 

0.06852 

0.07890 

0*08951 

0. 10038 

0.36 

0 . 

0.01113 

0.02230 

0.03351 

0.04481 

0.05621 

0.06775 

0.07945 

0.09133 

0. 10341 

0-11573 

0.38 

0 . 

0.01261 

0.02525 

0.03794 

0.05069 

0.06355 

0.07652 

0.08964 

0.10292 

0.11639 

0.13006 

0.40 

0 . 

0.01399 

0.02801 

0.04207 

0.05619 

0.07040 

0.08472 

0.09917 

0.11376 

0.12852 

0.14347 

0.42 

0 . 

0.01529 

0.03059 

0 • 04594 

0.06135 

0.07683 

0.09241 

0. 10810 

0.12393 

0.13991 

0.15605 

0.44 

0 . 

0.01650 

0.03302 

0.04958 

0.06619 

0.08286 

0.09963 

0.11650 

0.13349 

0.15061 

0, 16789 

0.46 

0 . 

0.01765 

0.03531 

0.05300 

0.07075 

0.08855 

0. 10643 

0.12441 

0.14250 

0.16071 

0.17905 

0.48 

0 . 

0.01873 

0.03747 

0.05624 

0.07505 

0.09393 

0.11287 

0.13189 

0.15101 

0. 17025 

0. 18960 

0.50 

0 . 

0.01975 

0.03952 

0.05931 

0.07914 

0.09902 

0.11896 

0.13898 

0.15908 

0.17929 

0.19961 

0.52 

o . 

0.02072 

0.04146 

0.06222 

0.08301 

0.10385 

0. 12475 

0.14571 

0. 16676 

0.18789 

0.20912 

0.54 

0 . 

0.02165 

0.04331 

0.06499 

0.08671 

0.10846 

0.13027 

0.15213 

0.17407 

0.19608 

0.21819 

0.56 

0 . 

0.02254 

0.04508 

0.06765 

0.09024 

0.11287 

0.13554 

0.15827 

0.18106 

0.20392 

0.22686 

0.56 

0 . 

0.02339 

0.04678 

0.07019 

0.09362 

0.11709 

0.14060 

0.16415 

0.18776 

0.21143 

0.23518 

0.60 

o . 

0.02420 

0.04841 

0.07263 

0.09688 

0.12115 

0.14546 

0.16981 

0.19421 

0.21866 

0.24318 

0.62 

0 . 

0.02499 

0.04999 

0.07500 

0.10002 

0.12507 

0. 15016 

0.17527 

0.20043 

0.22564 

0.25090 

0.64 

0 . 

0.02575 

0.05151 

0.07728 

0.10307 

0.12887 

0.15471 

0.18057 

0.20647 

0.23241 

0.25839 

0.66 

0 . 

0.02650 

0.05300 

0.07951 

0.10603 

0.13257 

0. 15913 

0.18572 

0.21234 

0.23899 

0.26567 

0.68 

0 . 

0.02722 

0.05445 

0.08168 

0.10893 

0. 13619 

0. 16346 

0. 19075 

0.21807 

0.24541 

0.27279 

0.70 

0 . 

0.02794 

0.05588 

0.08382 

0.11177 

0.13973 

0 . 16770 

0.19569 

0.22369 

0.25172 

0.27976 

0.72 

0 . 

0.02864 

0.05728 

0.08593 

0.11458 

0.14323 

0 . 17189 

0.20056 

0.22924 

0.25793 

0.28664 

0.74 

0 . 

0.02934 

0.05868 

0.08802 

0.11736 

0.14671 

0.17605 

0.20539 

0.23474 

0.26410 

0.29345 

0.76 

0 . 

0.03004 

0.06008 

0.09011 

0.12015 

0.15017 

0 . 18020 

0.21022 

0.24023 

0.27024 

0.30024 

0.78 

0 . 

0.03074 

0.06148 

0.09222 

0.12295 

0.15366 

0.18437 

0.21506 

0.24574 

0.27640 

0.30705 

0.80 

0 . 

0.03146 

0.06291 

0.09436 

0.12579 

0.15720 

0 . 18860 

0.21997 

0 . 25L31 

0.28263 

0.31392 

0.82 

0 . 

0.03219 

0.06438 

0.09655 

0.12870 

0.16082 

0 . 19292 

0.22498 

0.25700 

0.28898 

0.27277 

0.84 

0 . 

0.03295 

0.06590 

0.09882 

0.13171 

0.16457 

0 . 19738 

0.23015 

0.26285 

0.24756 

0.23545 

0.86 

0 . 

0.03376 

0.06750 

0. 10121 

0.13488 

0.16850 

0.20206 

0.23554 

0.22127 

0.21044 

0.20190 

0.88 

0 . 

0.03462 

0.06922 

0. 10378 

0.13827 

0.17269 

0.20703 

0. 19390 

0.18454 

0.17752 

0.17204 

0.90 

0 . 

0.03557 

0.07111 

0. 10658 

0.14197 

0.17725 

0.16548 

0.15783 

0.15255 

0 . 14871 

0.14577 

0.92 

0 . 

0.03665 

0.07326 

0. 10976 

0.14613 

0.13601 

0.13042 

0.12715 

0.12515 

0.12385 

0 . 12296 

0.94 

0 . 

0.03796 

0.07582 

0.11351 

0.10555 

0.10254 

0 . 10162 

0 . 10166 

0.10213 

0.10276 

0 . 10343 

0.96 

0 . 

0.03966 

0.07911 

0.07426 

0.07460 

0.07644 

0.07871 

0.08102 

0.08319 

0.08518 

0.08695 

0.98 

0 . 

0.04231 

0.04279 

0.04757 

0.05251 

0.05706 

0.06113 

0.06475 

0.06795 

0.07076 

0.07323 

i.00 

0 . 

0.01447 

0.02393 

0.03152 

0.03788 

0.04334 

0.04809 

0.05224 

0.05590 

0.05912 

0.06196 
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TABLE II. - Continued. DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B r /nJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 

(c) Continued. Half cone angle, 30.0. 


Dimen- 
sionless 
axial 
posi ti on, 
'H 




Dimensionless 

radius, p 






0.20 

0.22 

0.24 

0.26 

0,28 

0.30 

0.32 

0.34 

0.36 

0.38 

0. 40 

- 0.20 

- 0.15964 

- 0.17312 

- 0.18597 

- 0. 19816 

- 0.20966 

- 0.22047 

- 0.23056 

- 0.23992 

- 0.24855 

- 0.25643 

- 0.26356 

- o.ia 

- 0.17904 

- 0.19396 

- 0.20816 

- 0.22158 

- 0.23421 

- 0.24604 

- 0.25705 

- 0.26722 

- 0.27656 

- 0.28507 

- 0.29273 

- 0.16 

- 0.20134 

- 0.21787 

- 0.23354 

- 0 . 2*830 

- 0.26215 

- 0.27507 

- 0.28705 

- 0.29809 

- 0.30818 

- 0.31732 

- 0.32552 

- 0.14 

- 0.22713 

- 0.24542 

- 0.26268 

- 0.27889 

- 0.29404 

- 0.30811 

- 0.32111 

- 0.33303 

- 0.34389 

- 0.35368 

- 0. 36242 

- 0.12 

- 0.25711 

- 0.27731 

- 0.29629 

- 0.31402 

- 0.33052 

- 0.34578 

- 0. 35982 

- 0.37264 

- 0.38425 

- 0,39460 

- 0.40393 

- 0.10 

- 0.29222 

- 0.31444 

- 0.33520 

- 0.35451 

- 0.37238 

- 0.38883 

- 0.40388 

- 0.41757 

- 0.42991 

- 0.44093 

- 0.45065 

- 0.08 

- 0.33363 

- 0.35792 

- 0.38048 

- 0.40133 

- 0.42053 

- 0.43811 

- 0.45411 

- 0.46859 

- 0.48157 

- 0.49310 

- 0.50321 

- 0.06 

- 0.38285 

- 0.40914 

- 0.43338 

- 0.45565 

- 0.47604 

- 0.49460 

- 0.51141 

- 0.52653 

- 0.54001 

- 0.55192 

- 0.56228 

- 0.04 

- 0.44179 

- 0.46979 

- 0.49543 

- 0.51804 

- 0 . 540 L 3 

- 0.55941 

- 0.57678 

- 0.59232 

- 0.60609 

- 0.61818 

- 0.62862 

- 0.02 

- 0.51279 

- 0.54190 

- 0.56839 

- 0.59243 

- 0.61418 

- 0.63378 

- 0.65133 

- 0.66695 

- 0.68072 

- 0.69271 

- 0.70298 

0.00 

- 0.59858 

- 0.62777 

- 0.65422 

- 0.67812 

- 0.69967 

- 0.71900 

- 0.73623 

- 0.75148 

- 0.76483 

- 0.77637 

- 0.78616 

0.02 

- 0 . 50 11 1 

- 0.52902 

- 0.55430 

- 0.57712 

- 0.59763 

- 0.61598 

- 0.63228 

- 0.64662 

- 0.65909 

- 0.66976 

- 0.67870 

0.04 

- 0.41846 

- 0.44407 

- 0.46729 

- 0.48826 

- 0.50709 

- 0.52388 

- 0.53873 

- 0.55172 

- 0.56291 

- 0.57237 

- 0.58015 

0.06 

- 0.34795 

- 0.37065 

- 0.39128 

- 0.40991 

- 0.42661 

- 0.44145 

- 0.45449 

- 0.46580 

- 0.47543 

- 0.48341 

- 0.48980 

0.08 

- 0.28725 

- 0.30679 

- 0.32454 

- 0.34055 

- 0.35486 

- 0.36750 

- 0.37051 

- 0.38793 

- 0.39579 

- 0.40213 

- 0.40696 

0.10 

- 0.23450 

- 0.25080 

- 0.26560 

- 0.27888 

- 0.29068 

- 0.30099 

- 0.30984 

- 0.31725 

- 0.32323 

- 0.32780 

- 0.33099 

0.12 

- 0. 18822 

- 0.20135 

- 0.21321 

- 0.22377 

- 0.23302 

- 0.24097 

- 0.24762 

- 0.25296 

- 0.25701 

- 0.25977 

- 0.26125 

0.14 

- 0. 14723 

- 0.15734 

- 0.16636 

- 0.17426 

- 0.18102 

- 0.18663 

- 0.19108 

- 0.19436 

- 0.19648 

- 0.19741 

- 0.19717 

0.16 

- 0.11066 

- 0.11791 

- 0.12423 

- 0.12958 

- 0.13393 

- 0.13727 

- 0.13957 

- 0.14083 

- 0.14103 

- 0.14017 

- 0.13823 

0.18 

- 0.07780 

- 0.08237 

- 0.08614 

- 0.08906 

- 0.09112 

- 0.09227 

- 0.09251 

- 0.09181 

- 0,09015 

- 0.08753 

- 0.08393 

0.20 

- 0.04608 

- 0.05017 

- 0.05154 

- 0.05219 

- 0.05206 

- 0.05114 

- 0.04939 

- 0.04681 

- 0.04337 

- 0.03905 

- 0.03384 

0.22 

- 0.02108 

- 0.02084 

- 0.01999 

- 0.01849 

- 0.01630 

- 0.01341 

- 0.00979 

- 0.00541 

- 0.00026 

0.00569 

0.01244 

0.24 

0.00357 

0.00596 

0.00890 

0.01242 

0.01653 

0.02128 

0.02669 

0.03277 

0.03955 

0.04705 

0.05528 

0.26 

0.02626 

0.03057 

0.03545 

0.04084 

0.04677 

0.05327 

0.06036 

0.06805 

0.07638 

0.08535 

0.09500 

0.28 

0.04695 

0.05322 

0.05992 

0.06707 

0.07470 

0.08284 

0.09151 

0.10073 

0.11052 

0. 12090 

0. 13188 

0.30 

0.06613 

0.07414 

0.08254 

0.09133 

0.10057 

0.11025 

0. 12041 

0 . 1*107 

0.14225 

0.15395 

0.16621 

0.32 

0.08389 

0.09353 

0. 10350 

0.11384 

0.12457 

0.13571 

0. 14728 

0.15930 

0.17178 

0.18475 

0.19821 

0.34 

0.10038 

0.11153 

0.12299 

0.13478 

0.14691 

0.15942 

0.17231 

0 . 1856 L 

0.19933 

0.21349 

0.22810 

0.36 

0.11573 

0.12831 

0. 141 15 

0. 15429 

0.16775 

0.18154 

0. 19569 

0.21020 

0.22509 

0.24038 

0.25608 

0.38 

0.13006 

0.14397 

0.15812 

0.17254 

0.18724 

0.20224 

0.21756 

0.23322 

0.24922 

0.26558 

0.28232 

0.40 

0. 14347 

0.15863 

0.17401 

0. 18963 

0.20550 

0.22165 

0.23009 

0.25483 

0.27188 

0.28926 

0.30698 

0.42 

0. 15605 

0.17239 

0.18892 

0.20568 

0.22266 

0.23989 

0.25738 

0.27515 

0.29320 

0.31155 

0.33021 

0.44 

0. 16789 

0.18533 

0.20296 

0.22079 

0.23882 

0.25708 

0.27557 

0.29431 

0.31331 

0.33258 

0.35213 

0.46 

0.17905 

0.19755 

0.21621 

0 . 23505 

0.25408 

0.27331 

0.29275 

0.31242 

0.33232 

0.35247 

0. 37287 

0.48 

0.18960 

0.20910 

0.22874 

0.24854 

0-26851 

0.28867 

0.30902 

0.32957 

0.35034 

0.37132 

0.39254 

0.50 

0. 19961 

0-22005 

0 . 240&2 

0.26134 

0.28222 

0.30325 

0.32447 

0.34586 

0.36745 

0-38924 

0.41124 

0.52 

0.20912 

0.23046 

0.25193 

0.27352 

0.29525 

0.31713 

0.33917 

0.36137 

0.38375 

0.40631 

0.42906 

0.54 

0.21819 

0.24039 

0.26271 

0.28513 

0.30769 

0.33038 

0.35320 

0.37618 

0.39931 

0.42261 

0.44608 

0.56 

0.22606 

0.24989 

0.27301 

0.29624 

0.31959 

0.34305 

0.36664 

0.39036 

0.41422 

0.43822 

0.46238 

0.58 

0.23518 

0.25900 

0.28291 

0.30691 

0.33100 

0.35521 

0.37953 

0.40396 

0.42853 

0.45322 

0.47805 

0.60 

0.24318 

0.26776 

0.29242 

0.31717 

0.34199 

0.36692 

0.39194 

0.41707 

0.44231 

0.46766 

0.49314 

0.62 

0.25090 

0.27623 

0.30161 

0.32707 

0.35261 

0.37822 

0.40393 

0.42973 

0.45562 

0.48161 

0.45865 

0.64 

0.25839 

0.28443 

0.31052 

0.33667 

0.36209 

0.38918 

0.41555 

0.44199 

0.46852 

0.44612 

0.42556 

0.66 

0.26567 

0.29240 

0.31918 

0. 34601 

0.37289 

0.39984 

0.42684 

0.45392 

0.43210 

0.41220 

0.39391 

0.68 

0.27279 

0.30019 

0.32764 

0.35513 

0.38266 

0.41024 

0.43787 

0.41665 

0.39743 

0.37987 

0.36371 

0.70 

0.27976 

0.30783 

0.33593 

0. 36406 

0.39223 

0.42043 

0.39984 

0.38133 

0,36453 

0.34915 

0.33499 

0.72 

0.28664 

0.31536 

0.34410 

0.37286 

0.40165 

0.38170 

0.36394 

0.34794 

0.33340 

0.32007 

0.30776 

0.74 

0.29345 

0.32282 

0.35219 

0.38157 

0.36230 

0.34532 

0.33017 

0.31651 

0.30406 

0.29262 

0.28202 

0.76 

0.30024 

0.33024 

0.36024 

0.34167 

0.32552 

0. 31127 

0.29854 

0.28702 

0.27650 

0.26680 

0.25779 

0.78 

0.30705 

0.33768 

0.31985 

0.30459 

0.29130 

0.27956 

0.26902 

0.25947 

0.25072 

0.24261 

0.23506 

0.80 

0.31392 

0.29687 

0.28257 

0.27032 

0.25963 

0.25015 

0.24162 

0.23385 

0.22670 

0.22005 

0.21381 

0.82 

0.27277 

0.25951 

0.24838 

0.23883 

0.23047 

0.22302 

0.21630 

0.21014 

0.20443 

0.19908 

0.19404 

0.84 

0.23545 

0.22554 

0.21723 

0.21007 

0.20378 

0.19815 

0.19303 

0.18829 

0.18387 

0.17970 

0.17572 

0.86 

0.20190 

0.19493 

0.18907 

0 . 18400 

0.17953 

0.17548 

0 . 17176 

0.16829 

0.16500 

0.16166 

0.15882 

0.88 

0.17204 

0.16758 

0.16382 

0. 16056 

0.15764 

0.15496 

0.15245 

0.15007 

0.14776 

0.14551 

0.14330 

0.90 

0. 14577 

0.14341 

0.14141 

0. 13965 

0. 13804 

0.13651 

0.13503 

0.13357 

0.13211 

0.13063 

0.12912 

0.92 

0.12296 

0.12228 

0.12171 

0. 12117 

0.12063 

0.12005 

0.11942 

0.11872 

0.11796 

0.11713 

0.11622 

0.94 

0. 10343 

0.10405 

0.10457 

0.10499 

0.10529 

0.10547 

0.10552 

0.10544 

0.10525 

0.10495 

0.10454 

0.96 

0.08695 

0.08850 

0.08983 

0.09096 

0.09189 

0.09264 

0.09322 

0.09363 

0.09390 

0.09402 

0.09402 

0.98 

0.07323 

0.07539 

0.07727 

0.07889 

0.08027 

0.08143 

0.08240 

0.08318 

0.08379 

0.08425 

0.08457 

1.00 

0.06196 

0.06446 

0.06665 

0.06857 

0.07025 

0.07169 

0.07293 

0.07397 

0.07484 

0.07555 

0.07611 
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TABLE II. - Continued. DIMEN: i F0NLE3S RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 3 /p.JL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 

(c) Continued. Half ccne angle, 30.0. 


D! r::en- 




d; 

rens:. ericas 

rad.ua, p 






axial 

C. 4 0 

0.42 

0.44 

0.46 

0. 46 

0.50 

CVl 

o 

0.54 

0. 6 

0.56 

0 . 60 

pcs ? ti on, 
7, 












- 0.20 

- 0.26356 

- 0.26995 

- 0.27559 

- 0.28049 

- 0.28464 

- 0.28807 

- 0.29076 

- 0.29274 

- 0.29401 

- 0.29459 

- 0.29449 

- 0.18 

- 0.29273 

- 0.29955 

- 0.30554 

- 0.31070 

- 0.31503 

- 0.31855 

- 0.32127 

- 0.32318 

- 0.32432 

- 0.32468 

- 0. 32428 

- 0.16 

- 0.32552 

- 0.33279 

- 0.33912 

- 0.34453 

- 0.34903 

- 0.35262 

- 0.35532 

- 0.35714 

- 0.35810 

- 0.35820 

- 0.35746 

- 0.14 

- 0.36242 

- 0.37011 

- 0.37677 

- 0.38241 

- 0.38705 

- 0.39068 

- 0.39334 

- 0.39502 

- 0.39575 

- 0.39555 

- 0.39441 

- 0.12 

- 0.40393 

- 0.41203 

- 0.41899 

- 0.42483 

- 0.42955 

- 0.43319 

- 0.43575 

- 0.43726 

- 0.43772 

- 0.43715 

- 0.43557 

- 0 . 10 

- 0.45065 

- 0.45910 

- 0.46631 

- 0.47228 

- 0.47705 

- 0.48064 

- 0.48305 

- 0.48432 

- 0.48445 

- 0.48346 

- 0.48137 

- 0.08 

- 0.50321 

- 0.51193 

- 0.51930 

- 0.52534 

- 0.53008 

- 0.53353 

- 0.53574 

- 0.53670 

- 0.53644 

- 0.53497 

- 0.53232 

- 0.06 

- 0.56228 

- 0.57116 

- 0.57858 

- 0.58458 

- 0.58918 

- 0.59243 

- 0.59433 

- 0.59491 

- 0.59419 

- 0.59219 

- 0.58890 

- 0.04 

- 0.62862 

- 0.63748 

- 0.64480 

- 0.65061 

- 0.65497 

- 0.65788 

- 0.65938 

- 0.65949 

- 0.65823 

- 0.65561 

- 0.65164 

- 0.02 

- 0.70298 

- 0.71160 

- 0.71862 

- 0.72408 

- 0.72801 

- 0.73046 

- 0.73143 

- 0.73097 

- 0.72907 

- 0.72576 

- 0.72104 

0.00 

- 0.78616 

- 0.79426 

- 0.80073 

- 0.80561 

- 0.80893 

- 0.81073 

- 0.81103 

- 0.80986 

- 0.80722 

- 0.80313 

- 0. 79760 

0.02 

- 0.67870 

- 0.68596 

- 0.69160 

- 0.69564 

- 0.69813 

- 0.69910 

- 0.69856 

- 0.69654 

- 0.69305 

- 0.68809 

- 0.68167 

0.04 

- 0.58015 

- 0.58630 

- 0.59085 

- 0.59385 

- 0.59533 

- 0.59530 

- 0.59379 

- 0.59081 

- 0.58636 

- 0.58047 

- 0.57311 

0.06 

- 0.48980 

- 0.49463 

- 0.49792 

- 0.49972 

- 0.50004 

- 0.49890 

- 0.49631 

- 0.49229 

- 0.48684 

- 0.47997 

- 0.47166 

0.08 

- 0.40696 

- 0.41033 

- 0.41224 

- 0.41272 

- 0.41179 

- 0 . 409*5 

- 0.40573 

- 0.40062 

- 0.39412 

- 0.38625 

- 0.37699 

0.10 

- 0 . J 3099 

- 0.33279 

- 0.33324 

- 0.33233 

- 0.33009 

- 0.32651 

- 0.32161 

- 0.31538 

- 0.30783 

- 0.29895 

- 0.28875 

0.12 

- 0.26125 

- 0.26145 

- 0.26039 

- 0.25806 

- 0.25447 

- 0.24963 

- 0.24353 

- 0.23618 

- 0.22757 

- 0.21770 

- 0.20657 

0.14 

- 0.19717 

- 0.19576 

- 0.19317 

- 0. 18941 

- 0.18447 

- 0.17836 

- 0.17107 

- 0.16260 

- 0.15294 

- 0.14210 

- 0.13007 

0.16 

- 0.13823 

- 0.13522 

- 0.13112 

- 0 . 12593 

- 0.11966 

- 0.11229 

- 0 . 10382 

- 0.09425 

- 0.08357 

- 0.07177 

- 0.0588 7 

0.18 

- 0.08393 

- 0.07935 

- 0.07377 

- 0.06719 

- 0.05960 

- 0.05100 

- 0 . 04 L 38 

- 0.03073 

- 0.01905 

- 0.00633 

0.00742 

0.20 

- 0.03384 

- 0.02774 

- 0.02072 

- 0.01278 

- 0.00392 

0.00589 

0.01663 

0.02833 

0.04098 

0.05459 

0.06917 

0.22 

0.01244 

0.02001 

0.02842 

0.03767 

0.04777 

0.05873 

0.07057 

0.08328 

0.09687 

0.11136 

0.12673 

0.24 

0.05528 

0.06426 

0.07399 

0.08450 

0.09580 

0.10788 

0.12077 

0.13446 

0.14897 

0.16429 

0 . 18044 

0.26 

0.09500 

0.10532 

0.11633 

0.12805 

0.14049 

0.15365 

0. 16755 

0.18219 

0.19757 

0.21371 

0.23061 

0.28 

0.13168 

0. 14349 

0.15572 

0.16860 

0.18213 

0.19633 

0.21120 

0.22675 

0.24298 

0.25991 

0.27754 

0.30 

0.16621 

0.17903 

0 . 19242 

0.20641 

0.22099 

0.23618 

0.25198 

0.26841 

0.28547 

0.30316 

0. 32150 

0.32 

0.19821 

0.21219 

0.22669 

0.24173 

0.25731 

0.27345 

0.29016 

0.30743 

0.32528 

0.34371 

0. 36273 

0.34 

0.22810 

0.24318 

0.25874 

0.27478 

0.29133 

0.30838 

0.32594 

0.34403 

0.36265 

0.38180 

0.40148 

0.36 

0.25608 

0.27221 

0.28877 

0.30577 

0.32324 

0.34116 

0.35955 

0.37843 

0.39778 

0.41762 

0.43796 

0 . 38 

0.28232 

0.29944 

0.31696 

0.33489 

0.35322 

0.37199 

0.39118 

0.41080 

0.43087 

0.45139 

0.47235 

0.40 

0.30698 

0.32505 

0.34348 

0. 36229 

0.38146 

0.40103 

0.42099 

0.44134 

0.46210 

0.48326 

0.50484 

0.42 

0.33021 

0.34918 

0.36049 

0.38813 

0 . 4081 l 

0.42845 

0.44914 

0.47020 

0.49162 

0.51342 

0.48622 

0.44 

0.35213 

0.37197 

0.39211 

0.41255 

0.43331 

0.45439 

0.47579 

0.49753 

0.51960 

0.49265 

0.46725 

0.46 1 

0.37287 

0.39354 

0.41447 

0.43569 

0.45719 

0.47898 

0.50107 

0.52346 

0.49682 

0.47173 

0.44806 

0.48 

0.39254 

0.41400 

0.43570 

0.45765 

0.47987 

0.50235 

0.52510 

0.49881 

0.47409 

0.45078 

0.42876 

0.50 

0.41124 

0.43345 

0.45589 

0.47856 

0.50146 

0.52460 

0.49871 

0.47438 

0.45149 

0.42988 

0.40946 

0.52 

0.42906 

0.45200 

0.47514 

0.49849 

0.52206 

0.49659 

0.47271 

0.45027 

0.42912 

0.40914 

0.39025 

0 . 54 

0.44608 

0.46972 

0.49355 

0.51756 

0.49254 

0.46914 

0.44719 

0.42654 

0. 40706 

0.38865 

0.37121 

0.56 

0.46238 

0.48670 

0.51118 

0.48665 

0.46376 

0.44234 

0.42222 

0.40328 

0.38539 

0.36847 

0.35242 

0.58 

0.47005 

0.50302 

0.47898 

0.45664 

0.43578 

0.41623 

0.39786 

0. 38054 

0.36417 

0.34867 

0.33395 

0.60 

0.49314 

0.46963 

0.44785 

0.42759 

0.40865 

0.39089 

0.37417 

0*35840 

0.34347 

0.32931 

0.31585 

0.62 

0.45865 

0.43747 

0.41783 

0.39954 

0.38242 

0.36635 

0.35120 

0.33689 

0.32332 

0.31044 

0.29819 

0.64 

0.42556 

0.40658 

0.38897 

0.37253 

0.35713 

0.34266 

0.32899 

0.31606 

0.30379 

0.29212 

0.28099 

0.66 

0.39391 

0.37700 

0.36128 

0.34660 

0.33283 

0.31985 

0.30758 

0.29596 

0.28490 

0.27437 

0.26432 

0.68 

0.36371 

0.34875 

0.33482 

0.32178 

0.30952 

0.29796 

0.28701 

0.27661 

0.26670 

0.25724 

0.24820 

0.70 

0.33499 

0.32185 

0.30958 

0.29809 

0.28726 

0.27701 

0.26729 

0.25804 

0.24921 

0.24076 

0.23266 

0.72 

0.30776 

0.29631 

0.28560 

0.27554 

0.26604 

0.25703 

0.24845 

0.24027 

0.23244 

0.22494 

0.21772 

0.74 

0.28202 

0.27215 

0.26288 

0.25415 

0.24588 

0.23802 

0.23051 

0.22333 

0.21643 

0.20980 

0.20341 

0 . 76 

0.25779 

0.24936 

0. 24 L 43 

0.23393 

0.22680 

0.21999 

0.21347 

0.20721 

0.20119 

0.19537 

0. 18975 

0.78 

0.23506 

0.22796 

0.22125 

0.21487 

0.20879 

0.20296 

0 . 19735 

0.19194 

0.18671 

0.18165 

0.17673 

0.60 

0.21381 

0.20792 

0.20233 

0. 19698 

0.19185 

0.18691 

0 . 18214 

0.17751 

0 . L 7301 

0. 16864 

0. 16438 

0.82 

0 . 19404 

0.18925 

0.18466 

0 . 18025 

0.17598 

0.17185 

0 . 16783 

0 . 16392 

0.16009 

0.15635 

0.15268 

0.84 

0 . 17572 

0.17 190 

0.16822 

0 . 16465 

0.16116 

0.15776 

0 . 15443 

0.15115 

0.14794 

0. 14477 

0. 14164 

0.86 

0 . 15882 

0.15587 

0 . 15299 

0. 15016 

0.14738 

0.14463 

0 . 14191 

0.13921 

0.13654 

0.13389 

0.13126 

0.66 

0 . 14330 

0.14111 

0 . 13894 

0. 13677 

0.13460 

0.13243 

0.13025 

0.12807 

0.12589 

0.12370 

0. 12151 

0.90 

0 . 12912 

0.12759 

0 . 12603 

0 . 12443 

0.12280 

0.12113 

0.11944 

0.11772 

0 . L 1597 

0.11419 

0.11240 

0.92 

0.11622 

0.11525 

0.11421 

0.11310 

0.11194 

0.11072 

0 . 10944 

0.10812 

0.10675 

0. 10534 

0.10389 

0.94 

0. 10454 

0. 10404 

0 . 10344 

0. 10275 

0. 10196 

0.10114 

0. 10022 

0.09925 

0.09821 

0.09712 

0.09598 

0.96 

0.09402 

0.09389 

0.09366 

0.09332 

0.09288 

0.09236 

0.09175 

0.09107 

0.09032 

0.08951 

0.08864 

0.98 

0.08457 

0 . 0 B 475 

0.08481 

0.08475 

0.08459 

0.08434 

0.08399 

0.08356 

0.08305 

0.08248 

0.08184 

o 

o 

0.07611 

0.07653 

0.07682 

0.07700 

0.07706 

0.07702 

0.07689 

0.07667 

0.07637 

0.07600 

0.07556 
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TABLE II. - Continued. DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B r /p.JL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 


(c) Continued. Half cone angle, 30.0. 


Dimen- 

sionless 

axial 

position, 

T| 

Dimensionless radius, p j 

0.60 

0. 62 

0.64 

0.66 

0.68 

o 

o 

0.72 

0.74 

0.76 

O 
— j 
a> 

0.80 

- 0.20 

- 0.29449 

- 0.29372 

- 0.29230 

- 0.29025 

- 0.28759 

- 0.28434 

- 0.28052 

- 0.27617 

- 0.27132 

- 0.26598 

- 0.26021 

- 0.18 

- 0.32428 

- 0.32315 

- 0.32129 

- 0.31873 

- 0.31548 

- 0*31157 

- 0.30704 

- 0.30189 

- 0.29618 

- 0.28992 

- 0.28317 

- 0.16 

- 0.35746 

- 0.35590 

- 0.35354 

- 0.35040 

- 0.34649 

- 0.34104 

- 0.33648 

- 0.33044 

- 0.32374 

- 0.31644 

- 0. 30856 

- 0.14 

- 0.39441 

- 0.39238 

- 0.38945 

- 0.38565 

- 0.38100 

- 0.37552 

- 0.36924 

- 0.36218 

- 0.35438 

- 0.34588 

- 0.33672 

- 0.12 

- 0.43557 

- 0.43299 

- 0.42942 

- 0.42490 

- 0.41943 

- 0.41303 

- 0.40573 

- 0.39755 

- 0.38852 

- 0.37868 

- 0.36807 

- o.io 

- 0.48137 

- 0.47819 

- 0.47393 

- 0.46862 

- 0.46225 

- 0.45486 

- 0.44645 

- 0.43704 

- 0.42667 

“ 0.41535 

- 0.40312 

- 0.08 

- 0.53232 

- 0.52848 

- 0.52347 

- 0.51730 

- 0.50998 

- 0.50152 

- 0.49193 

- 0.48121 

- 0.46939 

- 0.45647 

- 0.44248 

- 0.06 

- 0.58890 

- 0.58435 

- 0.57854 

- 0.57148 

- 0.56316 

- 0.55359 

- 0.54277 

- 0.53069 

- 0.51735 

- 0.50276 

- 0.48690 

- 0.04 

- 0.65164 

- 0.64633 

- 0.63967 

- 0.63168 

- 0.62234 

- 0.61164 

- 0.59958 

- 0.58613 

- 0.57128 

- 0.55499 

- 0.53725 

- 0.02 

- 0.72104 

- 0.71492 

- 0.70739 

- 0.69845 

- 0.68808 

- 0.67627 

- 0.66299 

- 0.64822 

- 0.63191 

- 0.61401 

- 0.59446 

0.00 

- 0.79760 

- 0.79062 

- 0.78219 

- 0.77229 

- 0.76091 

- 0.74802 

- 0.73360 

- 0.71759 

- 0.69994 

- 0.68059 

- 0.65946 

0.02 

- 0.68167 

- 0.67378 

- 0.66442 

- 0.65357 

- 0.64121 

- 0.62731 

- 0.61183 

- 0.59472 

- 0.57592 

- 0.55535 

- 0.53293 

0.04 

- 0.57311 

- 0.56430 

- 0.55401 

- 0.54224 

- 0.52895 

- 0.51411 

- 0.49770 

- 0.47965 

- 0.45991 

- 0.43841 

- 0.41505 

0.06 

- 0.47166 

- 0.46192 

- 0.45073 

- 0.43807 

- 0.42392 

- 0.40826 

- 0.39104 

- 0.37222 

- 0.35176 

- 0.32959 

- 0.30563 

0.08 

- 0.37699 

- 0.36633 

- 0.35427 

- 0.34078 

- 0.32585 

- 0.30946 

- 0.29157 

- 0.27214 

- 0.25115 

- 0.22053 

- 0.20423 

0.10 

- 0.28875 

- 0.27720 

- 0.26431 

- 0.25005 

- 0.23441 

- 0.21738 

- 0. 19892 

- 0.17901 

- 0.15763 

- 0.13473 

- 0.11029 

0.12 

- 0.20657 

- 0.19416 

- 0.18048 

- 0. 16550 

- 0.14922 

- 0.13161 

- 0.11267 

- 0.09238 

- 0.07071 

- 0.04765 

- 0.02318 

0.14 

- 0 . 1J007 

- 0.11684 

- 0.10240 

- 0.08674 

- 0.06986 

- 0.05175 

- 0.03239 

- 0.01177 

0.01012 

0.03328 

0.05772 

0.16 

- 0.05887 

- 0.04483 

- 0.02967 

- 0.01338 

0.00406 

0.02265 

0.04239 

0.06329 

0.08535 

0.10858 

0. 13296 

0.18 

0.00742 

0.02223 

0.03808 

0.05499 

0.07296 

0.09199 

0.11209 

0.13325 

0.15548 

0.17877 

0.20312 

0.20 

0.06917 

0.08472 

0.10125 

0.11875 

0.13722 

0.15668 

0.17713 

0.19854 

0.22094 

0.24431 

0.26863 

0.22 

0.12673 

0.14301 

0 . 16018 

0. 17825 

0.19723 

0.21711 

0.23789 

0.25957 

0.28214 

0.30559 

0.28039 

0.24 

0.18044 

0.19742 

0.21522 

0.23385 

0.25332 

0.27362 

0.29474 

0.31668 

0.33944 

0.31349 

0.28925 

0.26 

0.23061 

0.24827 

0.26669 

0.28588 

0.30582 

0.32653 

0.34800 

0.37023 

0.34369 

0.31882 

0.29554 

0.28 

0.27754 

0.29586 

0.31489 

0.33461 

0.35504 

0.37617 

0.39799 

0.37101 

0.34566 

0.32187 

0.29955 

0.30 

0.32150 

0.34047 

0.36008 

0.38034 

0.40125 

0.42279 

0.39549 

0.36980 

0.34564 

0.32292 

0.30156 

0.32 

0.36273 

0.38234 

0.40253 

0.42332 

0.44470 

0.41719 

0.39128 

0.36687 

0.34386 

0.32220 

0.30180 

0.34 

0*40148 

0.42171 

0.44247 

0.46377 

0.43617 

0.41014 

0.38558 

0.36241 

0.34055 

0.31994 

0.30049 

0.36 

0.43796 

0.45878 

0.48010 

0.45249 

0.42643 

0.40183 

0.37859 

0.35665 

0.33591 

0.31632 

0.29782 

0.38 

0.47235 

0.49376 

0.46622 

0.44022 

0.41566 

0.39245 

0.37050 

0.34975 

0.33012 

0.31155 

0.29398 

0.40 

0.50484 

0.47743 

0.45157 

0.42713 

0.40403 

0.38217 

0.36148 

0.34189 

0.32334 

0.30576 

0.28911 

0.42 

0.48622 

0.46055 

0.43631 

0.41338 

0.39169 

0.37114 

0.35167 

0.33322 

0.31572 

0.29912 

0.28337 

0.44 

0.46725 

0.44326 

0.42058 

0.39912 

0.37878 

0.35951 

0.34122 

0.32387 

0.30739 

0.29175 

0.27688 

0.46 

0.44606 

0.42569 

0.40451 

0.38446 

0.36544 

0.34739 

0.33025 

0.31397 

0.29849 

0.28377 

0.26977 

0.48 

0.42876 

0.40794 

0.38822 

0.36952 

0.35177 

0.33490 

0.31887 

0.30362 

0.28911 

0.27529 

0.26214 

0.50 

0.40946 

0.39013 

0.37180 

0.35440 

0.33787 

0.32215 

0.30719 

0.29294 

0.27936 

0.26642 

0.25408 

0.52 

0.39025 

0.37234 

0.35535 

0.33921 

0.32385 

0.30923 

0.29529 

0.28201 

0.26934 

0.25724 

0.24570 

0.54 

0.37121 

0.35467 

0.33896 

0.32401 

0.30978 

0.29621 

0.28327 

0.27092 

0 . 259U 

0.24784 

0.23706 

0.56 

0.35242 

0.33719 

0.32270 

0.30890 

0.29574 

0.20319 

0.27119 

0.25973 

0.24877 

0.23828 

0.22824 

0.58 

0.33395 

0.31996 

0.30663 

0.29393 

0.28160 

0.27021 

0.25913 

0.24052 

0.23837 

0.22863 

0.21930 

0.60 

0.31585 

0.30304 

0.29083 

0.27917 

0.26802 

0.25736 

0.24714 

0.23736 

0.22797 

0.21896 

0.21032 

0.62 

0.29819 

0.28650 

0.27534 

0.26467 

0.25446 

0.24467 

0.23529 

0.22620 

0.21763 

0.20932 

0.20132 

0.64 

0.28099 

0.27037 

0.26022 

0.25049 

0.24116 

0.23221 

0.22361 

0.21535 

0.20740 

0.19975 

0.19238 

0.66 

0.26432 

0.25470 

0.24549 

0.23665 

0.22817 

0.22001 

0.21216 

0.20460 

0.19731 

0.19029 

0. 1 8352 

0.68 

0.24820 

0.23953 

0.23121 

0.22321 

0.21552 

0.20810 

0.20096 

0.19407 

0.18742 

0.18099 

0.17479 

0.70 

0.23266 

0.22488 

0.21739 

0.21019 

0.20324 

0.19653 

0.19006 

0.18380 

0.17774 

0.17188 

0. 16622 

0.72 

0.21772 

0.21078 

0.20408 

0. 19761 

0.19137 

0.18532 

0.17947 

0.17381 

0.16832 

0. 16299 

0.15703 

0.74 

0.20341 

0.19725 

0. 19128 

0. 18551 

0.17992 

0.17450 

0.16923 

0.16413 

0.15917 

0. 15434 

0.14966 

0.76 

0.18975 

0.18430 

0.17902 

0. 17309 

0.16891 

0.16407 

0.15936 

0.15477 

0.15031 

0.14596 

O. 14172 

0.78 

0.17673 

0.17196 

0.16731 

0. 16278 

0.15837 

0.15406 

0.14987 

0.14577 

0.14176 

0.13785 

0.13404 

0.80 

0. 16438 

0.16022 

0. 15615 

0 . 15218 

0.14829 

0.14449 

0.14076 

0.13712 

0.13354 

0.13005 

0.12662 

0.82 

0.15268 

0.14908 

0.14556 

0.14209 

0.13869 

0.13535 

0.13206 

0.12883 

0.12566 

0.12254 

0.11948 

0.84 

0.14164 

0.13856 

0. 13552 

0. 13253 

0.12957 

0.12665 

0.12376 

0.12092 

0.11812 

0.11535 

0.11263 

0.86 

0.13126 

0.12864 

0. 12605 

0 . 12348 

0.12092 

0.11839 

0.11588 

0.11339 

0.11092 

0.10848 

0.10607 

0.88 

0. 12151 

0.11932 

0.11713 

0.11494 

0.11275 

0.11057 

0.10840 

0.10623 

0.10408 

0.10194 

0.09981 

0.90 

0.11240 

0.11058 

0.10875 

0.10691 

0.10505 

0.10319 

0. 10132 

0.09945 

0.09758 

0.09571 

0*09385 

0.92 

0.10389 

0.10241 

0.10091 

0.09937 

0.09782 

0.09624 

0.09465 

0.09304 

0 . 09L43 

0.08981 

0.08818 

0.94 

0.09598 

0.09480 

0.09358 

0.09232 

0.09103 

0.08971 

0.08836 

0.08700 

0.08562 

0.08422 

0.08281 

0.96 

0.08864 

0.08771 

0.08674 

0.08573 

0.08467 

0.08358 

0.08246 

0.08131 

0.08013 

0.07894 

0.07773 

0.98 

0.08184 

0.08114 

0.08039 

0.07958 

0.07874 

0.07785 

0.07692 

0.07596 

0.07498 

0.07396 

0.07293 

1.00 

0.07556 

0.07505 

0.07449 

0.07387 

0.07320 

0.07249 

0.07174 

0.07095 

0.07013 

0.06928 

0.06040 
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TABLE II. - Continued. DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE , 10 B^/pJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 

(c) Concluded. Half cone angle, 30.0. 


Dlmen- 
s i on less 




Dimensionless 

radius, p 






axial 

0.80 

0.82 

0.64 

0.66 

CO 

CO 

o 

0.90 

0.92 

0.94 

0.96 

0.98 

1.00 

posi tlon, 
Tl 












- 0.20 

- 0.26021 

- 0.25404 

- 0.24750 

- 0.24065 

- 0.23352 

- 0.22617 

- 0.21864 

- 0.21098 

- 0.20325 

- 0.19548 

- 0. 18774 

- 0.18 

- 0.28317 

- 0.27596 

- 0.26834 

- 0.26035 

- 0.25206 

- 0.24352 

- 0.23479 

- 0.22592 

- 0.21699 

- 0,20804 

- 0. 19915 

- 0.16 

- 0.30856 

- 0.30015 

- 0.29127 

- 0.28198 

- 0.27233 

- 0.26239 

- 0.25224 

- 0.24195 

- 0.23160 

- 0.22126 

- 0.21101 

- 0.14 

- 0.33672 

- 0.32694 

- 0.31661 

- 0.30579 

- 0.29455 

" 0.28297 

- 0.27114 

- 0.25915 

- 0.24711 

- 0.23511 

- 0.22326 

- 0.12 

- 0.36807 

- 0.35674 

' - 0.34474 

- 0.33214 

- 0.31903 

- 0.30550 

- 0.29167 

- 0.27765 

- 0.26357 

- 0.24956 

- 0.23578 

- 0.10 

- 0.40312 

- 0.39003 

- 0.37612 

- 0.36140 

- 0.34619 

- 0.33035 

- 0.31410 

- 0.29759 

- 0.28101 

- 0.26454 

- 0.24837 

- 0.08 

- 0.44248 

- 0.42745 

| - 0.41142 

- 0.39444 

- 0.37660 

- 0.35802 

- 0.33084 

- 0.31926 

- 0.29952 

- 0.27992 

- 0 . 2607 * 

- 0.06 

- 0.48690 

- 0.46979 

- 0.45144 

- 0.43107 

- 0. 41113 

- 0.38932 

- 0.36658 

- 0.34313 

- 0.31930 

- 0.29554 

- 0.27237 

- 0.04 

- 0.53725 

- 0.51801 

- 0.49725 

- 0.47493 

- 0.45104 

- 0.42557 

- 0.39059 

- 0.37024 

- 0.34090 

- 0.31123 

- 0.28226 

- 0.02 

- 0.59446 

- 0.57320 

- 0.55012 

- 0.52514 

- 0.49810 

- 0.46886 

- 0.43724 

- 0.40305 

- 0.36624 

- 0.32725 

- 0.28820 

0.00 

- 0.65946 

- 0.63643 

- 0.61137 

- 0.58412 

- 0.55443 

- 0.52200 

- 0.48639 

- 0.44690 

- 0.40236 

- 0.35028 

- 0.27882 

0.02 

- 0.53293 

- 0.50853 

1 - 0.48201 

- 0.45317 

- 0.42177 

- 0.38747 

- 0.34980 

- 0.30813 

- 0.26152 

- 0.20877 

- 0.19888 

0.04 

- 0.41505 

- 0.38974 

- 0.36233 

- 0.33267 

- 0.30056 

- 0.26577 

- 0.22802 

- 0.18700 

- 0.14246 

- 0.14391 

- 0. 14137 

0.06 

- 0.30563 

- 0.27981 

1 - 0.25202 

- 0.22216 

- 0.19010 

- 0. 15573 

- 0.11893 

- 0.07960 

- 0.08737 

- 0.09190 

- 0.09380 

0.08 

- 0.20423 

- 0. 1782 L 

- 0.15040 

- 0. 12074 

- 0.08916 

- 0.05562 

- 0.02010 

- 0.03220 

- 0.04164 

- 0 ■ 04859 

- 0.05331 

0.10 

- 0 . U 029 

- 0.08428 

- 0.05665 

- 0.02739 

0.00353 

0.03611 

0.02074 

0.00775 

- 0.00299 

- 0.01165 

- 0.01842 

0.12 

- 0.02318 

0.00272 

1 0.03005 

0.05883 

0.08905 

0.07111 

0.05536 

0.04168 

0.02996 

0.02006 

0.01181 

0.14 

0.05772 

0.08345 

0.11046 

0.13876 

0.11874 

0.10077 

0.08475 

0.07058 

0.05616 

0.04735 

0.03802 

0.16 

0.13298 

0.15853 

0.18524 

0.16352 

0.14375 

0.12583 

0.10968 

0.09520 

0.08229 

0.07084 

0.06074 

0.18 

0.20312 

0.22852 

0.20541 

0. 18416 

0.16469 

0.14691 

0.13074 

0.11610 

0.10288 

0.09101 

0.08037 

0.20 

0.26863 

0.24437 

0.22191 

0.20116 

0.18205 

0.16450 

0.14843 

0.13374 

0.12030 

0.10824 

0.09725 

0.22 

0.28039 

0.25694 

0.23516 

0.21497 

0.19628 

0.17903 

0.16313 

0.14852 

0.13512 

0.12286 

0.11167 

0.24 

0.28925 

0.26663 

0.24555 

0.22595 

0.20773 

0 . 19084 

0.17520 

0.16076 

0.14743 

0.13516 

0.12388 

0.26 

0.29554 

0.27376 

0.25341 

0.23442 

0.21672 

0.20025 

0. 18494 

0.17073 

0.15756 

0.14536 

0.13410 

0.28 

0.29955 

0.27863 

0.25903 

0.24069 

0.22354 

0.20753 

0.19260 

0.17868 

0.16574 

0.15370 

0. 14252 

0 . JO 

0.30156 

0.28149 

0.26266 

0.24499 

0.22843 

0.21292 

0.19841 

0.10484 

0.17218 

0.16036 

0. 14934 

0.32 

0.30100 

0.28260 

0.26454 

0.24756 

0.23160 

0.21663 

0.20257 

0.18940 

0.17706 

0.16551 

0.15470 

0.34 

0.30049 

0.26215 

0.26487 

0.24859 

1 0.23327 

0.21084 

0.20526 

0.19253 

0.18055 

0.16931 

0. 15876 

0.36 

0.29782 

0.28035 

0.26385 

0.24828 

0.23359 

0.21974 

0.20668 

0.19438 

0.18280 

0.17109 

0. 16164 

0.38 . 

0.29398 

0.27736 

0.26165 

0.24679 

0.23274 

0.21947 

0.20694 

0.19511 

0.18394 

0.17340 

0.16347 

0.40 1 

0.28911 

0.27334 

0.25840 

0.24426 

0.23086 

0.21818 

0.20618 

0.19483 

0.18410 

0.17395 

0.16436 

0.42 

0.28337 

0.26843 

0.25426 

0.24062 

0.22808 

0.21599 

0.20453 

0.19367 

0.18339 

0.17364 

0 . 16441 

0.44 1 

0.2 768 8 

0.26277 

0.24935 

0.23661 

0.22451 

0.21302 

0.20211 

D . 19174 

0.18191 

0.17258 

0 . 16372 

0.46 

0.26977 

0.25646 

0.24379 

0.23174 

0.22027 

0.20937 

0. 19900 

0.18914 

0.17976 

0.17085 

0. 16238 

0.48 

0.26214 

0.24961 

0.23767 

0.22630 

0.21546 

0.20514 

0.19531 

0.18595 

0.17703 

0.16054 

0. 16045 

0.50 1 

0.25408 

0.24232 

0.23109 

0.22038 

0.21016 

0.20042 

0. 19112 

0.18225 

0.17379 

0.16572 

0 . 15803 

0.52 

0.24570 

0.23467 

0.22414 

0.21408 

0.20446 

0.19528 

0. 18651 

0.17012 

0.17012 

0.16247 

0.15516 

0.54 

0.23706 

0.22675 

0.21689 

0.20746 

0. 19844 

0.18980 

0.18154 

0. 17364 

0.16608 

0.15884 

0.15193 

0.56 

0.22824 

0.21862 

0.20942 

0.20060 

0. 19214 

0 . 18405 

0.17629 

0.16886 

0.16173 

0.15491 

0 . 14837 

0.58 

0.21930 

0.21036 

0.20178 

0.19355 

0.18565 

0 . 17 B 08 

0.17081 

0.16383 

0.15714 

0.15071 

0.14455 

0.60 

0.21032 

0.20201 

0 . 19404 

0.18638 

0.17902 

0.17195 

0. 16515 

0.15062 

0.15234 

0.14631 

0. 14052 

0.62 

0.20132 

0.19364 

0.18625 

0 . 17913 

0.17229 

0 . 16570 

0. 15937 

0.15327 

0.14739 

0.14174 

0 . L 3631 

0.64 

0.19238 

0.18528 

0.17845 

0.17186 

0. 16551 

0.15940 

0.15350 

0 . 14781 

0.14234 

0.13705 

0 . 13197 

0.66 

0.18352 

0.17699 

0 . 17068 

0. 16460 

0 . 15873 

0.15306 

0.14759 

0.14230 

0.13720 

0.13228 

0.12753 

0.68 

0.17479 

0.16679 

0. 16299 

0. 15739 

0.15197 

0. 14673 

0. 14167 

0.13677 

0.13203 

0.12745 

0. 12302 

0.70 

0. 16622 

0.16073 

0. 15541 

0 * 15026 

0.14528 

0.14045 

0.13577 

0.13124 

0.12685 

0.12260 

0.11848 

0.72 

0.15783 

0.15282 

0. 14796 

0. 14325 

0.13867 

0.13423 

0 . 12993 

0.12574 

0.12169 

0.11776 

0.11394 

0.74 

0.14966 

0.14510 

0 . 14068 

0.13637 

0.13218 

0.12811 

0 . 12416 

0.12031 

0.11657 

0.11294 

0. 10941 

0 . 76 

0.14172 

0.13759 

0 . 13357 

0.12965 

0.12583 

0.12211 

0.11849 

0.11496 

0.11152 

0. 10818 

0. 10492 

0.78 

0.13404 

0.13031 

0.12667 

0 . 12311 

0.1 1964 

0.11625 

0.11294 

0.10971 

0.10655 

0.10348 

0.10048 

0.80 

0.12662 

0.12326 

0. 11998 

0 . 11676 

0.11361 

0.11053 

0 . 10752 

0.10457 

0.10169 

0.09887 

0.09612 

0.82 

0.11948 

0-11647 

0.11352 

0.11062 

0.10778 

0.10499 

0 . 10225 

0.09957 

0.09694 

0.09436 

0.09184 

0.84 

0.11263 

0.10994 

0.10730 

0. 10470 

0.10214 

0.09962 

0.09714 

0 . 09*71 

0.09232 

0.08997 

0.08767 

0.86 

0. 10607 

0.10368 

0 . 10133 

0.09900 

0.09670 

0.09443 

0.09220 

0.09000 

0.08783 

0.08570 

0.08360 

0.88 

0.09981 

0.09770 

0.09560 

0.09353 

0.09148 

0.08944 

0.08743 

0.08545 

0.08349 

0.08156 

0.07965 

0.90 

0.09385 

0.09199 

0.09014 

0.08830 

0.08647 

0.08465 

0 . 082 B 5 

0.08107 

0.07930 

0.07755 

0.07583 

0.92 

0.08818 

0.08655 

0.08492 

0.08330 

0.08168 

0.08006 

0.07845 

0.07685 

0.07527 

0.07369 

0.07213 

0.94 

0.08281 

0.08139 

0.07996 

0.07853 

0.07710 

0.07567 

0.07424 

0.07281 

0.07139 

0.06998 

0.06857 

0.96 

0.07773 

0.07650 

0.07526 

0.07401 

0.07275 

0.07148 

0.0702 1 

0.06895 

0.06768 

0.06641 

0.06515 

0.98 

0.07293 

0.07187 

0.07080 

0.06971 

0.06861 

0.06749 

0.06638 

0.06525 

0.06412 

0.06299 

0.06186 

1.00 

0.06840 

0.06750 

0.06658 

0.06563 

0.06468 

0.06370 

0.06272 

0.06173 

0.06073 

0.05972 

0. 0587 1 
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TABLE II. 


Continued. 


DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 


10 B r /VJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 


(d) Half cone angle, 45.0. 


Dimen- 

sionless 

axial 

position, 

Ti 




Dimensionless radius, p 






0 

0.02 

0.04 

0.06 

0.08 

0.10 

0.12 

0.14 

0.16 

0.18 

0.20 

- 0.20 

0. 

“ 0.04432 

- 0.08826 

- 0. 13147 

- 0. 17364 

- 0.21447 

- 0.25373 

- 0.29125 

- 0.32688 

- 0.36052 

- 0.39210 

“ 0.18 

0 . 

- 0.04850 

- 0.09654 

- 0. 14369 

- 0. 18956 

- 0.23383 

- 0.27625 

- 0.31661 

- 0.35479 

- 0.39069 

- 0.42426 

- 0 . 16 

0. 

- 0.05330 

- 0 . 10603 

- 0.15764 

- 0.20767 

- 0.25575 

- 0.30160 

- 0.34502 

- 0.38590 

- 0.42416 

- 0.45977 

“ 0. 14 

0. 

- 0.05889 

- 0.11703 

- 0 . 17374 

- 0.22845 

- 0.28074 

- 0.33033 

- 0.37702 

- 0.42072 

- 0.46141 

- 0.49910 

- 0.12 

0 . 

- 0.06550 

- 0. 12998 

- 0.19257 

- 0.25257 

- 0.30951 

- 0.36312 

- 0.41325 

- 0.45987 

- 0.50302 

- 0.54277 

- 0.10 

0 . 

- 0.07349 

- 0.14555 

- 0.21498 

- 0.28095 

- 0.34298 

- 0.40085 

- 0.45453 

- 0.50409 

- 0.54965 

- 0.59136 

- 0.08 

0 . 

- 0.08347 

- 0 . L 6476 

- 0.24221 

- 0.31488 

- 0.38237 

- 0.44465 

- 0.50187 

- 0.55425 

- 0.60207 

- 0.64557 

- 0.06 

0 . 

- 0.09653 

- 0 . 18938 

- 0.27623 

- 0.35623 

- 0.42936 

- 0.49596 

- 0.55648 

- 0.61141 

- 0.66117 

- 0.70615 

- 0.04 

0 . 

- 0.11498 

- 0.22267 

- 0. 32021 

- 0.40772 

- 0.48616 

- 0.55656 

- 0.61984 

- 0.67676 

- 0.72796 

- 0.77396 

- 0.02 

0 . 

- 0.14498 

tO . 27117 

- 0.37930 

- 0.47317 

- 0.55563 

- 0.62864 

- 0.69364 

- 0.75167 

- 0.80354 

- 0.84991 

0.00 

0 . 

- 0.20875 

- 0.34818 

- 0.46144 

- 0.55768 

- 0.64126 

- 0.71473 

- 0.77978 

- 0.83761 

- 0.88911 

- 0.93497 

0.02 

0 . 

- 0.14298 

- 0.26717 

- 0.37330 

- 0.46516 

- 0.54561 

- 0.61662 

- 0.67960 

- 0.73562 

- 0.78547 

- 0.82980 

0.04 

0 . 

- 0.11099 

- 0.21467 

- 0.30821 

- 0.39171 

- 0.46614 

- 0.53252 

- 0.59178 

- 0.64466 

- 0.69182 

- 0.73376 

0.06 

0 . 

- 0.09054 

- 0. 17738 

- 0.25824 

- 0.33223 

- 0.39934 

- 0.45991 

- 0.51441 

- 0.56328 

- 0.60690 

- 0.64588 

0.08 

0 . 

- 0.07548 

- 0. 14877 

- 0.21823 

- 0.28289 

- 0.34237 

- 0.39662 

- 0.44579 

- 0.49012 

- 0.52985 

- 0.56524 

0 . 10 

0 . 

- 0.06351 

- 0.12558 

- 0.18501 

- 0.24098 

- 0.29300 

- 0.34085 

- 0.38448 

- 0.42397 

- 0.45943 

- 0.49102 

0.12 

0 . 

- 0.05353 

- 0. 10604 

- 0.15664 

- 0.20465 

- 0.24958 

- 0.29116 

- 0.32925 

- 0.36380 

- 0.39485 

- 0.42246 

0 . 14 

0 . 

- 0.04493 

- 0.08911 

- 0. 13185 

- 0.17259 

- 0.21089 

- 0.24645 

- 0.27911 

- 0.30874 

- 0.33533 

- 0.35888 

0.16 

0 . 

- 0.03737 

- 0.07415 

- 0. 10981 

- 0.14389 

- 0. 17599 

- 0.20584 

- 0.23324 

- 0.25806 

- 0.28022 

- 0.29970 

0.18 

0 . 

- 0.03059 

- 0.06072 

- 0.08994 

- 0.11788 

- 0 . 14420 

- 0. 16864 

- 0.19100 

- 0.21113 

- 0.22895 

- 0.24439 

0.20 

0 . 

- 0.02444 

- 0.04850 

- 0.07183 

- 0.09408 

- 0. 11499 

- 0.13431 

- 0.15185 

- 0.16746 

- 0.18104 

- 0.19251 

0.22 

0 . 

- 0.01880 

- 0.03728 

- 0.05515 

- 0.07212 

- 0.08795 

- 0. 10242 

- 0.11536 

- 0.12662 

- 0.13609 

- 0 . L 4368 

0.24 

0 . 

- 0.01358 

- 0.02609 

- 0.03968 

- 0.05171 

- 0.06276 

- 0.07264 

- 0.08118 

- 0.08826 

- 0.09375 

- 0.09757 

0.26 

0 . 

- 0.00871 

- 0.01720 

- 0.02523 

- 0.03262 

- 0.03915 

- 0.04467 

- 0.04902 

- 0.05207 

- 0.05372 

- 0.05387 

0.28 

0 . 

- 0.00415 

- 0.00810 

- 0.01167 

- 0.01467 

- 0.01693 

- 0.01830 

- 0.01863 

- 0.01782 

- 0.01575 

- 0.01234 

0.30 

0 . 

0.00015 

0.00047 

0.00113 

0.00229 

0.00409 

0.00668 

0.01019 

0.01472 

0.02037 

0.02723 

0.32 

0 . 

0.00422 

0.00859 

0.01326 

0.01837 

0.02405 

0.03043 

0.03762 

0.04573 

0.05484 

0.06504 

0.34 

0 . 

0.00809 

0.01632 

0.02481 

0.03369 

0.04307 

0.05308 

0.06381 

0.07536 

0.08782 

0.10127 

0 . 36 

0 . 

0.01179 

0.02369 

0.03583 

0.04832 

0.06125 

0.07475 

0.08889 

0.10377 

0.11947 

0.13606 

0.38 

0 * 

0.01533 

0.03076 

0.04639 

0.06234 

0.07869 

0.09554 

0.11297 

0.13107 

0.14990 

0.16954 

0.40 

0 . 

0.01872 

0.03754 

0.05654 

0.07582 

0.09546 

0.11555 

0.13616 

0.15737 

0.17924 

0.20105 

0.42 

0 . 

0.02200 

0.04408 

0.06632 

0.08882 

0. 11163 

0.13485 

0.15854 

0.18276 

0.20759 

0.23308 

0.44 

0 . 

0.02516 

0.05039 

0.07577 

0. 10138 

0 . 12727 

0.15352 

0.18019 

0.20735 

0.23505 

0.26335 

0.46 

0 . 

0.02822 

0.05651 

0.08493 

0.11355 

0. 14242 

0. 17162 

0.20119 

0 . 23 L 20 

0.26170 

0.29273 

0.48 

0 . 

0.03120 

0.06245 

0.09383 

0.12537 

0. 15715 

0.18921 

0.22161 

0.25439 

0.28762 

0.32132 

0.50 

0 . 

0.03409 

0.06824 

0. 10249 

0.13689 

0. 17149 

0.20635 

0.24150 

0.27700 

0.31289 

0.34921 

0.52 

0 . 

0.03692 

0.07389 

0.11095 

0. 14814 

0. 18550 

0 . 22309 

0.26094 

0.29909 

0.33758 

0.37646 

0.54 

0 . 

0.03969 

0.07942 

0. 11923 

0.15915 

0.19922 

0.23948 

0.27997 

0.32072 

0.36177 

0.40315 

0.56 

0 . 

0.04241 

0.08485 

0 . 12735 

0.16995 

0.21268 

0.25557 

0.29065 

0.34195 

0.38551 

0.42935 

0.58 

0 . 

0.04508 

0.09019 

0. 13535 

0.18059 

0.22593 

0.27140 

0.31703 

0.36284 

0.40886 

0.45512 

0.60 

0 . 

0.04772 

0.09547 

0 . 14325 

0. 19109 

0-23901 

0.28703 

0.33517 

0.38345 

0.43191 

0.48055 

0.62 1 

0 . 1 

0.05034 

0 . 10069 

0.15107 

0.20148 

0.25195 

0.30249 

0.35312 

0.40385 

0.45470 

0.50569 

0.64 

0 . 

0.05294 

0 . 10588 

0.15883 

0.21180 

0.26480 

0.31784 

0.37093 

0.42408 

0.47730 

0.53062 

0.66 i 

0 . 

0.05553 

0.11105 

0. 16657 

0.22209 

0.27761 

0.33313 

0.38866 

0.44421 

0.49979 

0.55541 

0.68 

o. 

0.05812 

0.11623 

0. 17432 

0.23238 

0.29041 

0 . 34841 

0.40637 

0.46431 

0.52222 

0.56012 

0.70 

0 . 

0.06072 

0.12143 

0.18210 

0.24271 

0.30326 

0.36373 

0.42413 

0.48444 

0.54468 

0.60485 

0.72 

0 . 

0.06336 

0.12668 

0 . 18995 

0.25313 

0.31621 

0.37917 

0.44200 

0.50469 

0.56724 

0.62967 

0 . 74 j 

0 . 

0.06603 

0.13201 

0. 19791 

0.26370 

0.32933 

0. 39479 

0.46006 

0.52513 

0.59000 

0.65467 

0 . 76 

0 . 

0.06876 

0.13746 

0.20604 

0.27447 

0.34269 

0.41068 

0.47841 

0.54587 

0.61305 

0.67995 

0.78 1 

0. 

0.07156 

0.14305 

0.21439 

0.28551 

0.35637 

0.42692 

0.49713 

0.56699 

0.63649 

0.70562 

0.80 

0 . 

0.07447 

0. 14884 

0.22302 

0.29692 

0.37048 

0.44363 

0.51636 

0.58863 

0.66044 

0.73180 

0.82 

0. 

0.07752 

0. 15490 

0.23203 

0.30880 

0.38513 

0.46094 

0.53622 

0.61092 

0.68506 

0.66109 

0.84 

0. 

0.08074 

0. 16131 

0.24154 

0.32130 

0.40046 

0.47902 

0.55688 

0.63403 

0.61321 

0.59590 

0.86 1 

0. 

0.08420 

0.16817 

0.25169 

0.33458 

0.41673 

0.49806 

0.57854 

0.56120 

0.54757 

0.53609 

0.88 

0. 

0.08799 

0.17565 

0.26269 

0.34890 

0.43413 

0.51832 

0.50492 

0.49543 

0.48797 

0.48151 

0.90 

0. 

0.09223 

0.18398 

0.27485 

0.36458 

0.45301 

0.44415 

0.43940 

0.43646 

0.43417 

0.43195 

0.92 

0. 

0.09714 

0.19353 

Q . 28861 

0.38208 

0.37864 

0.37945 

0.38164 

0.38399 

0.38593 

0.38720 

0.94 

0. 

0.10310 

0.20492 

0. 30467 

0.30804 

0.31558 

0.32372 

0.33123 

0.33767 

0.34293 

0.34700 

0.96 

0. 

0.11094 

0.21932 

0.23197 

0.24799 

0.26307 

0.27633 

0.28764 

0.29710 

0.30465 

0.31106 

0.98 

0. 

0.12282 

0.15026 

0. 17741 

0.20058 

0.22010 

0.23652 

0.25029 

0.26179 

0.27130 

0.27908 

1.00 1 

0. 

0.06546 

0.10644 

0. 13820 

0.16402 

0.18544 

0.20340 

0.21852 

0.23123 

0.24188 

0.25073 
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TABLE XI. - Continued. DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B r /pJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 


(d) Continued. Half* cone angle, 45. 0. 


Dimen- 




Dimensionless 

radius, p 






sionl ess 










0.38 

0.40 

ax 1 al 

0.20 

0.22 

0.24 

0.26 

0.28 

0.30 

0.32 

0.34 

0.36 

position , 

L 












- 0.20 

- 0.39210 

- 0.42159 

- 0.44896 

- 0.47421 

- 0.49736 

- 0.51842 

- 0.53743 

- 0.55441 

- 0.56941 

- 0.58246 

- 0.59361 

- 0.18 

- 0.42426 

- 0.45548 

- 0.48434 

- 0.51088 

- 0.53511 

- 0.55708 

- 0.57683 

- 0.59440 

- 0.60985 

- 0.62322 

- 0.63457 

- 0.16 

- 0.45977 

- 0.49275 

- 0.52312 

- 0.55093 

- 0.57622 

- 0.59905 

- 0.61949 

- 0.63760 

- 0.65345 

- 0.66708 

- 0.67858 

- 0 . 14 

- 0.49910 

- 0.53384 

- 0.56568 

- 0.59471 

- 0.62100 

- 0.64464 

- 0.66570 

- 0.68428 

- 0.70045 

- 0.71428 

- 0.72585 

- 0.12 

- 0.54277 

- 0.57921 

- 0.61245 

- 0.64262 

- 0.66982 

- 0.69417 

- 0.71577 

- 0. 73472 

- 0.75112 

- 0.76505 

- 0.77661 

- 0.10 

- 0.59136 

- 0.62940 

- 0.66392 

- 0.69510 

- 0.72308 

- 0.74801 

- 0.77001 

- 0.78921 

- 0.80573 

- 0.81966 

- 0.83109 

- 0.08 

- 0.64557 

- 0.68501 

- 0.72062 

- 0.75262 

- 0.78120 

- 0.80653 

- 0.82878 

- 0.84808 

- 0.86456 

- 0.87835 

- 0.88955 

- 0.06 

- 0.70615 

- 0.74670 

- 0.78312 

- 0.81569 

- 0.84462 

- 0.87014 

- 0.89243 

- 0.91164 

- 0.92793 

- 0.94142 

- 0.95223 

- 0.04 

- 0.77396 

- 0.81520 

- 0.85206 

- 0.88484 

- 0.91383 

- 0.93927 

- 0.96134 

- 0.98024 

- 0.99613 

- 1.00913 

- 1.01939 

- 0.02 

- 0.84991 

- 0.89128 

- 0.92808 

- 0.96066 

- 0.98933 

- 1.01433 

- 1.03590 

- 1.05423 

- 1.06947 

- 1.08178 

- 1.09130 

0-00 

- 0.93497 

- 0.97574 

- 1.01186 

- 1.04372 

- 1.07161 

- 1.09580 

- 1.11651 

- 1.13395 

- 1.14829 

- 1.15966 

- 1.16821 

0.02 

- 0.82980 

- 0.86914 

- 0.90389 

- 0.93442 

- 0.96102 

- 0.98396 

- 1.00344 

- 1.01966 

- 1.03278 

- 1.04296 

- 1.05031 

0.04 

- 0.73376 

- 0.77093 

- 0.80370 

- 0.03238 

- 0-85724 

- 0.87853 

- 0.89643 

- 0.91112 

- 0.92277 

- 0.93151 

- 0.93745 

0.06 

- 0.64588 

- 0 . 6 B 032 

- 0.71062 

- 0.73703 

- 0.75978 

- 0.77908 

- 0.79510 

- 0.80801 

- 0.81795 

- 0.82504 

- 0.82939 

0.08 

- 0.56524 

- 0.59655 

- 0.62400 

- 0.64760 

- 0.66814 

- 0.68519 

- 0.69910 

- 0.71001 

- 0.71804 

- 0.72330 

- 0.72589 

0.10 

- 0.49102 

- 0.51890 

- 0.54324 

- 0.56417 

- 0.58187 

- 0.59645 

- 0.60805 

- 0.61677 

- 0.62274 

- 0.62603 

- 0.62673 

0.12 

- 0.42246 

- 0.44673 

- 0.46776 

- 0.40565 

- 0.50052 

- 0.51248 

- 0.52161 

- 0.52801 

- 0.53177 

- 0.53297 

- 0.53167 

0.14 

- 0.35888 

- 0.37943 

- 0.39704 

- 0.41177 

- 0.42370 

- 0.43290 

- 0.43945 

- 0.44342 

- 0.44488 

- 0.44388 

- 0.44050 

0.16 

- 0.29970 

- 0.31649 

- 0.33061 

- 0.34211 

- 0.35101 

- 0.35738 

- 0.36127 

- 0.36272 

- 0.36180 

- 0.35854 

- 0.35299 

0.18 

- 0.24439 

- 0.25743 

- 0.26805 

- 0.27627 

- 0.28211 

- 0.28560 

- 0.28677 

- 0.28565 

- 0.28228 

- 0.27670 

- 0.26894 

0.20 

- 0.19251 

- 0.20183 

- 0.20897 

- 0.21392 

- 0.21667 

- 0.21725 

- 0.21567 

- 0.21194 

- 0.20610 

- 0.19816 

- 0. 18816 

0.22 

- 0.14360 

- 0.14935 

- 0.15303 

- 0 . 15472 

- 0.15440 

- 0.15207 

- 0.14772 

- 0.14137 

- 0.13303 

- 0.12271 

- 0.11044 

0.24 

- 0.09757 

- 0.09965 

- 0.09994 

- 0.09841 

- 0.09503 

- 0.08979 

- 0.08269 

- 0.07371 

- 0.06287 

- 0.05016 

- 0.03560 

0.26 

- 0.05387 

- 0.05245 

- 0.04942 

- 0.04471 

- 0.03832 

- 0.03020 

- 0.02035 

- 0.00876 

0.00459 

0.01968 

0.03652 

0.28 

- 0.01234 

- 0.00752 

- 0.00123 

0.00659 

0.01597 

0.02693 

0.03949 

0.05368 

0.06951 

0.08698 

0. 10610 

0.30 

0.02723 

0.03537 

0.04485 

0.05571 

0.06801 

0.08178 

0.09703 

0.11379 

0.13208 

0.15191 

0.17330 

0.32 

0.06504 

0.07641 

0.08899 

0.10284 

0.11801 

0.13453 

0.15243 

0.17173 

0.19246 

0.21463 

0.23826 

0.34 

0.10127 

0.11577 

0.13138 

0.14815 

0.16613 

0.18535 

0.20586 

0.22766 

0.25080 

0.27528 

0.30113 

0.36 

0.13606 

0.15360 

0.17216 

0. 19179 

0.21252 

0.23440 

0.25746 

0.28173 

0.30724 

0.33401 

0.36205 

0.38 

0.16954 

0.19006 

0,21149 

0.23390 

0.25732 

0.28181 

0.30738 

0.33408 

0.36192 

0.39093 

0.42114 

0.40 

1 0.20185 | 

0.22525 , 

0.24948 

0.27461 

0.30067 

0.32771 

0.35575 

i 0.38482 

i 0.41496 

0.44619 

0.47854 

0.42 

0.23308 

0.25929 

0.28626 

0.31405 

0.34269 

0.37222 

0.40268 

0.43409 

0.46649 

0.49991 

0.53435 

0.44 

0.26335 | 

0.29229 

0.32194 

0.35232 

0.38348 

0.41546 

0.44829 

0.48200 

0.51662 

0.55218 

0.58870 

0.46 

0.29273 

0.32435 

0.35660 

0.38953 

0.42316 

0.45754 

0.49269 

0.52866 

0.56546 

0.60313 

0.64168 

0.48 

0.32132 | 

0.35556 

0.39036 

0.42577 

0.46182 

0,49855 

0.53599 

0.57417 

0.61312 

0.65286 

0.69341 

0.50 

0.34921 

0.38600 

0.42329 

0.46114 

0.49956 

0.53860 

0.57828 

0. 6 1863 

0.65968 

0.70146 

0.74399 

0.52 

0.37646 ! 

0.41575 

0.45549 

0.49572 

0.53647 

0,57777 

0.61965 

0.66214 

0.70526 

0.74904 

0.79350 

0.54 

0.40315 , 

0.44489 

0.48703 

0.52961 

0.57264 

0.61616 

0.66020 

0.70478 

0.74994 

0.79569 

0.84206 

0.56 

0.42935 1 

0-47350 

0.51800 

0.56287 

0.60815 

0.65305 

0.70001 

0.74666 

0.79381 

0.84150 

0.88974 

0.58 

0.45512 

0.50165 

0.54846 

0.59560 

0.64308 

0.69093 

0.73910 

0.78785 

0.83697 

0.88656 

0.93665 

0.60 , 

0.40055 , 

0.52941 

0.57850 

0.62786 

0.67751 

0.72748 

0.77770 

0.82844 

0.87950 

0.93096 

0.98286 

0.62 

0.50669 

0.55685 

0.60820 

0.65975 

0.71154 ! 

0.76358 

0.81590 1 

0.66653 

0.92148 

0.97478 

0 . 9297 Q 

0.64 \ 

0.53062 

0.58405 

0.63762 

0.69133 

0.74522 

0.79931 

0.85362 

0.90818 

0.96300 

0.91942 

0.87846 

0. 66 

0.55541 

0.61109 

0.66684 

0.72269 

0.77066 

0.83477 

0.89104 

0.94749 

0,90553 

0.86622 

0.82915 

0.68 

0.50012 

0.63803 

0.69595 j 

0.75391 

0. 01193 

0.87003 

0.92022 

0.88800 

0.85046 

0.81517 

0.78178 

0.70 

0.60485 

0.66496 

0.72503 

0.78508 

0.84512 

0.90517 

0.86682 

0.83119 

0.79781 

0.76629 

0.73636 

0.72 

0.62967 

0.69197 

0.75417 1 

0.81627 1 

0.87831 

0.84195 

0.80836 

0.77705 

0.74755 

0.71957 

0 . 6928 B 

0.74 

0.65467 

0.71915 

0.78345 

0.84760 

0.81337 

0.78201 

0.75289 

0.72556 

0.69969 

0.67501 

0.65134 

0.76 1 

0.67995 

0.74659 

0.81296 

0.78104 

0.75206 

0.72532 

0.70033 

0.67671 

0.65419 

0.63258 

0.61172 

0.78 

0.70562 

0.77441 

0.74492 

0.71850 1 

0.69433 

0.67185 

0.65065 

0.63044 

0.61103 

0.59226 

0.57401 

0.80 

0.73180 

0.70496 

0.68132 

0.65992 

0.64014 

0.62154 

0.60381 

0.58674 

0.57018 

0.55402 

0.53819 

0.82 

0.66109 

0.64046 

0.62208 1 

0.60522 

0.58941 

0.57433 

0.55976 

0.54555 

0.53160 

0.51784 

0.50422 

0.84 

0.59590 

0.58080 

0.56711 

0.55431 1 

0.54207 

0.53016 

0.51844 

0.50683 

0.49525 

0.48367 

0.47208 

0.86 

0.53609 

0.52586 

0.51630 

0.50710 

0.49802 

0.46894 

0.47978 

0.47049 

0.46106 

0.45146 

0.44171 

0.88 

0.48151 , 

0.47548 

0.46953 ^ 

0.46346 

| 

0.45717 

0.45059 

0.44370 

0.43649 

0.42898 

0.42117 

0.41309 

0.90 

0.43195 

0.42949 

0.42662 

0.42327 

0.41939 

0.41500 

0.41011 

0.40474 

0.39894 

0.39273 

0. 38616 

0.92 

0.38720 

0.38771 

0.38743 

0.38638 

0.38457 

0.38207 

0.37892 

0.37517 

0.37087 

0.36608 

0.36084 

0.94 

0.34700 

0.34992 

0.35177 

0.35263 

0.35257 

0.35167 

0.35002 

0.34767 

0.34469 

0.34115 

0.33710 

0.96 ! 

0.31106 

0.31588 

0.31943 

0.32184 

0.32323 

0.32368 

0.32330 

0.32216 

0.32033 

0.31788 

0.31488 

0.98 

0.27908 

0.20533 

0.29020 

0.29385 

0.29640 

0.29797 

0.29865 

0.29853 

0.29769 

0.29619 

0.29411 

1.00 

0.25073 

1 

0.25799 

0.26385 

1 

0.26845 

I 

0.27193 

0.27440 

0.27595 

0.27669 

0.27668 

0.27600 

0.27471 
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TABLE II. - Continued. DIMENS IONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B r /pJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 


(d) Continued. Half cone angle, 45.0. 


Dimen- 




Dimensionless radius, p 


















axial 

0.40 

0.42 

0.44 

0.46 

0.48 

0.50 

0.52 

0.54 

0.56 

0.58 

0.60 

position, 

n 












- 0-20 

- 0.59361 

- 0.60289 

- 0.61035 

- 0.61602 

- 0.61996 

- 0.62220 

- 0.62277 

- 0.62173 

- 0.61911 

- 0.61495 

- 0.60929 

- 0.18 

- 0.63457 

- 0.64394 

- 0.65139 

- 0.65695 

- 0.66068 

- 0.66263 

- 0.66282 

- 0.66132 

- 0.65815 

- 0.65336 

- 0.64699 

- 0.16 

- 0.67858 

- 0.68798 

- 0.69536 

- 0.70076 

- 0.70423 

- 0.70582 

- 0.70558 

- 0.70356 

- 0.69979 

- 0.69433 

- 0.68720 

- 0.14 

- 0.72585 

- 0.73522 

- 0.74245 

- 0.74762 

- 0.75076 

- 0.75195 

- 0.75121 

- 0.74862 

- 0.74419 

- 0.73799 

- 0.73005 

- 0.12 

- 0.77661 

- 0.78586 

- 0.79288 

- 0.79773 

- 0.80048 

- 0.80118 

- 0.79989 

- 0.79665 

- 0.79152 

- 0.78452 

- 0.77571 

- 0.10 

- 0.83109 

- 0.84013 

- 0.04683 

- 0.85129 

- 0.85356 

- 0.85370 

- 0.85178 

- 0.84784 

- 0.84192 

- 0.83407 

- 0.82434 

- 0.08 

- 0.88955 

- 0.89825 

- 0.90454 

- 0.90050 

- 0.91020 

- 0.90970 

- 0.90706 

- 0.90234 

- 0.89558 

- 0.88681 

- 0.87609 

- 0.06 

- 0.95223 

- 0.96046 

- 0.96621 

- 0.96956 

- 0.97058 

- 0.96935 

- 0.96591 

- 0.96033 

- 0.95265 

- 0.94291 

- 0.93114 

- 0.04 

- 1.01939 

- 1.02700 

- 1.03207 

- 1.03469 

- 1.03492 

- 1.03284 

- 1.02851 

- 1.02199 

- 1.01331 

- 1.00251 

- 0.98964 

- 0.02 

“ 1.09130 

- 1.09012 

- 1 . 10235 

- 1.10409 

- 1.10340 

- 1.10037 

- 1.09504 

- 1.08748 

- 1.07772 

- 1.06580 

- 1.05176 

0.00 

- 1.16821 

- 1.17404 

- 1.17727 

- 1.17797 

- 1.17623 

“ 1.17211 

- 1.16568 

- 1-15698 

- 1.14605 

- 1.13293 

- 1.11765 

0.02 

- 1.05031 

- 1.05495 

- 1.05698 

- 1.05649 

- 1.05354 

- 1.04821 

- 1.04055 

- 1.03060 

- 1.01842 

- 1.00402 

- 0.98744 

0.04 

- 0.93745 

- 0.94071 

- 0.94137 

- 0.93952 

- 0.93523 

- 0.92857 

- 0.91957 

- 0.90829 

- 0.89477 

- 0.87903 

- 0.86109 

0.06 

- 0.82939 

- 0.83109 

- 0.83024 

- 0.62691 

- 0.82116 

- 0.81305 

- 0.80263 

- 0.78994 

- 0.77500 

- 0.75786 

- 0.73851 

0.08 

- 0 . T 2589 

- 0.72590 

- 0.72341 

- 0.71847 

- 0.71116 

- 0.70152 

- 0.68959 

- 0.67541 

- 0.65902 

- 0.64041 

- 0.61962 

0.10 

- 0.62673 

- 0.62492 

- 0.62067 

- 0.61404 

- 0.60507 

- 0.59382 

- 0.58032 

- 0.56461 

- 0.54669 

- 0.52660 

- 0.50434 

0.12 

- 0.53167 

- 0.52795 

- 0.52185 

- 0.51344 

- 0.50275 

- 0.48982 

- 0.47469 

- 0.45739 

- 0.43792 

- 0.41631 

- 0.39256 

0.14 

- 0.44050 

- 0.43477 

- 0.42676 

- 0.41649 

- 0.40402 

- 0.38937 

- 0.37257 

- 0.35364 

- 0.33259 

- 0.30944 

- 0.28418 

0 . 16 

- 0.35299 

- 0.34520 

- 0.33521 

- 0.32304 

- 0.30874 

- 0.29232 

- 0.27381 

- 0.25323 

- 0.23058 

- 0.20587 

- 0. 17911 

0.18 

- 0.26894 

- 0.25904 

- 0.24702 

- 0.23292 

- 0.21675 

- 0.19853 

- 0 . 17829 

- 0.15603 

- 0.13176 

- 0.10549 

- 0.07721 

0.20 

- 0.18816 

- 0.17611 

“ 0.16203 

- 0. 14595 

- 0*12789 

- 0.10785 

- 0.08586 

- 0.06191 

- 0.03602 

- 0.00818 

0.02161 

0.22 

- 0.11044 

- 0.09622 

- 0.08007 

- 0.06200 

- 0.04202 

- 0.02015 

0.00361 

0.02925 

0.05677 

0.08618 

0.11747 

0.24 

- 0.03560 

- 0.01920 

- 0.00096 

0.01911 

0.04101 

0.06472 

0.09025 

0.11759 

0.14674 

0.17771 

0.21050 

0.26 

0.03652 

0.05511 

0.07544 

0.09752 

0.12134 

0.14690 

0.17419 

0.20323 

0.23400 

0.26653 

0.30081 

0.28 

0.10610 

0.12687 

0. 14929 

0 . 17337 

0.19911 

0.22651 

0.25557 

0.28629 

0.31869 

0.35276 

0.38852 

0.30 

0.17330 

0.19624 

0.22074 

0.24681 

0.27446 

0.30369 

0.33451 

0.36692 

0.40092 

0.43653 

0.47375 

0.32 

0.23826 

0.26335 

0.28992 

0.31798 

0.34753 

0.37858 

0.41114 

0.44521 

0.48081 

0.51794 

0.55661 

0.34 

0. 30113 

0.32836 

0.35697 

0.38700 

0.41843 

0.45129 

0.48558 

0.52131 

0.55849 

0.59713 

0.63723 

0.36 

0.36205 

0.39138 

0.42203 

0.45400 

0.48730 

0.52195 

0.55795 

0.59532 

0.63407 

0.67420 

0.71573 

0.38 

0.42114 

0.45256 

0.48521 

0.51910 

0.55425 

0.59067 

0.62837 

0.66736 

0.70766 

0.74927 

0.79220 

0.40 

0.47854 

0.51201 

0.54664 

0.58243 

0.61940 

0.65757 

0.69695 

0.73755 

0.77937 

0.82245 

0.86677 

0.42 

0.53435 

0.56985 

0.60643 

0.64409 

| 0.68287 

0.72276 

0. 76380 

0.80598 

0.84933 

0.89384 

0.84037 

0.44 

0.58870 

0.62619 

0.66469 

0. 70420 

! 0.74476 

0.78636 

0.82903 

0.37278 

0.91762 

0.86442 

0.81392 

0.46 

0.64168 

0.68114 

0.72153 

0.76287 

0.80518 

0.84846 

0.89275 

0.93804 

0.88525 

0.83512 

0.78749 

0.48 

0.69341 

0.73481 

0.77706 

0.82020 

0.86423 

0.90917 

0.95505 

0.90279 

0.85317 

0.80601 

0.76114 

0.50 

0.74399 

0.78728 

0.83137 

0.87628 

0.92201 

0.96859 

0.91699 

0.86802 

0.82146 

0.77716 

0.73495 

0.52 

0.79350 

0.83867 

0 . 8 B 457 

0.93121 

0.97862 

0.92781 

0.87960 

0.83379 

0.79018 

0.74862 

0.70898 

0.54 

0.84206 

0.88907 

0.93675 

0.98510 

0.93520 

0.88788 

0.84294 

0.80015 

0.75937 

0.72045 

0.68327 

0.56 

0.88974 i 

0.93857 

0. 98799 

0.93911 

0.89202 

0.84887 

0.80704 

0.76716 

0.72909 

0.69270 

0.65789 

0.58 

0 . 9366 S 

0.98725 

0.93952 

0.89430 

0.85154 

0.81080 

0.77195 

0.73486 

0.69938 

0.66542 

0.63289 

0.60 

0.98286 

0.93639 

0.89252 

0.85094 

0.81140 

0.77372 

0.73772 

0.70329 

0.67029 

0.63866 

0.60830 

0.62 

0.92970 

0.88722 

0.84702 

0.00882 

0.77243 

0.73766 

0.70439 

0.67248 

0.64186 

0.61244 

0.58416 

0.64 

0.87846 

0.83976 

0.80304 

0.76606 

0.73465 

0.70266 

0.67197 

0 .64248 

0.61412 

0.58682 

0.56052 

0.66 

0.82915 

0.79403 

0.76060 

0.72867 

0.69809 

0.66873 

0.64050 

0.61331 

0.58710 

0.56181 

0.53740 

0.68 

0.78178 

0.75003 

0.71972 

0.69067 

0.66277 

0.63591 

0.61000 

0.50499 

0.56082 

0.53745 

0.51484 

0.70 

0.73636 

0.70779 

0.68040 

0.65408 

0.62870 

0.60419 

0.58049 

0.55754 

0.53531 

0.51375 

0.49285 

0.72 

0.69288 

0.66729 

0.64266 

0.61889 

0.59589 

0.57361 

0.55199 

0.53099 

0.51058 

0.49075 

0.47146 

0.74 

0.65134 

0.62853 

0.60649 

0.58511 

0.56435 

0.54416 

0.52449 

0.50533 

0.48665 

0.46845 

0.45070 

0.76 

0.61172 

0.59152 

0.57188 

0.55275 

0.53408 

0.51585 

0.49802 

0.48059 

0.46354 

0.44686 

0.43056 

0.78 

0.57401 

0.55622 

0.53883 

0.52179 

0.50508 

0.48867 

0.47257 

0.45676 

0.44124 

0.42601 

0.41107 

0.80 

0.53819 

0.52263 

0.50732 

0.49222 

0.47733 

0.46263 

0.44814 

0.43304 

0.41976 

0.40588 

0.39223 

0.82 

0.50422 

0.49072 

0.47733 

0.46403 

0.45082 

0.43772 

0.42472 

0.41105 

0.39910 

0.38650 

0.37405 

0.84 

0.47208 

0.46047 

0.44884 

0.43719 

0.42555 

0.41392 

0.40231 

0.39076 

0.37926 

0.36784 

0.35652 

0.86 

0.44171 

0.43183 

0.42181 

0.41169 

0.40148 

0.39121 

0. 38090 

0.37057 

0.36024 

0.34993 

0.33966 

0.88 

0.41309 

0.40476 

0.39622 

0.38750 

0.37861 

0.36959 

0.36047 

0.35127 

0.34202 

0.33274 

0.32345 

0.90 

0.38615 

0.37924 

0.37203 

0.36458 

0.35689 

0.34902 

0.34100 

0.33204 

0.32459 

0.31627 

0.30790 

0.92 

0.36084 

0.35520 

0.34920 

0.34290 

0.33631 

0.32949 

0.32247 

0.31528 

0.30795 

0.30051 

0.29298 

0.94 

0.33710 

0.33260 

0.32769 

0.32242 

0.31683 

0.31097 

0.30406 

0.29855 

0.29207 

0.28544 

0.27871 

0.96 

0.31488 

0.31139 

0.30744 

0.30310 

0.29842 

0.29342 

0.28015 

0.28264 

0.27694 

0.27107 

0.26505 

0.98 

0.29411 

0.29150 

0.28842 

0.28491 

0.28103 

0.27681 

0.27230 

0.26753 

0.26254 

0.25736 

0.25201 

1.00 

0.27471 

0.27208 

0.27056 

0.26779 

0.26463 

0.26112 

0.25729 

0.25319 

0.24885 

0.24430 

0.23956 
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TABLE II. - Continued. DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B r /uJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 


(d) Continued. Half cone angle, 45.0. 


Dimen- 




Dimensionless radius, p 


















axial 

position, 

n 

0.60 

0.62 

0.64 

0.66 

0.68 

0.70 

0.72 

0.74 

0. 76 

0.78 

0.80 

- 0.20 

- 0.60929 

- 0.60217 

- 0.59363 

- 0.58372 

- 0.57247 

- 0.55995 

- 0.54620 

- 0.53128 

- 0.51526 

- 0.49820 

- 0.48020 

- 0.18 

- 0.64699 

- 0.63909 

- 0.62968 

- 0.61881 

- 0.60654 

- 0.59289 

- 0.57793 

- 0.56170 

- 0.54428 

- 0.52572 

- 0.50612 

- 0.16 

- 0.68720 

- 0.67845 

- 0.66812 

- 0.65625 

- 0.64207 

- 0.62804 

- 0.61180 

- 0.59419 

- 0.57528 

- 0.55513 

- 0.53302 

- 0.14 

- 0.73005 

- 0.72041 

- 0.70910 

- 0.69616 

- 0.68164 

- 0.66556 

- 0.64797 

- 0.62892 

- 0.60844 

- 0.58661 

- 0.56347 

- 0 . 12 

- 0.77671 

- 0.76512 

- 0.75270 

- 0.73073 

- 0.72300 

- 0.70562 

- 0.68663 

- 0.66606 

- 0.64394 

- 0.62034 

- 0.59529 

- 0.10 

- 0.82434 

- 0.81274 

- 0.79932 

- 0.78410 

- 0.76712 

- 0.74839 

- 0.72794 

- 0.70580 

- 0.68199 

- 0.65655 

- 0.62950 

- 0.08 

- 0.87609 

- 0.86344 

- 0.84089 

- 0.83246 

- 0.81417 

- 0.79405 

- 0.77210 

- 0.74835 

- 0.72279 

- 0.69546 

- 0.66635 

- 0.06 

- 0.93114 

- 0.91738 

- 0.90164 

- 0.88395 

- 0.86433 

- 0.84278 

- 0.81930 

- 0.79390 

- 0.76658 

- 0.73732 

- 0.70612 

- 0.04 

- 0.98964 

- 0.97471 

- 0.95775 

- 0.93877 

- 0.91777 

- 0.89476 

- 0.86974 

- 0.64268 

- 0.81358 

- 0.78239 

- 0.74909 

- 0.02 

- 1.05176 

- 1.03561 

- 1.01737 

- 0.99706 

- 0.97466 

- 0.95018 

- 0.92359 

- 0.89488 

- 0.66400 

- 0 . 8 309 L 

- 0.79555 

0.00 

- 1.11765 

- 1.10023 

- 1.08067 

- 1.05099 

- 1.03517 

- 1.00920 

- 0.90106 

- 0.95070 

- 0.91008 

- 0.88314 

- 0.84577 

0.02 

- 0.98744 

- 0.96869 

- 0.94777 

- 0.92469 

- 0.89942 

- 0.87196 

- 0.84227 

- 0.81030 

- 0.77599 

- 0.73926 

- 0.70000 

0.04 

- 0.86109 

- 0.84096 

— 0. 81 064 

- 0.79414 

- 0.76743 

- 0.73840 

- 0.70727 

- 0.67373 

- 0.63779 

- 0.59936 

- 0.55833 

0.06 

- 0.73851 

- 0.71697 

- 0.69324 

- 0.66730 

- 0.63915 

- 0.60874 

- 0.57603 

- 0.54090 

- 0.50349 

- 0.46348 

- 0.42083 

0.08 

- 0.61942 

- 0.59665 

- 0.57148 

- 0.54412 

- 0.51453 

- 0.48268 

- 0.44853 

- 0.41202 

- 0.37308 

- 0.33160 

- 0.20747 

0.10 

- 0.50434 

- 0.47991 

- 0.45331 

- 0.42452 

- 0.39351 

- 0.36026 

- 0.32472 

- 0.28683 

- 0.24651 

- 0.20360 

- 0.15823 

0.12 

- 0.39256 

- 0.36667 

- 0.33863 

- 0.30842 

- 0.27603 

- 0.24141 

- 0.20452 

- 0. 16531 

- 0.12372 

- 0.07964 

- 0.03300 

0.14 

- 0.28418 

- 0.25683 

- 0.22735 

- 0.19575 

- 0.16199 

- 0.12604 

- 0.08786 

- 0.04740 

- 0.00460 

0.04061 

0.06832 

0 . 16 

- 0. 17911 

- 0.15028 

- 0. 11938 

- 0.08640 

- 0.05130 

- 0.01406 

0.02536 

0.06701 

0. 11093 

0.15720 

0.20589 

0.18 

- 0.07721 

- 0.04693 

- 0.01462 

0.01973 

0.05614 

0.09463 

0.13525 

0.17803 

0.22302 

0.27027 

0.31984 

0.20 

0.02161 

0.05335 

0.08706 

0 . 12275 

0.16044 

0.20016 

0.24193 

0.28580 

0.33179 

0.37996 

0.43034 

0.22 

0.11747 

0.15066 

0.18575 

0.22276 

0.26171 

0.30262 

0.34551 

0.39042 

0.43738 

0.48642 

0.43819 

0.24 

0.21050 

0.24512 

0.28158 

0.31989 

0.36007 

0.40215 

0.44613 

0.49205 

0.53993 

0.49043 

0.44415 

0.26 

0.30081 

0.33685 

0. 37466 

0.41426 

0.45565 

0.49086 

0. 54391 

0.59001 

0.54024 

0.49279 

0.44837 

0.28 

0.38852 

0.42596 

0.46511 

0.50597 

0.54856 

0.59289 

0.63898 

0.50751 

0.53900 

0.49361 

0.45100 

0.30 

0.47375 

0.51258 

0.55305 

0.59517 

0.63893 

0.68436 

0.63215 

0.58293 

0.53659 

0.49302 

0.45215 

0.32 

0.55661 

0.59683 

0.63861 

0.68195 

0.72687 

0.67409 

0.62424 

0.57720 

0.53287 

0.49115 

0.45197 

0.34 

0.63723 

0.67882 

0.72188 

0.76645 

0.71324 

0.66292 

0.61535 

0.57042 

0.52804 

0.48811 

0.45056 

0.36 

0.71573 

0.75866 

0.80300 

0.74952 

0.69888 

0.65093 

0.60557 

0.56269 

0.52220 

0.48401 

0.44804 

0.38 

0.79220 

0.83647 

0.78285 j 

0.73203 

0.68387 

0.63823 

0.59501 

0.55411 

0.51545 

0.47895 

0.44453 

0.40 

0.86677 

0.01316 

0.76231 j 

0.71406 

0.66829 

' 0.62409 

0.58375 

0.54477 

0.50789 

0.47303 

0.44011 

0.42 

0.84037 

0.78963 

0.74145 1 

0.69569 

0.65225 

O.fcllOl 

0.57188 

0.53477 

0.49962 

0.46634 

0.43488 

0.44 

0.81392 

0.76594 

0.72035 i 

0.67701 

0.63581 

0.59667 

0.55948 

0.52418 

0.49070 

0.45897 

0.42093 

0.46 

0.78749 

0.74219 

0.69909 j 

0.65608 

0.61906 

0.58194 

0.54664 

0.51309 

0.48123 

0.45100 

0.42235 

0.48 

0.76114 

0.71843 

0.67774 

0.63898 

0.60206 

0.56690 

0.53343 

0.50157 

0.47129 

0.44251 

0.41520 

0.50 

0.73495 

0.69473 

0.65637 

0.61978 

0.58489 

0.55162 

0.51991 

0.48969 

0.46093 

0.43357 

0.40756 

0.52 

0.70898 

0.671 15 

0.63503 

0.60054 

0.56760 

0.53616 

0.50615 

0.47752 

0.45023 

0.42423 

0.39949 

0.64 

0.68327 

0.64775 

0.61379 

0.58131 

0.55026 

0.52058 

0.49221 

0.46511 

0.43925 

0.41458 

0.39106 

0.56 

0.65789 

0.62458 

0.59269 

0.56216 

0.53292 

0.50493 

0.47815 

0.45253 

0.42805 

0.40466 

0.38233 

0.58 

0.63289 

0.60170 

0.57180 

0.54313 

0.51563 

0.48928 

0.46402 

0.43983 

0.41667 

0.39452 

0.37335 

0.60 

0.60630 

0.57915 

0.55115 

0.52427 

0.49845 

0.47366 

0.44987 

0.42705 

0.40518 

0.38422 

0 . 364 L 6 

0.62 

0.58416 

0.55696 

0.53079 

0.50562 

0.48141 

0.45812 

0.43575 

0.41425 

0.39361 

0.37380 

0.35482 

0.64 

0.56052 

0.53518 

0.51076 

0.48722 

0.46455 

0.44271 

0.42169 

0.40146 

0.38200 

0.36331 

0. 34536 

0.66 

0.53740 

0.51383 

0-49108 

0.46911 

0.44791 

0.42746 

0.40773 

0.38872 

0.37041 

0.35278 

0.33584 

0.68 

0.51484 

0.49296 

0.47180 

0.45132 

0.43153 

0.41240 

0.39391 

0.37607 

0.35885 

0.34226 

0.32627 

0.70 

0.49285 

0 . 4725 B 

0.45293 

0.43388 

0.41543 

0.39756 

0.38026 

0.36354 

0.34737 

0.33176 

0. 31670 

0.72 

0.47146 

0.45272 

0.43451 

0.41682 

0.39964 

0.38297 

0.36681 

0.35115 

0.33599 

0.32133 

0.30715 

0.74 

0.45070 

0.43340 

0.41655 

0.40015 

0.38418 

0.36866 

0.35358 

0.33895 

0.32475 

0.31099 

0.29766 

0.76 

0.43056 

0.41463 

0.39907 

0.38389 

0.36908 

0.35465 

0.34060 

0.32693 

0.31365 

0.30076 

0.28825 

0.78 

0.41107 

0.39643 

0.38209 

0.36806 

0.35435 

0.34095 

0.32708 

0.31514 

0.30273 

0.29066 

0.27893 

0.80 

0.39223 

0.37881 

0.36562 

0.35268 

0.34000 

0.32759 

0.31545 

0.30358 

0.29201 

0.28072 

0.26974 

0.82 

0.37405 

0.36177 

0.34967 

0.33776 

0.32606 

0.31457 

0.30330 

0.29228 

0.28149 

0.27096 

0.26068 

0.84 

0.35652 

0.34531 

0.33423 

0.32330 

0.31251 

0.30190 

0.29147 

0.28124 

0.27120 

0.26138 

0.25178 

0.86 

0.33966 

0.32945 

0.31933 

0.30930 

0.29939 

0.28960 

0.27996 

0.27047 

0. 26115 

0.25200 

0.24304 

0.88 

0.32345 

0.31418 

0.30496 

0.29578 

0.28666 

0.27768 

0.26877 

0.25999 

0.25134 

0.24284 

0.23449 

0.90 

0.30790 

0.29950 

0.29111 

0.28274 

0.27440 

0.26612 

0.25792 

0.24981 

0.24179 

0.23389 

0.22612 

0.92 

0.29298 

0.20540 

0.27779 

0.27016 

0.26254 

0.25495 

0.24740 

0.23992 

0.23250 

0.22518 

0.21795 

0.94 

0.27871 

0.27188 

0.26499 

0.25806 

0.25111 

0.24416 

0.23723 

0.23033 

0.22348 

0.21670 

0.20999 

0.96 

0.26505 

0.25892 

0.25271 

0.24642 

0.24010 

0.23375 

0.22739 

0.22105 

0.21473 

0.20845 

0.20223 

0.98 

0.25201 

0.24652 

0.24093 

0.23525 

0.22950 

0.22371 

0.21790 

0.21207 

0.20625 

0.20046 

0 . 19469 

1.00 

0 . 2395 S 

0.23467 

0.22965 

0.22453 

0.21932 

0.21405 

0.20874 

0.20340 

0.19805 

0.19270 

0 . 18737 


80 




I 


TABLE II. 


Continued. DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B p /uJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 


(d) Concluded. Half cone angle, 45.0. 


Dimen- 




Dimensionless 

radius, p 


















axial 

0.80 

0.82 

0.84 

0.86 

0.08 

0. 90 

0.92 

0.94 

0.96 

0.98 

1.00 

position, 

T| 












* 0.20 

- 0.48020 

- 0.46133 

- 0.44173 

- 0.42150 

- 0.40079 

- 0.37977 

- 0.35861 

- 0.33750 

- 0.31665 

- 0.29626 

- 0.27651 

* 0.18 

- 0.50612 

- 0.48556 

- 0.46415 

- 0.44203 

- 0.41935 

- 0.39629 

- 0.37306 

- 0.34987 

- 0.32698 

- 0.30463 

- 0.28304 

* 0.16 

- 0.53382 

- 0.51143 

- 0.48807 

- 0.46389 

- 0.43904 

- 0.41371 

- 0.38814 

- 0.36260 

- 0.33738 

- 0.31279 

- 0.28914 

- 0.14 

- 0.56347 

- 0.53913 

- 0.51368 

- 0.48725 

- 0.46000 

- 0.43215 

- 0.40394 

- 0.37571 

- 0.34761 

- 0.32065 

- 0.29460 

- 0.12 

- 0.59629 

- 0.56888 

- 0.54118 

- 0.51231 

- 0.48244 

- 0.45178 

- 0.42059 

- 0.38926 

- 0.35824 

- 0.32805 

- 0.29922 

- 0.10 

- 0.62950 

- 0.60091 

- 0.57083 

- 0.53936 

- 0.50663 

- 0.47285 

- 0.43829 

- 0.40337 

- 0.36864 

- 0.33481 

- 0.30265 

- 0.08 

- 0.66635 

- 0.63550 

- 0.60293 

- 0.56871 

- 0.53292 

- 0.49571 

- 0.45734 

- 0.41823 

- 0.37904 

- 0.34071 

- 0.30442 

- 0.06 

- 0.70612 

- 0.67296 

- 0.63784 

- 0.60076 

- 0.56174 

- 0 . 5208 * 

- 0.47824 

- 0.43426 

- 0.38959 

- 0.34547 

- 0.30381 

- 0.04 

- 0.74909 

- 0.71362 

- 0.67594 

- 0.63596 

- 0.59364 

- 0.54890 

- 0.50173 

- 0.45222 

- 0.40081 

- 0.34885 

- 0.29951 

- 0.02 

- 0.79555 

- 0.75782 

- 0.71762 

- 0.67483 

- 0.62926 

- 0.58071 

- 0.52890 

- 0.47350 

- 0.41419 

- 0.35119 

- 0.28875 

0.00 

- 0.84577 

- 0.80587 

- 0.76329 

- 0.71784 

- 0.66925 

- 0.61716 

- 0.56107 

- 0.50017 

- 0.43310 

- 0.35696 

- 0.25803 

0.02 

- 0.70000 

- 0.65807 

- 0.61329 

- 0.56544 

- 0.51418 

- 0.45907 

- 0.39947 

- 0.33437 

- 0.26204 

- 0.17919 

- 0.17960 

0.04 

- 0.55833 

- 0.51455 

- 0.46781 

- 0.41787 

- 0.36439 

- 0.30691 

- 0.24480 

- 0.17716 

- 0.10266 

- 0.11909 

- 0.12480 

0.06 

- 0.42083 

- 0.37537 

- 0.32693 

- 0.27525 

- 0.22001 

- 0.16082 

- 0.09713 

- 0.02829 

- 0.05300 

- 0.07010 

- 0.07959 

0.08 

- 0.28747 

- 0.24055 

- 0. 19065 

- 0.13756 

- 0.08099 

- 0.02063 

0.04393 

0.01363 

- 0.01063 

- 0.02872 

- 0.04088 

0.10 

- 0.15823 

- 0.11002 

- 0.05890 

- 0.00467 

0.05287 

0.11398 

0.07948 

0.05009 

0.02592 

0.00694 

- 0.00718 

0.12 

- 0.03300 

0.01633 

0.06847 

0.12359 

0.18185 

0.14397 

0.11063 

0.08188 

0.05771 

0.03800 

0.02245 

0.14 

0.08632 

0.13863 

0.19164 

0.24747 

0.20681 

0.17028 

0. 13791 

0.10967 

0.08550 

0.06525 

0.04864 

0.16 

0.20589 

0.25706 

0.31081 

0.26779 

0.22862 

0.19329 

0. 16176 

0.13398 

0.10986 

0.08922 

0.07185 

0.18 

0.31984 

0.37178 

0.32676 

0.28537 

0.24757 

0.21331 

0. 18256 

0.15524 

0.13122 

0.11036 

0.09244 

0.20 

0.43034 

0.38360 

0.34031 

0.30043 

0.26390 

0.23067 

0.20066 

0.17379 

0.14995 

0.12897 

0.11069 

0.22 

0.43819 

0.39329 

0.35164 

0.31318 

0.27786 

0.24560 

0.21633 

0.18994 

0.16633 

0.14535 

0.12685 

0.24 

0.44415 

0.40101 

0.36092 

0.32383 

0.28967 

0.25835 

0.22980 

0.20393 

0.18061 

0.15972 

0.14111 

0.26 

0.44837 

0.40691 

0.36033 

0.33256 

0.29951 

0.26912 

0.24131 

0.21596 

0.19299 

0.17227 

0.15366 

0.28 

0.45100 

0.41116 

0.37403 

0.33953 

0.30758 

0.27810 

0.25102 

0.22624 

0.20366 

0.18317 

0.16465 

0.30 

0.45215 

0.41389 

0.37816 

0.34490 

0.31402 

0.28546 

0.25912 

0.23492 

0.21277 

0. 19257 

0.17421 

0.32 

0.45197 

0.41523 

0.38087 

0.34882 

0.31899 

0.29133 

0.26574 

0.24215 

0.22047 

0.20060 

0 . 1 B 246 

0.34 

0.45056 

0.41531 

0.38228 

0.35141 

0.32262 

0.29585 

0.27102 

0.24806 

0.22687 

0.20739 

0.18951 

0.36 

0.44604 

0.41423 

0.38251 

0.35280 

0.32504 

0.29916 

0.27509 

0.25276 

0.23210 

0.21303 

0 . 19546 

0.38 

0.44453 

0.41212 

0.38167 

0.35309 

0.32634 

0.30135 

0.27805 

0.25638 

0.23626 

0.21762 

0.20040 

0.40 

0.44011 

0.40907 

0.37986 

0.35240 

0.32665 

0.30254 

0.28001 

0.25899 

0.23943 

0.22126 

0.20442 

0.42 

0.43488 

0.40518 

0.37718 

0.35082 

0.32605 

0.30281 

0.28105 

0.26070 

0.24171 

0.22403 

0.20759 

0.44 

0.42893 

0.40053 

0.37372 

0.34843 

0.32463 

0.30225 

0.28126 

0.26158 

0.24318 

0.22600 

0.20998 

0.46 

0.42235 

0.39522 

0.36956 

0.34533 

0.32247 

0.30095 

0.28072 

0.26172 

0.24391 

0.22723 

0.21165 

0.48 

0.41520 

0.38930 

0.36477 

0.34157 

0.31966 

0.29898 

0.27950 

0.26117 

0.24396 

0.22780 

0.21267 

0.50 

0.40756 

0.30286 

0.35944 

0.33724 

0.31625 

0.29640 

0.27767 

0.26001 

0.24339 

0.22777 

0.21310 

0.52 

0.39949 

0.37596 

0.35361 

0.33241 

0.31231 

0.29328 

0.27529 

0.25830 

0.24228 

0.22718 

0.21298 

0 . 54 

0.39106 

0.36867 

0.34737 

0.32712 

0.30790 

0.28968 

0.27242 

0.25609 

0.24066 

0.22610 

0.21237 

0.56 

0.38233 

0.36104 

0.34075 

0.32145 

0.30309 

0.28566 

0.26911 

0.25344 

0.23860 

0.22456 

0.21131 

0.58 

0.37335 

0.35312 

0.33383 

0.31543 

0.29792 

0.28125 

0.26542 

0.25036 

0.23613 

0.22262 

0.20984 

0.60 

0.36416 

0.34497 

0.32664 

0.30913 

0.29243 

0.27652 

0.26138 

0.24698 

0.23330 

0.22032 

0.20801 

0.62 

0.35482 

0.33663 

0.31923 

0.30258 

0.28668 

0.27151 

0.25704 

0.24326 

0.23015 

0.21769 

0.20585 

0.64 

0.34536 

0.32814 

0.31164 

0.29583 

0.28071 

0.26625 

0.25245 

0.23928 

0.22672 

0.21477 

0.20340 

0.66 

0.33584 

0.31955 

0.30392 

0.28892 

0.27455 

0.26079 

0.24763 

0.23505 

0.22305 

0.21160 

0.20068 

0.68 

0.32627 

0.31066 

0.29609 

0.28188 

0.26823 

0.25515 

0.24262 

0.23062 

0.21916 

0.20820 

0. 19774 

0.70 

0.31670 

0.30218 

0.28820 

0.27474 

0.26180 

0.24938 

0.23746 

0.22603 

0.21508 

0.20461 

0 . 19459 

0.72 

0.30715 

0.29347 

0.28026 

0.26754 

0.25528 

0.24349 

0.23216 

0.22129 

0.21085 

0.20085 

0. 19127 

0.74 

0.29766 

0.28478 

0.27232 

0.26030 

0.24870 

0.23753 

0.22677 

0.21643 

0.20649 

0.19695 

0 . 18780 

0.76 

0.28825 

0.27613 

0.26439 

0.25305 

0.24209 

0.23151 

0.22131 

0.21148 

0.20202 

0. 19293 

0. 18420 

0.78 

0.27893 

0.26755 

0.25651 

0.24581 

0.23546 

0.22545 

0.21579 

0.20646 

0.19747 

0.18882 

0. 18049 

0.80 

0.26974 

0.25905 

0.24867 

0.23860 

0.22884 

0.21938 

0.21023 

0.20139 

0. 19286 

0. 18463 

0. 17670 

0.82 

0.26068 

0.25067 

0.24092 

0.23145 

0.22224 

0.21332 

0.20467 

0.19630 

0.18820 

0.18038 

0.17283 

0.84 

0.25178 

0.24240 

0.23326 

0.22436 

0.21570 

0.20728 

0.19911 

0.19119 

0.18351 

0.17609 

0.16891 

0.86 

0.24304 

0.23428 

0.22571 

0.21735 

0.20921 

0.20128 

0 . 19357 

0.18608 

0.17882 

0. 17178 

0. 16496 

0.88 

0.23449 

0.22630 

0.21828 

0.21045 

0.20279 

0. 19533 

0. 18806 

0.18099 

0.17412 

0.16745 

0.16098 

0.90 

0.22612 

0.21648 

0.21099 

0.20365 

0.19647 

0.18945 

0. 18260 

0.17593 

0.16944 

0.16312 

0.15699 

0.92 

0.21795 

0.21083 

0.20384 

0.19697 

0.19024 

0.18365 

0. 17721 

0.17092 

0.16479 

0. 15881 

0. 15300 

0.94 

0.20999 

0.20336 

0.19684 

0.19042 

0.18411 

0.17793 

0. 17188 

0.16595 

0.16017 

0.15453 

0. 14903 

0.96 

0.20223 

0.19608 

0.19000 

0.18400 

0.17811 

0.17231 

0. 16662 

0 . 16105 

0.15560 

0.15027 

0. 14507 

0.98 

0. 19469 

0.18898 

0.18332 

0. 17773 

0.17222 

0.16679 

0. 16146 

0.15622 

0.15109 

0.14606 

0.14115 

1.00 

0. 18737 

0.18208 

0.17682 

0. 17161 

0.16646 

0. 16139 

0.15638 

0.15147 

0.14664 

0.14190 

0.13726 
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TABLE II. 


Continued. 


DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE , 10 B r /nJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 


(e) Half cone angle, 60.0. 


Dimen- 

sionless 

axial 

position, 

T1 

Dimensionless radius, p 

0 

0.02 

0.04 

0.06 

0.08 

0.10 

0.12 

0.14 

0.1 6 

0.18 

0.20 

- 0.20 

0 . 

- 0.09908 

- 0.19632 

- 0.29010 

- 0.37922 

- 0.46289 

- 0.54068 

- 0.61240 

- 0.67808 

- 0.73784 

- 0.79105 

- 0.10 

0 . 

- 0.10654 

- 0.21081 

- 0.31090 

- 0.40547 

- 0.49370 

- 0.57524 

- 0.65000 

- 0.71810 

- 0.77976 

- 0.83525 

- 0.16 

0 . 

- 0.11503 

- 0.22722 

- 0.33426 

- 0.43467 

- 0.52760 

- 0.61305 

- 0.69084 

- 0.76131 

- 0.82479 

- 0.88165 

- 0.14 

0 . 

- 0.12483 

- 0.24599 

- 0.36070 

- 0.46735 

- 0.56532 

- 0.65454 

- 0.73530 

- 0.80803 

- 0.87319 

- 0.93127 

- 0.12 

0 . 

- 0.13632 

- 0.26774 

- 0.39090 

- 0.50417 

- 0.60718 

- 0.70021 

- 0.78380 

- 0.05861 

- 0.92526 

- 0.98438 

- 0.10 

0 . 

- 0.15008 

- 0.29337 

- 0.42578 

- 0.54593 

- 0.65396 

- 0.75061 

- 0.83680 

- 0.91343 

- 0.98133 

- 1.04125 

- 0 . 08 

0 . 

- 0.16707 

- 0.32417 

- 0.46656 

- 0.59365 

- 0.70645 

- 0.80639 

- 0.89481 

- 0.97292 

- 1.04174 

- 1.10216 

- 0.06 

0 . 

- 0.18890 

- 0.36206 

- 0.51484 

- 0.64854 

- 0.76559 

- 0.06825 

- 0.95839 

- 1.03751 

- 1.10685 

- 1.16741 

- 0.04 

0 . 

- 0.21873 

- 0.41002 

- 0.57274 

- 0.71209 

- 0.83242 

- 0.93698 

- 1.02813 

- 1.10768 

- 1.17703 

- 1.23731 

- 0.02 

0 . 

- 0.26331 

- 0.47254 

- 0.64298 

- 0.78602 

- 0.90814 

- 1.01343 

- 1.10468 

- 1.10392 

- 1.25260 

- 1.31218 

0.00 

0 . 

- 0.33803 

- 0.55604 

- 0.72881 

- 0.87227 

- 0.99400 

- 1.09848 

- 1.18868 

- 1.26673 

- 1.33420 

- 1.39234 

0.02 

0 . 

- 0.25985 

- 0.46562 

- 0.63260 

- 0.77220 

- 0.89088 

- 0.99275 

- 1.08060 

- 1.15645 

- 1.22106 

- 1.27802 

0.04 

0 . 

- 0.21180 

- 0.39616 

- 0.55198 

- 0.68443 

- 0.79790 

- 0.89562 

- 0.97997 

- 1.05274 

- 1.11537 

- 1.16897 

0.06 

0 . 

- 0.17851 

- 0.34127 

- 0.48368 

- 0.60704 

- 0.71379 

- 0.80619 

- 0.88612 

- 0.95509 

- 1.01433 

- 1.06487 

0.08 

0 . 

- 0.15320 

- 0.29644 

- 0.42500 

- 0.53829 

- 0.63736 

- 0.72360 

- 0.79841 

- 0.86297 

- 0.91834 

- 0.96539 

0 . 10 

0 . 

- 0.13273 

- 0.25870 

- 0.37381 

- 0.47670 

- 0.56754 

- 0.64707 

- 0.71623 

- 0.77593 

- 0.82701 

- 0.87021 

0.12 

0 . 

- 0.11548 

- 0.22610 

- 0.32048 

- 0.42104 

- 0.50341 

- 0.57588 

- 0.63902 

- 0.69350 

- 0.73996 

- 0. 77901 

0.14 

0 . 

- 0.10050 

- 0.19736 

- 0.28781 

- 0.37028 

- 0.44414 

- 0.50937 

- 0.56626 

- 0.61525 

- 0.65684 

- 0.69151 

0.16 

0 . 

- 0.08720 

- 0.17159 

- 0.25080 

- 0.32362 

- 0.38906 

- 0.44690 

- 0.49747 

- 0.54080 

- 0.57732 

- 0.60741 

0.18 

0 . 

- 0.07520 

- 0.14815 

- 0.21699 

- 0.28039 

- 0.33750 

- 0.38821 

- 0.43223 

- 0.46978 

- 0.50109 

- 0.52645 

0.20 

0 . 

- 0.06421 

- 0. 12660 

- 0.18561 

- 0.24007 

- 0.28920 

- 0.33261 

- 0.37015 

- 0.40186 

- 0.42786 

- 0.44838 

0.22 

0 . 

- 0.05405 

- 0.10660 

- 0 . 15633 

- 0.20221 

- 0.24351 

- 0.27981 

- 0.31090 

- 0.33673 

- 0.35737 

- 0.37296 

0.24 

0 - 

- 0.04456 

- 0.08787 

- 0. 12880 

- 0.16646 

- 0.20016 

- 0.22948 

- 0.25416 

- 0.27412 

- 0.28936 

- 0.29997 

0.26 

0 . 

- 0.03563 

- 0.07021 

- 0.10277 

- 0.13252 

- 0.15884 

- 0. 18131 

- 0.19967 

- 0.21378 

- 0.22361 

- 0.22921 

0.26 

0 . 

- 0.02710 

- 0.05346 

- 0.07802 

- 0.10016 

- 0.11931 

- 0.13507 

- 0.14718 

- 0.15548 

- 0.15991 

- 0.16048 

0.30 

0 . 

- 0.01913 

- 0.03749 

- 0.05437 

- 0.06915 

- 0.00133 

- 0.09053 

- 0.09640 

- 0.09902 

- 0.09807 

- 0.09360 

0.32 

0 . 

- 0.01142 

- 0.02218 

- 0.03167 

- 0.03933 

- 0.04472 

- 0.04749 

- 0.04737 

- 0.04421 

- 0.03790 

- 0.02840 

0.34 

0 . 

- 0.00401 

- 0.00745 

- 0.00979 

- 0.01054 

- 0.00931 

- 0.00578 

0.00031 

0.00912 

0.02075 

0.03526 

0.36 

0 . 

0.00315 

0.00679 

0.01138 

0.01735 

0.02504 

0.03477 

0.04674 

0.06113 

0.07804 

0.09755 

0.38 

0 . 

0.01009 

0.02060 

0.03193 

0.04445 

0.05840 

0.07427 

0.09205 

0.11196 

0.13412 

0.15859 

0.40 

0 . 

0.01684 

0.03404 

0.05195 

0.07088 

0.09111 

0.11288 

0.13637 

0.16175 

0.10911 

0.21852 

0.42 

0 . 

0.02343 

0.04717 

0.07150 

0.09671 

0.12304 

0.15069 

0 . 17984 

0.21062 

0.24313 

0.27746 

0.44 

0 . 

0.02988 

0.06002 

0.09067 

0.12205 

0.15437 

0.18782 

0.22255 

0.25868 

0.29632 

0.33553 

0.46 

0 . 

0.03622 

0.07265 

0. 10950 

0.14696 

0.18520 

0.22438 

0.26463 

0.30606 

| 0.34877 

0.39283 

0.46 

0 . 

0.04246 

0.08510 

0. 12806 

0.17152 

0.21560 

0.26044 

0.30616 

0.35285 

0.40061 

0.44949 

0.50 

0 . 

0.04863 

0.09739 

0. 14641 

0.19579 

0.24566 

0.29611 

0.34725 

0.39916 

0.45192 

0.50560 

0.52 

0 . 

0.05475 

0.10958 

0. 16458 

0.21985 

0.27545 

0.33148 

0.30800 

0.44509 

0.50282 

0.56126 

0.54 

0 . 

0.06082 

0. 12169 

i 0.18265 

0.24375 

0.30506 

! 0.36662 

0.42049 

0.49073 

0.55341 

0.61658 

0.56 

0 . 

0.06687 

0.13375 

0.20065 

0.26757 

0.33455 

0.40162 

0.46081 

0.53616 

0.60377 

0.67165 

0.58 

0 . 

0.07292 

0. 14581 

0.21863 

0.29137 

0.36401 

0.43657 

0.50906 

0.58153 

0.65402 

0.72658 

0.60 

0 . 

0.07899 

0-15790 

1 0.23666 

0,31521 

0.39351 

0.47156 

0.54934 

0.62689 

0.70425 

0.78146 

0.62 

0 . 

0.08509 

0. 17006 

0.25478 

0.33916 

0.42314 

0.50667 

0.58973 

0.67235 

0.75456 

0.83641 

0.64 

0 . 

0.09125 

0. 18232 

, 0.27305 

0.36331 

0.45297 

0.54199 

0-63034 

0.71802 

0.80505 

0.89151 

0.66 

0 . 

0.09749 

0. 19475 

! 0.29155 

0,38771 

0.48311 

0.57764 

0.67127 

0.76400 

0.05585 

0.94689 

0.68 

0 . 

0.10384 

0.20737 

1 0.31033 

1 0.41248 

0.51364 

0.61371 

0.71264 

| 

0.81040 

0.90705 

1.00264 

0.70 

0 . 

0.11032 

0.22026 

0.32948 

0.43769 

0.54469 

0.65033 

0.75455 

0.85735 

0.95877 

1.05889 

0.72 

0 . 

0.11697 

0.23347 

0.34908 

0.46346 

0.57635 

0.68761 

0.79715 

0.90498 

1 . 01 U 5 

1.11575 

0.74 

0 . 

0.12383 

0.24708 

0.36925 

0.48991 

0.60879 

0.72569 

0.84057 

0.95341 

1.06430 

1.17335 

0.76 

0 . 

0.13095 

0.26119 

0.39010 

0.51719 

0.64214 

0.76475 

0.88496 

1.00281 

1.11838 

1.23183 

0.78 

0 . 

0.13838 

0.27509 

0.41178 

0.54546 

0.67658 

0.80494 

0.93050 

1.05332 

1.17354 

1.29132 

0.80 

0 . 

0.14621 

0.29134 

0.43447 

0.57493 

0.71232 

0.84646 

0.97737 

1.10513 

1.22993 

1.35198 

0.82 

0 . 

0.15453 

0.30770 

0.45839 

0.60582 

0.74959 

0.88955 

1.02570 

1.15042 

1.28773 

1.26578 

0.84 

0 . 

0.16347 

0.32521 

0.48381 

0.63843 

0.78867 

0.93447 

1.07596 

1.21341 

1.19915 

1.18454 

0.86 

0 . 

0.17322 

0.34415 

0.51110 

0.67312 

0.82989 

0.98149 

1.12818 

1.12259 

1.11617 

1.10809 

0.88 

0 . 

0.18401 

0.36494 

0.54069 

0.71031 

0.87364 j 

1.03096 

1.03529 

1.03816 

1.03661 

1.03631 

0.90 

0 . 

0.19624 

0.38816 

0.57320 

0.75054 

0.92038 

0.93625 

0.94979 

0.95988 

0.96627 

0.96903 

0.92 

0 . 

0.21052 

0.41466 

0.60941 

0.79448 

0.82417 

0.85021 

0.87135 

0.88751 

0.09095 

0.90608 

0.94 

0 . 

0.22792 

0.44569 

0.65038 

0.69731 

0.73837 

0.77237 

0.79962 

0.82075 

0.83643 

0.84728 

0.96 

0 , 

0.25046 

0.48318 

0.55320 

0.61305 

0.66230 

0.70225 

0.73422 

0.75932 

0.77847 

0. 79244 

0 . 9 B 

0 . 

0.28256 

0. 38816 

0.47284 

0.54057 

0.59518 

0.63929 

0.67475 

0.70291 

0.72483 

0.74137 

1.00 

0 . 

0.19740 

0.31692 

0.40719 

0.47862 

0.53621 

0.58294 

0.62078 

0.65119 

0.67526 

0.69386 
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TABLE II. - Continued. DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B r /p,JL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 

(e) Continued. Half cone angle, 60.0. 


Dimen- 
s ionless 




Dimensionless 

. radius, p 






axial 

position, 

n 

0.20 

0.22 

0. 24 

0. 26 

0.28 

0.30 

0.32 

0.34 

0.36 

0.38 

0.40 

- 0.20 

- 0.79185 

- 0.84036 

- 0.88360 

- 0.92182 

- 0.95526 

- 0.98415 

- 1.00873 

- 1.02919 

- 1.04574 

- 1 .05856 

- 1.06783 

- 0.18 

- 0.83525 

- 0.88487 

- 0.92892 

- 0.96769 

- 1.00146 

- 1.03050 

- 1.05505 

- 1.07536 

- 1.09163 

- 1.10407 

- 1.11286 

- 0 . 1 b 

- 0.88165 

- 0.93226 

- 0.97700 

- 1.01620 

- 1.05019 

- 1.07927 

- 1.10371 

- i . 12376 

- 1.13966 

- 1.15163 

- 1.15907 

- 0.14 

- 0.93127 

- 0.98274 

- 1.02802 

- 1.06752 

- 1.10160 

- 1.13059 

- 1.15479 

- 1.17449 

- 1.18992 

- 1.20133 

- 1.20091 

- 0.12 

- 0.98438 

- 1.03652 

- 1.08218 

- 1.12181 

- 1.15583 

- 1.18459 

- 1.20843 

- 1.22764 

- 1.24250 

- 1.25324 

- 1.26008 

- 0.10 

- 1.04125 

- 1.09383 

- 1.13966 

- 1.17924 

- 1.21302 

- 1.24140 

- 1.26473 

- 1.28333 

- 1.29749 

- 1.30745 

- 1.31345 

- 0.00 

- 1.10216 

- 1.15492 

- 1.20068 

- 1.23999 

- 1.27334 

- 1.30116 

- 1.32382 

- 1.34167 

- 1.35499 

- 1.36405 

- 1.36910 

- 0.06 

- 1.16741 

- 1.22004 

- 1.26545 

- 1.30424 

- 1.33695 

- 1.36401 

- 1.38582 

- 1.40275 

- 1.41509 

- 1.42312 

- 1.42710 

- 0.04 

- 1.23731 

1 - 1.28944 

- 1.33418 

- 1.37218 

- 1.40399 

- 1.43008 

- 1.45086 

- 1.46669 

- 1.47790 

- 1.48476 

- 1.48753 

- 0.02 

- 1.31218 

- 1.36339 

- 1.40711 

- 1.44400 

- 1.47464 

- 1.49951 

- 1.51905 

- 1.53360 

- 1.54351 

- 1.54905 

- 1.55048 

0.00 

- 1.39234 

- 1.44215 

- 1.48444 

- 1.51988 

- 1.54906 

- 1.57246 

- 1.59052 

- 1.60359 

- 1.61202 

- 1.61608 

- 1.61603 

0.02 

- 1.27802 

- 1.32591 

- 1.36633 

- 1.39996 

- 1.42736 

- 1.44901 

- 1.46535 

- 1.47673 

- 1.48349 

- 1.48590 

- 1.48422 

0.04 

- 1.16897 

- 1.21447 

- 1.25262 

- 1.28409 

- 1.30941 

- 1.32906 

- 1.34345 

- 1.35294 

- 1.35705 

- 1.35845 

- 1.35500 

0.06 

- 1.06487 

- 1.10755 

- 1.14308 

- 1.17207 

- 1.19504 

- 1.21245 

- 1.22469 

- 1.23210 

- 1.23499 

- 1.23363 

- 1.22827 

0.08 

- 0.96539 

- 1.00489 

- 1.03747 

- 1.06371 

- 1.08409 

- 1.09903 

- 1.10892 

- 1.11408 

- 1.11480 

- 1.11135 

- 1.10396 

0.10 

- 0.87021 

' - 0.90620 

- 0.93556 

- 0.95880 

- 0.97636 

- 0.98865 

- 0.99602 

- 0.99877 

- 0.99718 

- 0.99151 

- 0.98196 

0.12 

- 0.77901 

, - 0.81123 

- 0.83713 

- 0.85715 

- 0.87170 

- 0.88116 

- 0.88584 

- 0.88604 

- 0.08201 

- 0.87400 

- 0 .. 86220 

0.14 

- 0.69151 

- 0.71973 

- 0.74195 

- 0.75857 

- 0.76994 

- 0.77641 

- 0.77827 

- 0.77578 

- 0.76920 

- 0.75873 

- 0.74458 

0.16 

- 0. 60741 

| - 0.63145 

- 0.64982 

- 0.66287 

- 0.67092 

- 0.67425 

- 0.67316 

- 0.66787 

- 0.65862 

- 0.64561 

- 0.62901 

0.18 

- 0.52645 

- 0.54616 

- 0.56054 

- 0.56988 

- 0.57446 

- 0.57455 

, - 0.57039 

- 0.56220 

- 0.55019 

- 0.53454 

j - 0.51542 

0.20 

- 0.44838 

- 0.46364 

- 0.47391 

- 0.47942 

- 0.48043 

- 0.47716 

- 0.46983 

- 0.45865 

- 0.44379 

- 0.42542 

- 0.40371 

0.22 

- 0.37296 

- 0.38368 

- 0.38974 

- 0.39133 

- 0.38867 

- 0.38195 

- 0.37137 

- 0.35710 

- 0.33932 

- 0.31817 

- 0.29379 

0.24 

- 0.29997 

- 0.30606 

- 0.30785 

- 0.30544 

- 0.29903 

- 0.28879 

| - 0.27488 

! - 0.25746 

! - 0.23668 

! - 0.21268 

- 0.18558 

0.26 

- 0.22921 

- 0.23066 

- 0.22808 

- 0.22160 

- 0.21138 

- 0. 19754 

1 - 0.18024 

i - 0.15961 

! - 0.13578 

- 0.10887 

- 0.07900 

0.28 

- 0.16048 

- 0.15723 

- 0.15026 

- 0.13967 

- 0.12557 

- 0. 10809 

- 0.08734 

- 0.06344 

- 0.03651 

- 0.00665 

0.02604 

0.30 

- 0.09360 

- 0.08564 

- 0.07425 

- 0.05950 

- 0.04149 

- 0.02031 

0.00393 

0.03114 

0.06121 

0.09407 

0.12962 

0.32 

- 0.02840 

- 0.01572 

0.00011 

0.01905 

0.04100 

0.06591 

1 0.09368 

| 0.12424 

0.15750 

0.19338 

0.23182 

0.34 

0.03526 

0.05267 

0.07296 

0.09609 

0.12202 

0.15068 

0. 18202 

0.21595 

0.25242 

0.29137 

0.33273 

0.36 

0.09755 

0.11968 

1 0.14442 

0.17177 

0.20169 

0.23413 

0.26904 

0.30638 

0.34609 

0.38811 

0.43241 

0.38 

0.15859 

0.18543 

0.21463 

0.24620 

0.28011 

0.31634 

0.35486 

0.39561 

0.43858 

0.48370 

0.53096 

0.40 

0.21852 

0.25004 

0.28370 

0.31948 

0.35740 

0.39743 

0.43956 

0.46375 

, 0.52998 

1 0.57822 

| 0.62845 

0.42 

0.27746 

0.31366 

0.35175 

0.39175 

0.43367 

0.47750 

0.52324 

0.57088 

0.62038 

0.67175 

1 0.72495 

0.44 

0.33553 

0.37637 

0.41888 

0.46309 

0.50901 

0.55665 

0.60601 

0.65708 

1 0.70987 

0.76436 

0.82055 

0.46 

0.39283 

0.43830 

0.48522 

0.53363 

0.58354 

0.63497 

0.68794 

0.74246 

0.79852 

0.85614 

0.91531 

0.48 

0.44949 

0.49956 

0.55087 

0.60345 

i 0.65734 

0.71256 

0-76914 

0.82709 

0.88643 

0.94717 

1.00932 

0.50 

0.50560 

0.56024 

0.61592 

0.67266 

0.73052 

0.78951 

0.84969 

0.91107 

0.97367 

1 1.03752 

1.10265 

0.52 

0.56126 

0.62046 

0.68047 

0.74136 

0.80316 

0.86592 

0.92968 

0.99447 

1.06032 

1.12720 

1.19537 

0.54 

0.61658 

0.68030 

i 0.74464 

0.80964 

0.87537 

0.94187 

1.00919 

1.07738 

1.14647 

1.21652 

1.20755 

0.56 

0.67165 

0.73987 

0.80851 

0.87761 

0.94724 

1.01745 

! 1.08832 

1.15988 

1.23219 

1.30531 

1.37927 

0.58 

0.72658 

0.79928 

0.87218 

0.94535 

1.01885 

1.09276 

1.16715 

1.24206 

1.31757 

1.39373 

1.47061 

0.60 

0.78146 

0.85861 

0.93575 

1.01296 

1.09031 

1.16789 

1.24576 

1.32400 

1.40268 

1.48107 

1.56162 

0.62 

0.83641 

0.91797 

0.99932 

1.08054 

1.16171 

1 . 2429 2 

1.32425 

1.40579 

1.48760 

1.56978 

1.50332 

0.64 

0.89151 

0 . 97 T 46 

1.06299 

1.14818 

1.23313 

1 . 3179 * 

1.40270 

1.48749 

1.57242 1 

1.50854 

1.44665 

0.66 

0.94689 

1.03720 

1.12686 

1.21599 

1.30469 

1.39305 

1.48119 

1.56921 

1.50824 

1.44912 

1.39161 

0.68 

1.00264 j 

1.09727 

1.19104 

1.28406 

1.37646 

1 . 4683 * 

1.55982 

1.50211 

1.44610 j 

1.39152 

1.33820 

0.70 

1.05889 1 

1.15780 ' 

1.25563 

1.35250 

1.44855 

1.54390 

1.48983 

1.43729 

1.38599 

1.33574 

1.28640 

0.72 

1.11575 

1.21890 

1.32075 

1.42141 

1.52106 

1.47105 j 

1.42238 

1.37473 

1.32790 

1.28176 

1.23622 

0.74 

1.17335 ! 

1.28070 

1.38650 

1.49090 

1.44540 

1.40103 

1.35744 

1.31442 

1.27181 

1.22956 

1.18763 

0.76 

1.23183 | 

1.34331 , 

1.45300 

1.41250 

1.37290 

1.33381 1 

1.29500 

1.25631 

1.21770 

1.17913 

1.14062 

0.78 

1. 29132 

1.40687 

1.37191 

1.33760 

1.30350 

1 . 2693 * 

1.23500 

1.20040 

1.16554 

1.13045 

1.09518 

0.80 

1.35198 

1.32318 

1.29474 

1.26616 

1.23715 

1.20758 | 

1.17741 

1.14663 

1.11531 

1.08350 

1.05128 

0.82 

1.26578 

1.24388 

1.22142 

l . 19810 

1.17379 

1 . 148*8 

1.12218 

1.09498 

1.06697 

1.03824 

1.00891 

0.84 

1.18454 

1.16887 

1.15185 

1.13334 

1.11336 

1.09197 

1.06928 

1.04541 

1.02049 

0.99466 

0.96804 

0.86 

1.10809 

1.09804 

1.08593 

1.07180 

1.05578 

1.03801 

1.01865 

0.99787 

0.97584 

0.95271 

0.92864 

0.88 

1.03631 

1.03126 

1.02356 

1.01340 

1.00098 

0.98653 

0.97024 

0.95233 

0.93298 

0.91238 

0.89070 

0.90 

0.96903 

0.96840 

0.96464 

0.95804 

0.94839 

0 . 937*6 

0.92399 

0.90072 

0.89186 

0.87362 

0.85417 

0.92 

0.90608 

0.90931 

0.90903 

0.90562 

0.89942 

0.89073 

0.87984 

0.86700 

0.85245 

0.83640 

0.81904 

0.94 

0.84728 

0.85385 

0.85663 

0.85604 

0.85248 

0.84627 

0.83773 

0.82713 

0.81470 

0.80068 

0.78526 

0.96 

0.79244 

0.80187 

0.80730 

0.80920 

0.80799 

0.60402 

0.79760 

0.78904 

0.77857 

0.76642 

0.75281 

0.98 

0.74137 

0.75320 

0.76091 

0.76498 

0.76585 

0.76388 

0.75939 

0.75268 

0.74400 

0.73359 

0.72165 

1.00 

0.69386 

0.70769 

0.71733 

0.72328 

0.72598 

0.72578 

0.72302 

0.71800 

0.71095 

0.70213 

0.69174 
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TABLE II. - Continued. DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B r /uJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 


(e) Continued. Half cone angle, 60.0. 


Dimen- 




Dimensionless radius, p 


















axial 

position, 

T1 

0.40 

0.42 

0.44 

0.46 

0.48 

O.bO 

0.52 

0.54 

0.56 

0.58 

0.60 

- 0.20 

- 1.06783 

- 1.07370 

- 1.07634 

- 1.07508 

- 1.07245 

- 1.06619 

- 1.05720 

- 1 . 04559 

- 1.03147 

- 1.01494 

- 0.99608 

- 0.18 

- 1.11286 

- 1.11818 

- 1.12018 

- 1.11901 

- 1.11481 

- 1.10772 

- 1.09784 

- 1.08529 

- 1.07010 

- 1.05261 

- 1.03265 

- o.u 

- l . 15987 

- 1.16454 

- 1.16584 

- 1.16389 

- 1.15887 

- 1.15088 

- 1.14006 

- 1.12652 

- 1.11037 

- 1.09170 

- 1.07061 

- 0.14 

- 1.20891 

- 1.21287 

- 1.21336 

- 1.21059 

- 1.20466 

- 1.19573 

- 1.18391 

- 1.16932 

- 1.15207 

- 1.13226 

- 1.10990 

- 0.12 

- 1.26008 

- 1.26323 

- 1.26287 

- 1.25917 

- 1.25226 

- 1.24231 

- 1.22943 

- 1.21373 

- 1.19534 

- 1.17434 

-I.L508Z 

- 0.10 

- 1.31345 

- 1.31570 

- 1.31438 

- 1.30967 

- 1.30173 

- 1.29068 

- 1.27667 

- 1.25982 

- 1.24022 

- 1.21798 

- 1.19310 

- o.oe 

- 1.36910 

- 1.37034 

- 1.36797 

- 1.36218 

- 1.35310 

- 1.34090 

- 1.32570 

- 1.30761 

- 1.28675 

- 1.26322 

- 1.23709 

- 0.06 

- 1.42710 

- 1.42723 

- 1.42371 

- 1.41674 

- 1.40645 

- 1.39302 

- 1.37655 

- 1.35717 

- 1,33499 

- 1.31011 

- 1.28260 

- 0.04 

- 1.48753 

- 1.48643 

- 1.48167 

- 1.47342 

- 1.46184 

- 1.44708 

- 1.42928 

- 1.40854 

- 1.38498 

- 1.35869 

- 1.32975 

- 0.02 

- 1.55048 

- 1.54803 

- 1.54190 

- 1.53228 

- 1.51931 

- 1.50315 

- 1.48394 

- 1.46177 

- 1.43677 

- 1.40901 

- 1.37859 

0.00 

- 1.61603 

- 1.61210 

- 1.60449 

- 1.59338 

- 1.57893 

- 1.56128 

- 1.54057 

- 1.51691 

- 1.49040 

- 1.46112 

* 1.42916 

0.02 

- 1.48422 

- 1.47867 

- 1.46946 

- 1.45676 

- 1.44073 

- 1.42150 

- 1.39922 

- 1.37398 

- 1.34590 

- 1.31504 

- 1.28149 

0.04 

- 1.35500 

- 1.34771 

- 1.33678 

- 1.32238 

- 1.30467 

- 1.28378 

- 1.25905 

- 1.23297 

- 1.20324 

- 1.17075 

- l . 13555 

0.06 

- 1.22827 

- 1.21912 

- 1.20636 

- 1. 19016 

- 1.17069 

- 1.14806 

- 1.12240 

- 1.09361 

- 1.06239 

- 1.02821 

- 0.99133 

0.08 

- 1.10396 

- 1.09282 

- 1.07813 

- 1.06005 

- 1.03873 

- 1.01428 

- 0.98683 

- 0.95648 

- 0.92330 

- 0.88738 

- 0.04877 

0.10 

- 0.98196 

- 0.96875 

- 0.95203 

- 0.93198 

- 0.90873 

- 0.88239 

- 0.85309 

- 0.02091 

- 0.78593 

- 0.74823 

- 0. 70785 

0.12 

- 0.66220 

- 0.84660 

- 0.82798 

- 0.80587 

- 0.78062 

- 0.75233 

- 0.72112 

- 0.68706 

- 0.65024 

- 0.61071 

- 0.56854 

0.14 

- 0.74458 

- 0.72692 

- 0.70590 

- 0.68167 

- 0.65435 

- 0.62405 

- 0.59087 

- 0.55489 

- 0.51617 

- 0.47479 

- 0.43078 

0.16 

- 0.62901 

- 0.60900 

- 0.58572 

- 0.55930 

- 0.52985 

- 0.49740 

- 0.46229 

- 0,42434 

- 0.38370 

- 0.34042 

- 0.29455 

0.18 

- 0.51542 

- 0.49298 

- 0.46737 

- 0.43869 

- 0.40706 

- 0.37258 

- 0.33532 

- 0.29536 

- 0.25276 

- 0.20756 

- 0.15981 

0.20 

- 0.40371 

- 0.37878 

- 0.35077 

- 0.31978 

- 0.28592 

- 0.24927 

- 0.20991 

- 0.16791 

- 0.12332 

- 0.07618 

- 0.02652 

0.22 

- 0.29379 

- 0.26631 

- 0.23584 

- 0.20250 

- 0.16636 

- 0.12751 

- 0.08602 

- 0,04194 

0.00468 

0.05379 

0.10537 

0.24 

- 0.18558 

- 0.15550 

- 0.12253 

- 0. 08678 

- 0.04832 

- 0.00723 

0.03643 

0.08261 

0.13127 

0. 18237 

0.23589 

0.26 

- 0.07900 

- 0.04626 

- 0.01075 

0.02745 

0.06826 

0.11162 

0.15748 

0,20579 

0.25651 

0.30962 

0.36509 

0.28 

0.02604 

0,06147 

0.09957 

0.14025 

0.18344 

0.22911 

0.27719 

0.32765 

0.38045 

0.43558 

0.49301 

0.30 

0. 12962 

0.16779 

0.20850 

0.25168 

0.29730 

0.34529 

0.39561 

0.44823 

0.50313 

0.56029 

0.61970 

0.32 

0.23182 

0.27275 

0.31610 

0.36183 

0.40988 

0.46021 

0.51280 

0.56760 

0.62461 

0.66381 

0.74519 

0.34 

0.33273 

0.37644 

0.42247 

0.47075 

0.52126 

0.57395 

0.62861 

0.68581 

0. 74493 

0.80617 

0.86953 

0.36 

0.43241 

0.47894 

0.52765 

0.57851 

0.63149 

0.68656 

0.74370 

0.00290 

0.66415 

0.92744 

0.99278 

0.38 

0.53096 

0.56031 

0.63173 

0.68518 

0.74064 

0.79809 

. 0.85753 

0.91894 

0.98231 

1.04765 

1.11497 

0.40 

0.62645 

0.68064 

0.73477 

0.79081 

0.84877 

0.90862 

0.97035 

1.03396 

1.09946 

1.16685 

1.23615 

0.42 

0.72495 ! 

0.77999 

0.83684 

0.89549 

1 0.95594 

1.01818 

1.08221 

1.14804 

1.21567 

1.28510 

1.20698 

0.44 

0.82055 

0.87843 

0.93801 

0.99927 

1 1.06222 

1.12685 

1 1 . 1931 R 

1.26122 

1.33097 

1.25308 

1.17813 

0.46 

0.91531 

0.97605 

1.03835 

1.10221 

1.16766 

1.23469 

1.30331 

1.37355 

1.29608 

1.22147 

1.14959 

0.48 

1.00932 

1.07290 

1.13792 

1.20439 

1.27233 

1.34174 

1.41266 

1.33578 

1.26170 

1.19027 

1.12138 

0.50 

1.10265 

1.16907 

1.23680 

1.30586 

1.37628 

1 1.44808 

1.37199 

1.29062 

1.22783 

1.15950 

1.09353 

0.52 

1.19517 

1.26461 

1.33505 

1.40670 

1.47959 

1.40450 

1.33205 

1.26209 

1.19450 

1.12917 

1.06603 

0.54 , 

1.28755 . 

1.35961 

1.43273 

1.50695 

1.43308 

1 1.36177 

1.29285 

1.22620 

1.16171 

1.09930 

1.03891 

0.56 I 

1.37927 | 

1.45413 

1.52993 

1.45751 

1.38756 

1.31990 | 

1,25440 

1.19095 

1.12947 

1.06989 

1.01217 

0.58 

1.47061 

1.54824 

1.47753 

1.40919 

1.34303 

1.27891 

1*21672 

1.15637 

1.09780 

1.04097 

0.98584 

0.60 

1. 56162 

1.49289 

1.42642 

1.36200 

1.29950 

, 1.23880 j 

1.17980 

1.12246 

1.06671 | 

1.01254 

0.95991 

0.62 

1.50332 

1.43899 

1.37659 

1 1.31596 

1.25698 

1.19957 

1.14367 

1.08922 

1.03620 

0.98460 

0.93440 

0.64 

1.44665 

1.38655 

1.32806 

| 1.27107 

1.21548 

1.16124 

1.10031 

1.05667 

1.00629 

0.95717 

0.90932 

0.66 ! 

1.39161 

1.33556 

1.26082 

1.22732 

1.17499 

. 1.12361 | 

1.07375 

1.02480 

0.97697 

0.93026 

0.88468 

0.68 

1.33820 

1.28601 

1.23487 

1.18472 

1.13553 

1.08728 

1,03998 

0.99364 

0.94026 

0.90386 

0.86047 

0.70 ! 

1.28640 

1.23791 

1.19020 

1.14326 

1.09708 

1.05166 

1.00701 | 

0.96317 

0.92015 

0.87799 

0.83672 

0.72 

1.23622 

1.19124 

1 . 14682 

1.10295 

. 1.05964 

1.01693 

0.97484 

0.93340 

0.89266 

0.85266 

0.81343 

0.74 

1.18763 

1.14601 

l . 10471 

1.06377 

1.02322 

0.98310 

0 . 9^346 

0.90434 

0.86579 

0.82786 

0.79059 

0.76 1 

1.14062 

1.10219 

1.06387 

1.02573 

1 0.98781 

0.95018 

0.91288 | 

0.87598 

0.83953 

0.80359 

0.76822 

0.78 

1.09518 

1.05977 

1.02429 

0.98881 

0.95341 

0.91814 

0.88309 ! 

0.84832 

0.81389 

0.77987 

0.74632 

0.80 1 

1.05128 

1.01873 

0.98595 

0.95300 

0.91999 

0.88700 

0.85409 

0.82136 

0.78886 

0.75668 

0.72488 

0.82 

1.00891 

| 0.97907 

0.94883 

0.91830 

0.88757 

0.85673 

0.82588 

0.79509 

0.76446 

0.73404 

0.70392 

0.84 

0.96604 

0.94075 

0.91293 

0.68468 

1 0.85612 

0.82734 

0.79844 

0.76952 

0.74066 

0.71194 

0.68344 

0.86 | 

0.92864 

1 0.90377 

0.87822 

0.85214 

1 0.82563 

0.79881 

0.77178 

0.74464 

0.71748 

0.69038 

0.66342 

0.88 | 

0.89070 

0.86808 

0.84469 

0.82066 

0.79610 

0.77114 

0.74589 

0.72045 

0.69491 

0.66936 

0.64388 

0.90 | 

0.8542 7 

0.83368 

0.81232 

0.79021 

i 0.76750 

0.74431 

0.72075 

0.69692 

0.67293 

0.64887 

0.62481 

0.92 

0.81904 

0.80054 

0.78108 

0.76080 

0.73983 

0.71831 

0.69636 

0.67407 

0.65156 

0.62891 

0.60621 

0.94 

0.78526 

0.76863 

0.75095 

0.73239 

0.71307 

0.69314 

0.67270 

0.65188 

0.63077 

0.60947 

0.58807 

0.96 

0. 75281 

0.73791 

0.72191 

0.70496 

i 0.68720 

0.66876 

0.64977 

0.63034 

0.61057 

0.59056 

0.57040 

0.98 

0.72165 

0.70837 

0.69394 

0.67850 

0.66220 

0.64518 

0.62756 

0.60945 

0.59095 

0.57216 

0.55318 

1.00 

0.69174 

0.67998 

0.66700 

0.65298 

j 0.63806 

J 

0.62238 

0.60604 

0.58910 

0.57189 

0.55428 

0.53642 


84 


TA3LE II. - Continued. DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B r /p.JL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 


(e) Continued, Half cone angle, 60.0. 


Dimen- 




Dimensionless 

radius, p 






axial 

position, 

n 

0.60 

0.62 

0.64 

0.66 

0.68 

0.70 

0.72 

0. 74 

0.76 

0.78 

0.80 

- 0.20 

- 0.99608 

- 0.97499 

- 0.95175 

- 0.92645 

- 0.89916 

- 0.86997 

- 0.83896 

- 0.80622 

- 0.77185 

- 0.73594 

- 0.69863 

- 0 . L 8 

- 1.03265 

- 1.01041 

- 0.98597 

- 0.95941 

- 0.93080 

- 0.90023 

- 0.86777 

- 0.83351 

- 0.79752 

- 0.75992 

- 0.72079 

- 0 . 16 

- 1.07061 

- 1.04718 

- 1.02149 

- 0.99363 

- 0.96366 

- 0.93167 

- 0.89772 

- 0.06188 

- 0.82424 

- 0.78489 

- 0.74391 

- 0.14 

- 1.10998 

- 1.08532 

- 1.05835 

- 1.02914 

- 0.99778 

- 0.96432 

- 0.92884 

- 0.89140 

- 0.85207 

- 0.81092 

- 0.76803 

- 0.12 

- 1. 15082 

- 1.12488 

- 1.09658 

- 1.06600 

- 1.03320 

- 0.99825 

- 0.96120 

- 0.92211 

- 0.88105 

- 0.83806 

- 0.79322 

- 0.10 

- 1. 19318 

- 1.16591 

- 1 . 13624 

- I . L 0424 

- 1.06997 

- 1.03348 

- 0.99483 

- 0.95407 

- 0.91124 

- 0.86638 

- 0.81955 

- 0.08 

- 1.23709 

- L . 20845 

- 1. 17737 

- 1.14391 

- 1.10813 

- 1.07008 

- 1.02980 

- 0.96733 

- 0.94270 

- 0.09594 

- 0.84709 

- 0.06 

- 1.28260 

- 1.25254 

- 1.22001 

- 1.18505 

- 1.14773 

- 1.10808 

- 1.06614 

- 1.02194 

- 0.97549 

- 0.92681 

- 0.87591 

- 0.04 

- 1.32975 

- 1,29823 

- 1.26420 

- 1.22772 

- 1.18882 

- 1.14754 

“ 1.10391 

- 1.05795 

- 1.00966 

- 0.95905 

- 0.90609 

- 0.02 

- 1.37859 

- 1.34556 

- 1.31000 

- 1.27194 

- 1.23143 

- 1.16849 

- 1.14315 

- 1.09542 

- 1.04528 

- 0.99272 

- 0.93770 

0.00 

- t . 42916 

“ 1.39458 

- 1.35743 

- 1.31776 

- 1.27561 

- 1.23100 

- 1.18392 

- 1.13440 

- 1.08239 

- 1.02788 

- 0.97080 

0.02 

- 1.28149 

- 1.24530 

- 1.20654 

- 1.16523 

- 1.12140 

- 1.07508 

- 1.02625 

- 0.97492 

- 0.92105 

- 0.86459 

- 0.80547 

0.04 

- 1.13555 

- 1.09772 

- 1.05730 

- 1.01431 

- 0.96879 

- 0.92074 

- 0.87015 

- 0.81701 

- 0.76127 

- 0.70287 

- 0.64173 

0.06 

- 0.99133 

- 0.95181 

- 0.90969 

- 0.86500 

- 0.81776 

- 0. 76796 

- 0.71560 

- 0.66064 

- 0.60305 

- 0.54273 

- 0.47960 

o.oe 

- 0.84877 

- 0.80753 

- 0. 76369 

- 0.71727 

- 0.66828 

- 0.61673 

- 0.56259 

- 0.50583 

- 0.44639 

- 0.30418 

- 0.31909 

0.10 

- 0.70785 

- 0.66486 

- 0.61926 

- 0.57109 

- 0.52035 

- 0.46704 

- 0.41112 

- 0.35256 

- 0.29128 

- 0.22721 

- 0. 16021 

0 . 12 

- 0.56854 

- 0.52375 

- 0.47638 

- 0.42645 

- 0.37394 

- 0.31886 

- 0.26116 

- 0.20081 

- 0.13773 

- 0.07182 

- 0.00296 

0.14 

- 0-43078 

- 0.38419 

- 6.33502 

- 0.28330 

- 0.22903 

- 0. 17217 

- 0.11270 

- 0.05057 

0.01429 

0.08200 

0.15266 

0.16 

- 0.29455 

- 0.24612 

- 0. 19515 

- 0. 14164 

- 0.08558 

- 0.02695 

0.03427 

0.09816 

0. 16479 

0.23425 

0.30668 

0.18 

- 0.15981 

- 0.10953 

- 0.05673 

- 0.00141 

0.05643 

0. 11682 

0.17980 

0.24543 

0.31378 

0.38496 

0.45910 

0.20 

- 0.02652 

0.02564 

0.08027 

0.13740 

0.19702 

0.25917 

0.32389 

0.39124 

0.46129 

0.53416 

0.60995 

0.22 

0. 10537 

0.15941 

0.21589 

0.27482 

0.33623 

0.40013 

0.46658 

0.53562 

0.60735 

0.68186 

0.60972 

0.24 

0.23589 

0.29182 

0.35016 

0.41091 

0.47409 

0. 53973 

0.60789 

0.67862 

0.75199 

0.67857 

0.60890 

0.26 

0.36509 

0.42293 

0.48312 

0. 54568 

0.61063 

0.67801 

0.74786 

0.82024 

0.74571 

0.67480 

0.60751 

0.28 

0.49301 

0.55276 

0-61481 

0.67918 

0.74590 

0.81500 

0.88653 

0.81104 

0.73905 

0.67055 

0.60557 

0.30 

0.61970 

0.68135 

0.74526 

0.81144 

0.87992 

0.95073 

0.87443 

0-80154 

0.73201 

0.66586 

0.60309 

0.32 

0.74619 

0.80876 

0.87453 

0.94251 

1.01273 

0.93577 

0.86212 

0.79174 

0.72461 

0.66073 

0.60011 

0.34 

0.86953 

0.93502 

1.00264 

1*07242 

0.99493 

0.92068 

0.84961 

0.78168 

0.71680 

0.65519 

0.59664 

0.36 

0.99278 

1.06017 

1. 12964 

1.05177 

0.97700 

0.90547 

0.63692 

0.77137 

0.70882 

0.64926 

0.59272 

0.38 

1. 11497 

1.18427 

1. 10617 

1.03117 

0.95919 

0.89017 

0.82405 

0.76082 

0.70046 

0.64297 

0.58837 

0.40 

1.23615 

1.15796 

1.08281 

1.01061 

0.94129 

0.87477 

0.81104 

0.75006 

0.69183 

0.63634 

0.58362 

0.42 

1.20698 

1.13185 

1.05959 

0.99012 

0.92338 

0.85932 

0.79790 

0.73910 

0.68293 

0.62939 

0.57848 

0.44 

l . 17813 

1.10597 

1.03653 

0.96972 

0.90549 

0.84381 

0.78464 

0.72797 

0.67381 

0.62214 

0.57300 

0.46 

l . 14959 

1.08034 

1.01363 

0.94941 

0.88764 

0.82827 

0.77129 

0.71668 

0.66446 

0.61463 

0.56719 

0.48 

1.12138 

1.05496 

0.99092 

0.92922 

0.86983 

0.81271 

0.75785 

0.70526 

0.65492 

0.60686 

0.56100 

0.50 

1.09353 

1.02985 

0.96840 

0.90916 

0.05208 

0. 79715 

0.74436 

0.69371 

0.64521 

0.59887 

0*55469 

0.52 

1.06603 

1.00502 

0.94610 

0.88924 

0.83441 

0. 78161 

0.73083 

0.68207 

0.63535 

0.59067 

0.54805 

0.54 

1.03891 

0.98050 

0.92403 

0.86948 

0.81683 

0. 76610 

0.71727 

0.67035 

0.62535 

0.58229 

0.54118 

0.56 

1.01217 

0.95628 

0.90219 

0.84989 

0.79937 

0.75063 

0. 70369 

0.65856 

0.61524 

0.57374 

0.53410 

0.58 

0.98584 

0.93239 

0.88060 

0.83048 

0.78202 

0.73523 

0.69013 

0.64672 

0.60503 

0.56506 

0.52683 

0.60 

0.95991 

0.90883 

0.85928 

0.81127 

0.76481 

0.71991 

0.67659 

0.63466 

0.59474 

0. 55625 

0.51940 

0.62 

0.93440 

0.88561 

0.83823 

0.79227 

0.74775 

0.70468 

0.66308 

0.62298 

0.58439 

0.54733 

0.51183 

0.64 

0.90932 

0.86275 

0.81747 

0.77349 

0.73085 

0.68955 

0.64963 

0.61110 

0.57399 

0.53833 

0.50412 

0.66 

0.86468 

0.84025 

0.79700 

0.75495 

0.71412 

0.67454 

0.63624 

0.59924 

0.56357 

0.52925 

0.49631 

0.68 

0.86047 

0.81812 

0.77684 

0.73664 

0.69757 

0.65966 

0.62293 

0.58741 

0.55313 

0.52012 

0.46840 

0.70 

0.63672 

0.79638 

0.75699 

0. 71859 

0.68122 

0.64491 

0.60970 

0.57562 

0.54269 

0.51095 

0.48042 

0.72 

0.81343 

0.77501 

0.73746 

0.70080 

0.66507 

0.63032 

0.59658 

0.56389 

0.53227 

0.50176 

0.47238 

0.74 

0.79059 

0.75404 

0.71825 

0.68327 

0.64914 

0.61589 

0.58358 

0.55222 

0.52187 

0.49255 

0.46429 

0 . 76 

0.76822 

0.73347 

0.69938 

0*66602 

0.63342 

0.60163 

0.57069 

0.54064 

0.51152 

0.48335 

0.45617 

0.78 

0. 74632 

0.71329 

0.68085 

0.64905 

0.61793 

0.58755 

0.55794 

0.52915 

0.50121 

0.47416 

0.44802 

0.80 

0.72488 

0.69353 

0.66267 

0.63237 

0.60268 

0.57365 

0.54533 

0.51775 

0.49096 

0.46499 

0.43988 

0.82 

0.70392 

0.67417 

0.64483 

0.61598 

0.58767 

0.55995 

0.53287 

0.50647 

0.48079 

0.45586 

0.43173 

0.84 

0.68344 

0.65522 

0.62735 

0.59989 

0.57291 

0.54645 

0. 52056 

0.49530 

0.47069 

0.44678 

0.42360 

0.86 

0.66342 

0.63668 

0.61022 

0. 58410 

0.55840 

0.53316 

0.50842 

0.48425 

0.46068 

0.43775 

0.41550 

O . B 8 

0.64388 

0.61855 

0. 59344 

0.56862 

0.54415 

0.52007 

0.49646 

0.47334 

0.45077 

0.42879 

0.40743 

0.90 

0.62481 

0.60084 

0.57703 

0.55344 

0.53015 

0.50721 

0 . 48466 

0.46257 

0.44097 

0.41990 

0.39940 

0.92 

0.60621 

0.58353 

0.56097 

0.53858 

0.51642 

0.49456 

0.47305 

0.45194 

0.43127 

0.41109 

0.39143 

0.94 

0.58607 

0.56664 

0.54527 

0.52402 

0.50296 

0.48214 

0.46163 

0.44146 

0.42170 

0.40237 

0.38351 

0.96 

0 . 5704 Q 

0.55016 

0.52993 

0.50978 

0.48976 

0.46995 

0.45039 

0.43114 

0.41224 

0.39374 

0.37566 

0.98 

0.55318 

0.53408 

0.51495 

0.49584 

0.47684 

0.45799 

0.43935 

0.42098 

0.40292 

0.38521 

0 . 36788 

1.00 

0.53642 

0.51841 

0. 50032 

0.48222 

0.46418 

0.44626 

0.42051 

0.41098 

0.39372 

0.37670 

0.36018 
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TABLE II. 


Concluded. 


DIMENSIONLESS RADIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE 


GONE, 10 Bp/tiJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 


(e) Concluded. Half cone angle, 60.0. 


Dimen- 

sionless 

axial 

position, 

L 

Dimensionless radius, p 

0.80 

0.82 

0,84 

0.86 

0.88 

0. 90 

0. 92 

0. 94 

0. 96 

0. 98 

1.00 

- 0.20 

- 0.69863 

- 0.66003 

- 0.62034 

- 0.57974 

- 0.53851 

- 0.49697 

- 0.45555 

- 0.41476 

- 0.37522 

- 0.33761 

- 0.30255 

- 0.18 

- 0.72079 

- 0.68029 

- 0.63855 

- 0.59578 

- 0.55224 

- 0.50826 

- 0.46427 

- 0.42086 

- 0.37872 

- 0.33868 

- 0. 30152 

— 0.16 

- 0.74391 

- 0.70142 

- 0.65757 

- 0.61253 

- 0.56655 

- 0.51996 

- 0.47320 

- 0.42690 

- 0.38187 

- 0.33909 

- 0.29958 

- 0.14 

- 0. 76803 

- 0.72350 

- 0.67746 

- 0.63006 

- 0.58152 

- 0.53215 

- 0.48240 

- 0.43291 

- 0.38462 

- 0.33873 

- 0.29656 

- 0.12 

- 0.79322 

- 0.74660 

- 0.69830 

- 0.64846 

- 0.59724 

- 0. 54494 

- 0.49195 

- 0.43896 

- 0.38697 

- 0.33746 

- 0.29223 

- 0.10 

- 0.81955 

- 0.77080 

- 0.72019 

- 0.66782 

- 0.61383 

- 0.55843 

- 0.50199 

- 0.44512 

- 0.38891 

- 0.33513 

- 0.28626 

- 0.08 

- 0.84709 

- 0.79617 

- 0.74321 

- 0.68826 

- 0,63141 

- 0.57280 

- 0.51268 

- 0.45157 

- 0.39051 

- 0.33157 

- 0.27821 

- 0.06 

- 0.87591 

- 0.82280 

- 0.76746 

- 0.70990 

- 0.65014 

- 0.58821 

- 0.52423 

- 0.45854 

- 0.39194 

- 0.32659 

- 0.26740 

- 0.04 

- 0.90609 

- 0.85077 

- 0.79304 

- 0.73286 

- 0.67016 

- 0 . 604 B 6 

- 0.53693 

- 0.46639 

- 0.39358 

- 0.32015 

- 0.25265 

- 0.02 

- 0.93770 

- 0.88017 

- 0.82006 

- 0.75726 

- 0.69164 

- 0.62300 

- 0.55110 

- 0.47561 

- 0.39615 

- 0.31272 

- 0.23149 

0.00 

- 0.97080 

- 0.91109 

- 0.84862 

- 0.78324 

- 0.71475 

- 0.64284 

- 0.56708 

- 0.48678 

- 0.40076 

- 0. 30651 

- 0.19210 

0.02 

- 0.80547 

- 0.74359 

- 0.67880 

- 0.61091 

- 0.53964 

- 0.46461 

- 0.38520 

- 0.30047 

- 0.20865 

- 0. 10571 

- 0.12856 

0,04 

- 0.64173 

- 0.57772 

- 0.51067 

- 0.44035 

- 0,36643 

- 0.28846 

- 0.20573 

- 0.11713 

- 0.02070 

- 0.06225 

- 0.06461 

0.06 

- 0.47960 

- 0.41351 

- 0.34427 

- 0.27162 

- 0.19521 

- 0. 11453 

- 0.02883 

0.06300 

0.01319 

- 0.02501 

- 0.04824 

0,08 

- 0.31909 

- 0.25098 

- 0.17963 

- 0.10477 

- 0.02602 

0.05712 

0.14539 

0.09025 

0.04357 

0.00732 

- 0.01608 

0.10 

- 0.16021 

- 0.09013 

- 0.01676 

0.06019 

0.14109 

0.22644 

0.16734 

0.11507 

0.07078 

0.03574 

0.01073 

0.12 

- 0.00296 

0.06901 

0 . 14431 

0.22323 

0 . 306 U 

0.24386 

0. 18745 

0.13760 

0.09517 

0.06097 

0.03532 

0.14 

0.15266 

0.22646 

0.30360 

0.38436 

0.31949 

0.25982 

0.20580 

0.15801 

0.11708 

0.08351 

0.05740 

0.16 

0.30668 

0.30223 

0.46112 

0.39404 

0.33168 

0.27436 

0.22247 

0.17647 

0.13680 

0.10376 

0.07732 

0.18 

0.45910 

0.53634 

0.46734 

0.40272 

0.34269 

0.28754 

0.23757 

0.19315 

0.15457 

0.12200 

0.09536 

0.20 

0.60995 

0.53927 

0.47272 

0.41042 

0.35258 

0.29943 

0.25121 

0.20819 

0-17059 

0.13848 

0 . H 173 

0.22 

0.60972 

0.54150 

0.47728 

0.41719 

0.36140 

0.31009 

0.26348 

0.22175 

0.18504 

0.15337 

0. 12660 

0.24 

0.60890 

0.54303 

0.48104 

0.42305 

0.36918 

0.31961 

0.27448 

0.23394 

0. 19807 

0.16685 

0. 14013 

0.26 

0.60751 

0.54390 

0.48405 

0.42804 

0.37600 

0.32804 

0.28431 

0.24488 

0.20980 

0.17904 

0.15244 

0.28 

0.60557 

0.54413 

0.48632 

0.43220 

0.30189 

0.33547 

0.29304 

0.25466 

0.22035 

0.19005 

0.16362 

0.30 

0.60309 

0.54375 

0.48789 

0.43559 

0.38691 

0.34195 

0.30076 

0.26338 

0.22981 

0,19999 

0.17378 

0.32 

0.60011 

0.54278 

0.48881 

0.43823 

0.39112 

0.34754 

0.30754 

0.27112 

0.23028 

0,20895 

0. 18298 

0.34 

0.59664 

0.54126 

0.48909 

0.44016 

0.39457 

0.35231 

0.31344 

0.27795 

0.24563 

0.21699 

0. 19132 

0 . 36 

0.59272 

0.53922 

0.48879 

0.44147 

0.39730 

0.35631 

0.31853 

0.28395 

0.25253 

0,22419 

0.19884 

0.38 

0.58837 

0.53668 

0.40792 

0.44214 

0.39935 

0.35959 

0.32287 

0.28916 

0.25844 

0 . 23 D 62 

0.20560 

0.40 

0.58362 

0.53367 

0.48654 

0.44223 

0.40078 

0.36221 

0.32650 

0.29365 

0.26362 

0.23632 

0.21167 

0.42 

0.57848 

0.53023 

0.48466 

0.44179 

0.40163 

0.36420 

0. 32948 

0.29747 

0.26812 

0.24135 

0.21708 

0.44 

0.57300 

0.52639 

0,48233 

0.44084 

0.40193 

0.36560 

0.33186 

0.30067 

0.27199 

0.24575 

0.22188 

0.46 

0.56719 

0.52216 

0,47957 

0.43942 

0.40172 

0. 36647 

0.33367 

0.30328 

0.27527 

0.24958 

0.22611 

0.48 

0.56108 

0.51759 

0.47641 

0.43756 

0.40103 

0.36684 

0. 33495 

0.30536 

0.27801 

0.25286 

0.22981 

0.50 

0.55469 

0.51269 

0,47289 

0.43530 

0.39991 

0.36673 

0.33575 

0.30693 

0.28024 

0.25563 

0.23302 

0.52 

0.54805 

0.50750 

0.46903 

0.43266 

0.39838 

0.36620 

0.33609 

0. 30804 

0.28200 

0.25193 

0.23576 

0.54 

0.54118 

0.50203 

0,46486 

0.42968 

0.39648 

0.36526 

0.33601 

0.30871 

0.28332 

0.25979 

0.23806 

0.56 

0.53410 

0.49632 

0.46040 

0.42637 

0.39422 

0.36395 

0.33554 

0.30898 

0.28423 

0.26124 

0.23996 

0.58 

0.52683 

0.49037 

0.45568 

0.42277 

0.39164 

0.36229 

0.33471 

0.30887 

0.28475 

0.26230 

0.24148 

0.60 

0.51940 

0.48422 

0.45072 

0.41890 

0.38877 

0.36032 

0.33354 

0.30842 

0-28492 

0.26301 

0.24264 

0.62 

0 . 51 183 

0.47789 

0.44554 

0.41479 

0.38562 

0.35805 

0.33206 

0.30764 

0.28476 

0.26338 

0.24347 

0.64 

0.50412 

0.47140 

0.44017 

0.41044 

0.38223 

0.35551 

0.33030 

0.30657 

0.28429 

0.26344 

0.24399 

0.66 

0.49631 

0.46476 

0.43462 

0.40590 

0.37860 

0.35273 

0.32827 

0.30521 

0.28354 

0.26322 

0.24422 

0.68 

0.48840 

0.45799 

0.42891 

0.40117 

0.37477 

0 . 34*71 

0.32599 

0.30360 

0.28252 

0.26272 

0.24417 

0.70 

0.48042 

0.45112 

0.42307 

0. 39627 

0.37074 

0.34649 

0.32349 

0.30176 

0.28126 

0.26197 

0.24388 

0.72 

0-47238 

0.44415 

0.41710 

0.39123 

0.36655 

0.34307 

0.32079 

0.29969 

0.27977 

0.26099 

0.24335 

0.74 

0.46429 

0.43710 

0.41102 

0.38605 

0.36220 

0.33949 

0.31790 

0.29743 

0.27807 

0.25980 

0.24260 

0.76 

0.45617 

0.42999 

0.40485 

0.38076 

0.35772 

0.33574 

0.31403 

0.29498 

0.27617 

0.25840 

0.24165 

0.78 

0.44802 

0.42283 

0.39861 

0.37536 

0.35311 

0.33186 

0.31161 

0,29236 

0.27410 

0.25682 

0.24050 

0.80 

0*43988 

0.41564 

0.39230 

0.36986 

0.34840 

0.32785 

0.30825 

0.28959 

0.27187 

0.25507 

0.23919 

0.82 

0.43173 

0.40842 

0.38594 

0.36433 

0.34359 

0.32373 

0.30476 

0.28668 

0.26948 

0.25316 

0.23771 

0.84 

0.42360 

0.40118 

0. 37954 

0.35871 

0.33869 

0.31951 

0.30116 

0.28364 

0.26696 

0.25111 

0.23608 

0.86 

0.41550 

0.39394 

0.37312 

0.35304 

0.33373 

0.31520 

0.29745 

0.28049 

0.26432 

0.24893 

0.23431 

0.88 

0.40743 

0.38671 

0.36668 

0.34734 

0.32871 

0.31082 

0.29366 

0.27724 

0.26156 

0.24662 

0.23241 

0.90 

0.19940 

0.37950 

0.36023 

0.34160 

0 . 3236 * 

0.30637 

0.28978 

0.27389 

0.25870 

0.24421 

0.23040 

0.92 

0,39143 

0.37231 

0.35378 

0.33585 

0.31854 

0.30186 

0.28584 

0.27047 

0.25575 

0.24169 

0.22828 

0.94 

0.38351 

0.36516 

0.34734 

0.33008 

0.31340 

0 . 2973 ? 

0.28183 

0.26697 

0.25272 

0.23908 

0.22607 

0.96 

0.37666 

0.35805 

0.34092 

0.32432 

0.30825 

0.29273 

0.27778 

0.26341 

0.24961 

0.23640 

0.22376 

0.98 

0.36788 

0.35098 

0.33453 

0.31856 

0.30308 

0.28812 

0.27369 

0.25979 

0.24644 

0.23363 

0.22138 

1.00 

0 . 36018 

0.34397 

0. 32817 

0.31281 

0.29791 

0.28349 

0.26956 

0.25613 

0.24321 

0.23081 

0.21892 
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TABLE lii. 


- LIi'LErlB.I uKLEBo AXIAL LAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE GONE, 10 "d- z /,iZ L, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF O.GD 


(a) Half cone angle, 10.0. 


Dimen- 




D 

inencienles 

s radius, p 






ax ; al 
pod ti on, 
''1 

0 

0.0!- 

0.10 

0.1B 

0.20 

0 . 2: : 

0.30 

0.3c 

0.40 

0.41 

O.cO 

-1.00 

0.00490 

0.00490 

0.00489 

0.00488 

0.00497 

0.00485 

0.00483 

0.00481 

0.00478 

0.00475 

0.00471 

-0.95 

0.00559 

0.00559 

0.00558 

0.00557 

0.00555 

0.00553 

0.00550 

0.00547 

0.00544 

0.00540 

0.00535 

-0.90 

0.00641 

0.00641 

0.00640 

0.00639 

0.00636 

0.00634 

0.00630 

0.00627 

0.00622 

0.00617 

0.00612 

-0. 85 

0.00741 

0.00740 

0.00739 

0.00737 

0.00735 

0.00731 

0.00727 

0.00722 

0.00717 

0.00710 

0.00703 

-0. 80 

0.00862 

0.00862 

0.00860 

0.00858 

0.00854 

0.00850 

0.00844 

0.00838 

0.00031 

0.00623 

0.00814 

-0.75 

0.01011 

o.oion 

0.01009 

0.01005 

0.01001 

0.00995 

0.00988 

0.00980 

0.00971 

0.00960 

0.00949 

-0.70 

0.01 197 

0.01196 

0.01194 

0.01189 

0.01183 

0.01176 

0.01167 

0.01156 

0.0LL43 

0.01130 

0.01115 

-0.65 

0.01431 

0.01430 

0.01427 

0.01421 

0.01413 

0.01403 

0. 01390 

0.01376 

0.01359 

0.01341 

0.01321 

-0.60 

0.01731 

0.01729 

0.01724 

0.01716 

0.01705 

0.01691 

0.01675 

0.01655 

0.01633 

0.01608 

0.01581 

-0.55 

0.02119 

0.02117 

0.02110 

0.02099 

0.0200*, 

0.02065 

0.02041 

0.02014 

0.01983 

0.01949 

0.0191 1 

-0.50 

0.02632 

0.02629 

0.02620 

0.02604 

0.02582 

0.02555 

0.02522 

0.02483 

0.02439 

0.02391 

0.02338 

-0.45 

0.03323 

0.03319 

0.03305 

0.03282 

0.03251 

0.03210 

0.03162 

0.03106 

0.03043 

0.02974 

0.02898 

-0.40 

0.04275 

0.04268 

0.04247 

0.04213 

0.04166 

0.04106 

0.0 4034 

0.03951 

0.03858 

0.03755 

0.03644 

-0.35 

0.05618 

0.Q5607 

0.05575 

0.05523 

0.05450 

0.05358 

0.05248 

0.05121 

0.04979 

0.04823 

0.04655 

-0. 30 

0.07567 

0.07550 

0.07499 

0.07415 

0.07300 

0.07154 

0.06980 

0.06781 

0.06558 

0.06315 

0.06055 

-0.25 

0.10485 

0.10457 

0. 10373 

0.10235 

0.10045 

0.09807 

0.09523 

0.09198 

0.08838 

0.08447 

0.00031 

-0.20 

0.15007 

0.14959 

0. 14815 

0. 14580 

0.14256 

0.13851 

0.13371 

0.12824 

0.12221 

0.11571 

0.10084 

-0.15 

0.22291 

0.22205 

0.21948 

0.21527 

0.20952 

0.20234 

0. 19390 

0.18437 

0.17392 

0. 16275 

0. 15104 

-0. 10 

0.34578 

0.34411 

0.33915 

0.33110 

0.32021 

0.30682 

0.29128 

0.27397 

0.25525 

0.23547 

0.21497 

-0.05 

0.56825 

0.56423 

0.55261 

0. 53446 

0.51106 

0.48359 

0.45304 

0.42021 

0.38572 

0.35012 

0.31386 

0.00 

1.11379 

1.04703 

0.96071 

0.91486 

0.84946 

0.78453 

0.72008 

0.65613 

0.59269 

0.52980 

0.46747 

0.05 

1.64693 

1.51740 

1.39633 

1.28266 

1.17510 

1.07250 

0.97388 

0.87847 

0.78567 

0.69496 

0.60595 

0.10 

1.83335 

1.70142 

1.57352 

1.44947 

1.32900 

1.21179 

1.09749 

0.98573 

0.87616 

0.76842 

0.66219 

0.15 

1.89946 

1.76666 

1.63616 

1.50792 

1.3B183 

1.25777 

1.13557 

1.01507 

0.89608 

0.77839 

0.66180 

0.20 

1.89854 

1.76529 

1.63347 

1.50305 

1.37398 

1.24621 

1.11965 

0.99420 

0.86977 

0.74624 

0.62350 

0.25 

1- 85654 

1.72304 

1.59046 

1.45879 

1.32802 

1.19809 

1.06898 

0.94062 

0.81296 

0.68593 

0.55947 

0. 30 

1.78802 

1.65436 

1.52133 

1.38892 

1.25711 

1.12589 

0.99523 

0.86509 

0.73545 

0.60627 

0.47750 

0.35 

1.70164 

1.56789 

1.43458 

L. 30170 

1.16925 

1.03721 

0.90558 

0.77433 

0.64344 

0.51288 

0.36265 

0.40 

1.60276 

1.46895 

1.33546 

1.20228 

1.06942 

0.93686 

0.80460 

0.67263 

0.54092 

0.40948 

0.27827 

0.45 

1.49481 

1.36096 

1.22735 

1.09398 

0.96084 

0.82794 

0.69526 

0.56280 

0.43056 

0.29851 

0. 16666 

0.50 

1.38004 

1.24616 

1.11247 

0.97896 

0.84564 

; 0.71251 

0.57955 

0.44676 

0.31415 

0.18169 

0.04940 

0.55 

1.25996 

1.12606 : 

0.99231 

0.85872 

0.72527 

0.59197 ! 

0. 4588 2 

0.32581 

0.19293 

0.06020 

0.05302 

0.60 

1. 13561 

1.00170 

0.86791 

0.73425 

0.60072 

0.46731 

0.33402 

0.20085 

0.06780 

0.06034 

0.05382 

0.65 

1.00771 

0.87379 

0.73998 

0,60627 1 

0.47268 

0.33919 | 

0.20581 | 

0.07253 

0.06490 

0.05820 

0.05247 

0.70 

0.87675 

0.74283 

0.60900 

0.47527 

0.34163 

0.20809 

0.07465 1 

0.06692 

0.06031 

0.05456 

0.04950 

0.75 

0.74306 

0.60914 

0.47530 

0.34155 

0.20789 

0.07432 

0.06658 

0.06009 

0.05451 

0.04965 

0.04536 

0.80 

0.60683 

0.47290 1 

0.33906 

0.20531 

0.07164 | 

0.06396 \ 

0.05771 | 

0.05245 

0.04792 

0.04395 

0.04043 

0.85 

0.46607 

0.33414 1 

0.20031 

0. 06658 

0.05907 

0.05324 

0.04847 

0.04442 

0.04092 

0.03783 

0.03507 

0.90 

0.32662 1 

0.19270 

0.05890 

0.05178 

0.04666 

0.04264 

0.03931 

0.03644 

0.03393 

0.03168 

0.02964 

0.95 

0.18184 

0.04796 

0.04177 

0.03799 

0.03516 ' 

0. 03283 

0.03081 

0.02902 

0.02739 

0.02589 

0.02450 

1.00 

0.03012 

0.02897 

0.02785 

0. 02676 

0.02571 1 

0.02468 

0.02368 

0.02271 

0.02176 

0.02085 

0.01997 

1.05 

0.02015 1 

0.02008 

0.01990 

0.01961 

0.01924 

0.01882 

0.01835 

0.01785 

0.01732 

0.01679 

0.01624 

l. 10 

0.01545 

0.01542 

0.01534 

0.01521 

0.01504 

0.01482 

0.01457 

0.01429 

0.01398 

0.01365 

0.01331 

1.15 

0.01236 , 

0.01234 | 

0.01230 

0.01222 

0.01212 

0.01199 

0.01184 

0.01167 

0.01147 

0.01126 

0.01104 

1.20 

0.01014 1 

0.01013 ! 

0.01010 

0.01005 

0.00999 

0. 00990 

0.00980 

0.00969 

0.00956 

0.00942 

0.00926 

1.25 

0.00847 

0.00847 

0.00845 

0.00841 

0.00837 

0.00031 

0.00824 

0.00816 

0.00807 

0.00797 

0.00706 

1.30 

0.00718 

0.00717 

0.00716 

0.00714 

0.00710 

0. 00706 

0. 00701 

0.00695 

0.00689 

0.00681 

0.00673 

1.35 

0.00615 1 

0.00615 

0.00614 

0.00612 

0.00610 

0.00606 

0.00603 

0.00598 

0.00593 

0.00588 

0.00582 

1.40 

0.00532 

0.00532 

0.00531 

0.00530 

0.00528 

0.00526 

0.00523 

0.00519 

0.00516 

0.00511 

0.00507 

1.45 

0.00464 

0.00464 

0.00463 

0.00462 

0.00461 

0.00459 

0.00457 

0.00454 

0.00451 

0.00448 

0.00444 

1.50 

0.00408 

0.00407 

0.00407 

0.00406 

0.00405 

0.00404 

0.00402 

0.00400 

0.00397 

0.00395 

0 * 00392 

1.55 

0.00360 

0.00360 

0.00360 

0.00359 

0.00358 

0.00357 

0.00356 

0.00354 

0.00352 

0.00350 

0.00347 

1.60 

0.00320 

0.00320 

0.00320 

0.00319 

0.00318 

0.00317 

0.00316 

0.00315 

0.00313 

0.00312 

0.00310 

1.65 

0.00286 

0.00286 

0.00285 

0.00285 

0.00284 

0.00284 

0.00283 

0.00282 

0.00280 

0.00279 

0.00277 

1.70 

0.00256 

0.00256 

0.00256 1 

0.00256 

0.00255 

0.00255 

0.00254 

0.00253 

0.00252 

0.00251 

0.00249 

1.75 

0.00231 

0.00231 

0.00231 

0.00231 

0.00230 

0.00230 

0.00229 

0.00228 

0.00227 

0.00226 

0,00225 

1.80 

0.00209 

0.00209 

0.00209 

0.00208 

0.00208 

0.00208 

0.00207 

0.00207 

0.00206 

0.00205 

0.00204 

1.85 

0.00190 

0.00190 

0.00189 

0.00109 

0.00189 

0.00189 

0.00188 

0.00188 

0.00187 

0.00186 

0,00185 

1.90 

0.00173 

0.00173 

0.00172 

0.00172 

0.00172 

0.00172 

0.00171 

0.00171 

0.00170 

0.00170 

0,00169 

1.95 

0.00158 

0.00158 

0.00158 

0.00157 

0.00157 

0.00157 

0.00157 

0.00156 

0.00156 

0.00155 

0.00155 

2.00 

0.00144 

0.00144 

0. 00 144 

0.00144 

0.00144 

0.00144 

0.00143 

0.00143 

0.00143 

0.00142 

0.00142 
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-uoo 

0.00571 

0.00567 

0.00563 

0.00558 

0.00555 

0.00559 

0.00553 

0.00538 

0.00532 

0.00526 

0.00519 

- 0.95 

0.00535 

0.00530 

0.00525 

0.00520 

0.00515 

0.00508 

0.00501 

0.00595 

0.00587 

0.00579 

0.00572 

- 0.90 

0.00612 

0.00606 

0.00599 

0.00592 

0.00585 

0.00577 

0.00569 

0.00560 

0.00551 

0.00552 

0.00533 

- 0.85 

0.00703 

0.00696 

0.00680 

0.00679 

0.00669 

0.00660 

0.00659 

0.00639 

0.00627 

0.00616 

0.00635 

- 0.80 

0.00815 

0.00805 

0.00795 

0.00783 

0.00771 

0.00756 

0.00755 

0.00732 

0.00718 

0.00703 

0.00688 

- 0.75 

0.00959 

0.00936 

0.00923 

0.00908 

0.00893 

0.00877 

0.00860 

0.00853 

0.00825 

0.00807 

0.00788 

- 0.70 

0.01115 

0.01098 

0.01081 

0.01062 

0.01052 

0.01021 

0.00999 

0.00977 

0.00955 

0.00933 

0.00906 

- 0.65 

0.01321 

0.01299 

0.01276 

0.01251 

0.01225 

0.01197 

0.01169 

0.01150 

0.01109 

0.01078 

0.01057 

- 0.60 

0.01581 

0.01551 

0.01520 

0.01586 

0.01551 

0.01515 

0.01377 

0.01338 

0.01298 

0.01257 

0.01216 

- 0.55 

0.01911 

0.01871 

0.01827 

0.01702 

0.01735 

0.01685 

0.01635 

0.01581 

0.01528 

0.01575 

0.01519 

- 0.50 

0.02338 

0.02281 

0.02221 

0.02158 

0.02092 

0.02025 

' 0.01955 

0.01682 

0.01810 

0.01737 

0.01665 

- 0.55 

0.02898 

0.02817 

0.02731 

0.02651 

0.02558 

0.02552 

0.02355 

0.02256 

0.02156 

0.02056 

0.01957 

- 0.50 

0.03655 

0.03525 

0.03500 

0.03270 

0.03136 

0.02999 

0.02861 

0.02721 

0.02581 

0.02553 

0.02306 

- 0.35 

0.05655 

0.05570 

0.05291 

0.05099 

0.03902 

0.03702 

0.03501 

0.03300 

0.03101 

0.02906 

0.02715 

- 0.30 

0.06055 

0.05781 

0.05596 

0.05203 

0.05906 

0.05607 

0.05310 

0.05016 

0.03728 

0.03559 

0.03178 

- 0.25 

0.08031 

0.07595 

0.07157 

0.06690 

0.06231 

0.05775 

0.05325 

0.05885 

0.05561 

0.05055 

0.03669 

- 0.20 

0.10885 

0. 10172 

0.09553 

0.08709 

0.07979 

0.07261 

0.06565 

0.05896 

0.05260 

0.05663 

0.05107 

- 0.15 

0.15105 

0.13900 

0. 12680 

0.11565 

0.10269 

0.09110 

0.08002 

0.06958 

0.05988 

0.05098 

0.05295 

- 0 . 10 

0.21597 

0.19500 

0.17311 

0.15239 

0.13220 

0.11285 

0.09563 

0.07780 

0.06258 

0.05913 

0.03752 

- 0.05 

0.31386 

0.27733 

0.25092 

0.20503 

0.17007 

0.13650 

0. 10590 

0.07592 

0.05035 

0.02893 

0.01223 

0.00 

0.56757 

0.50576 

0.35572 

0.28539 

0.22588 

0.16629 

0 . 10879 

0.05265 

- 0.00173 

- 0.05337 

- 0.09775 

0.05 

0.60595 

0.51827 

0.53160 

0.35559 

0.25990 

0.17513 

O . OB 776 

0.00015 

- 0.08958 

- 0. 18255 

- 0. 15525 

0.10 

0.66219 

0.55715 

0.55295 

0.35929 

0.25585 

0.15228 

0.03825 

- 0.06659 

- 0.17257 

- 0.15577 

- 0. 13823 

0 . 15 

0.66180 

0.55611 

0.53110 

0.31657 

0.20231 

0.08012 

- 0.02619 

- 0. 15082 

- 0.13068 

- 0.12071 

- 0.11108 

0.20 

0.62350 

0.50152 

0.37989 

0.25876 

0.13793 

0.01727 

- 0.10333 

- 0.09873 

- 0.09380 

- 0 . 08 B 69 

- 0.08351 

0.25 

0.55957 

0.53351 

0.30796 

0.18277 

0.05785 

- 0.06687 

- 0.06619 

- 0.06595 

- 0.06326 

- 0.06123 

- 0.05896 

0.30 

0.57750 

0.35911 

0.22105 

0.09327 

- 0.03526 

- 0.03631 

- 0.03769 

- 0.03850 

- 0.03883 

- 0.03877 

- 0.03838 

0.35 

0.38265 

0.25270 

0.12301 

- 0.00655 

- 0.01039 

- 0.01360 

- 0.01618 

- 0.01821 

- 0.01978 

- 0.02095 

- 0.02177 

0.50 

0.27827 

0.15730 

0.01653 

0.01128 

0.00681 

0.00299 

- 0.00025 

- 0.00297 

- 0.00527 

- 0.00717 

- 0.00875 

0.55 

0. 16666 

0.03599 

0.02885 

0.02351 

0.01885 

0.01579 

0.01125 

0.00817 

0.00550 

0.00318 

0.00118 

0.50 

0.05950 

0.05265 

0.03671 

0.03150 

0.02689 

0.02282 

0.01922 

0.01602 

0.01320 

0.01070 

0.00859 

0.55 

0.05302 

0.05672 

0.05115 

0.03621 

0.03182 

0.02789 

0.02538 

0.02123 

0.01851 

0.01589 

0.01362 

0.60 

0.05382 

0.05807 

0.05296 

0.03850 

0.03531 

0.03063 

0.02732 

0.02533 

0.02163 

0.01918 

0.01 69 J 

0.65 

0.05257 

0.05732 

0.05273 

0.03862 

0.03591 

0.03156 

0.02852 

0.02576 

0.02325 

0.02096 

0.01887 

0.70 

0.05950 

0.05500 

0.05097 

0.03735 

0.03506 

0.03108 

0.02036 

0.02588 

0.02361 

0.02153 

0.01962 

0.75 

0.05536 

0.05153 

0.03808 

0.03597 

0.03215 

0.02955 

0.02719 

0.02502 

0.02302 

0.02110 

0.01958 

0.80 

0.05053 

0.03727 

0.03552 

0.03183 

0.02956 

0.02729 

0.02529 

0.02355 

0.02173 

0.02015 

0.01867 

0.85 

0.03507 

0.03258 

0.03031 

0.02823 

0.02632 

0.02556 

0.02292 

0.02150 

0.01998 

0.01865 

0.01752 

0.90 

0.02965 

0.02778 

0.02606 

0.02557 

0.02299 

0.02161 

0.02032 

0.01911 

0.01797 

0.01689 

0.01588 

0.95 

0.02550 

0.02319 

0.02197 

0.02081 

0.01972 

0.01868 

0.01770 

0.01676 

0.01588 

0.01503 

0.01523 

1.00 

0.01997 

0.01911 

0.01828 

0.01757 

0.01670 

0.01595 

0.01523 

0.01553 

0.01385 

0.01320 

0.01258 

1.05 

0.01625 

0.01569 

0.01515 

0.01560 

0.01506 

0.01353 

0.01301 

0.01250 

0.01200 

0.01151 

0.01103 

1 . 10 

0.01331 

0.01296 

0.01259 

0.01222 

0.01185 

0.01158 

0.01110 

0.01073 

0.01036 

0.00999 

0.00963 

1.15 

0.01105 

0.01080 

0.01055 

0.01030 

0.01003 

0.00977 

0.00959 

0.00922 

0.00895 

0.00867 

0.00850 

1.20 

0.00926 

0.00910 

0.00892 

0.00875 

0.00855 

0.00836 

0.00816 

0.00795 

0.00775 

0.00755 

0.00733 

1.25 

0.00786 

0.00775 

0.00761 

0.00758 

0.00735 

0.00720 

0.00705 

0.00689 

0.00675 

0.00658 

0.00652 

1.30 

0.00673 

0.00665 

0.00655 

0.00655 

0.00635 

0.00625 

0.00612 

0.00601 

0.00589 

0.00576 

0.00565 

1.35 

0.00582 

0.00575 

0.00568 

0.00560 

0 . 0 C 552 

0.00555 

0.00535 

0.00526 

0.00517 

0.00507 

0.00597 

1.50 

0.00507 

0.00501 

0.00596 

0. 00590 

0.00585 

0.00577 

0.00570 

0.00563 

0.00556 

0.00558 

0.00550 

1.55 

0.00555 

0.00550 

0.00536 

0.00531 

0.00526 

0.00521 

0.00515 

0.00510 

0.00505 

0.00398 

0.03391 

1.50 

0.00392 

0.00389 

0.00385 

0.00381 

0.00377 

0.00373 

0.00369 

0.00365 

0.00360 

0.00355 

0.00359 

1.55 

0.00357 

0.00355 

0.00352 

0.00339 

0.00336 

0.00333 

0.00329 

0.00325 

0.00321 

0.00317 

0.00313 

1.60 

0.00310 

0.00308 

0.00305 

0.00303 

0.00300 

0.00298 

0.00295 

0.00292 

0.00288 

0.00285 

0.00282 

1.65 

0.00277 

0.00276 

0.00275 

0.00272 

0.00270 

0.00267 

0.00265 

0.00262 

0.00260 

0.00257 

0.00255 

1.70 

0.00259 

0.00258 

0.00256 

0.00255 

0.00253 

0.00251 

0.00239 

0.00237 

0.00235 

0.00232 

0.00230 

1.75 

0.00225 

0.00225 

0.00223 

0.00221 

0.00220 

0.00218 

0.00217 

0.00215 

0.00213 

0.00211 

0.00209 

1.80 

0.00205 

0.00203 

0.00202 

0.00201 

0.00199 

0.00198 

0.00197 

0.00195 

0.00195 

0.00192 

0.00190 

1.85 

0.00185 

0.00185 

0.00185 

0.00183 

0.00182 

0.00100 

0.00179 

0.00178 

0.00177 

0.00175 

0.00175 

1.90 

0.00169 

0.00168 

0 • 00 L 6 8 

0.00167 

0.00166 

0.00165 

0.00165 

0.00163 

0.00162 

0.00160 

0.00159 

1.95 

0.00155 

0.00155 

0.00153 

0.00153 

0.00152 

0.00151 

0.00150 

0.00159 

0.00158 

0.00157 

0.00156 

2.00 

O . OQ 152 

0.00151 

0.00151 

0.00150 

0.00139 

0.00139 

0.00138 

0.00137 

0.00136 

0.001 35 

0.00135 


DI : onlejo rad !. 
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TABLE III. - Continued. DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 3 z /pJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.05 

(a) Continued. Half cone angle, 15.0. 


Dimen - 
s I onless 




D 

Imensi onles: 

3 radius, p 






axial 

o 

o 

rH 

1.05 

1.10 

1.15 

1.20 

1.25 

1.30 

1 . 35 

1.40 

1-45 

1.50 

position, 

n 












- 1.00 

0.00419 

0.00413 

0.00406 

0.00399 

0.00392 

0.00385 

0.00378 

0.00371 

0.00363 

0.00356 

0.00348 

- 0.95 

0.00472 

0.00464 

0.00455 

0.00447 

0.00439 

0.00430 

0.00421 

0.00412 

0.00403 

0.00394 

0.00385 

- 0.90 

0.00533 

0.00523 

0.00513 

0.00502 

0.00492 

0.00481 

0.00471 

0.00460 

0.00449 

0.00438 

0.00427 

- 0.85 

0.00604 

0.00592 

0.00579 

0.00567 

0.00554 

0.00541 

0.00528 

0.00514 

0.00501 

0.00487 

0.00474 

- 0.80 

0.00688 

0.00673 

0.00657 

0.00641 

0.00625 

0.00609 

0.00593 

0.00577 

0.00560 

0.00544 

0.00527 

- 0.75 

0.00788 

0.00768 

0.00749 

0.00729 

0.00709 

0.00688 

0.00668 

0.00648 

0.00627 

0.00607 

0.00587 

- 0.70 

0.00906 

0.00881 

0.00856 

0.00831 

0.00806 

0.00780 

0.00755 

0.00729 

0.00704 

0.00679 

0.00654 

- 0.65 

0.01047 

0.01015 

0.00983 

0 . 0095,1 

0.00918 

0.00886 

0.00854 

0.00822 

0.00790 

0.00759 

0.00728 

- 0.60 

0.01216 

0.01175 

0.01133 

0.01091 

0.01050 

0.01008 

0.00967 

0.00927 

0.00887 

0.00847 

0.00809 

- 0.55 

0.01419 

0.01365 

0.01310 

0.01256 

0.01201 

0.01148 

0.01095 

0.01044 

0.00993 

0.00944 

0.00896 

- 0.50 

0.01664 

0.01591 

0.01518 

0.01446 

0.01376 

0.01306 

0-01238 

0.01172 

O . OH08 

0.01045 

0.00985 

- 0.45 

0.01957 

0.01858 

0.01761 

0.01666 

0.01572 

0.01481 

0.01393 

0.01308 

0.01226 

0.01147 

0.01071 

- 0.40 

0.02306 

0.02171 

0.02040 

0.01912 

0.01788 

0.01668 

0.01553 

0.01444 

0.01339 

0.01239 

0.01145 

- 0.35 

0.02715 

0.02529 

0.02349 

0.02176 

0.02011 

0.01853 

0.01704 

0.01563 

0.01430 

0.01305 

0.01188 

- 0.30 

0.03178 

0.02919 

0.02672 

0.02438 

0.02217 

0.02010 

0.01816 

0.01636 

0.01469 

0.01315 

0.01173 

- 0.25 

0.03669 

0.03305 

0.02964 

0.02647 

0.02353 

0.02083 

0.01836 

0. 01611 

0.01407 

0.01223 

0.01057 

- 0.20 

0.04107 

0.03594 

0.03125 

0.02700 

0.02317 

0.01974 

0.01669 

0.01400 

0.01163 

0.00956 

0.00774 

- 0.15 

0.04294 

0.03576 

0.02942 

0.02390 

0.01913 

0.01505 

0.01158 

0.00865 

0.00619 

0.00413 

0.00243 

- O.iO 

0.03752 

0.02772 

0.01964 

0.01310 

0.00789 

0.00379 

0.00060 

- 0.00186 

- 0.00373 

- 0.00515 

- 0.00620 

- 0.05 

0.01223 

0.00018 

- 0.00791 

- 0.01306 

- 0.01616 

- 0.01791 

- 0.01878 

- 0.01907 

- 0.01898 

- 0.01866 

- 0.01817 

0.00 

- 0.09774 

- 0.07978 

- 0.06910 

- 0.06101 

- 0.05450 

- 0.04909 

- 0.04451 

- 0.04057 

- 0.03714 

- 0.03413 

- 0.03147 

0.05 

- 0.15425 

- 0.13046 

- 0.11103 

- 0.09541 

- 0.08284 

- 0.07263 

- 0.06422 

- 0.05722 

- 0.05132 

- 0.04630 

- 0.04197 

0.10 

- 0.13823 

- 0.12314 

- 0.10960 

- 0.09760 

- 0.08706 

- 0.07785 

- 0.06982 

- 0.06283 

- 0.05672 

- 0.05139 

- 0.04671 

0.15 

- 0.11108 

- 0.10192 

- 0.09331 

- 0.08530 

- 0.07792 

- 0.07117 

- 0.06503 

- 0.05947 

- 0.05444 

- 0.04990 

- 0.04581 

0.20 

- 0.08351 

- 0.07836 

- 0.07332 

- 0.06844 

- 0.06376 

- 0.05933 

- 0.05516 

- 0.05124 

- 0.04760 

- 0.04422 

- 0.04109 

0.25 

- 0.05896 

- 0.05651 

- 0.05396 

- 0.05135 

- 0.04873 

- 0.04614 

- 0.04361 

- 0.04115 

- 0.03879 

- 0.03653 

- 0.03438 

0.30 

- 0.03838 

- 0.03774 

- 0.03688 

- 0.03587 

- 0.03474 

- 0.03352 

- 0.03225 

- 0.03094 

- 0.02962 

- 0.02831 

- 0.02701 

0.35 

- 0.02177 

- 0.02230 

- 0.02258 

- 0.02266 

- 0.02257 

- 0.02233 

- 0.02198 

- 0.02153 

- 0.02102 

- 0.02045 

- 0.01984 

0.40 

- 0.00874 

- 0.01002 

- 0.01104 

- 0.01183 

- 0.01244 

- 0.01288 

- 0.01317 

- 0.01335 

- 0.01342 

- 0.01340 

- 0.01332 

0.45 

0.00118 

- 0.00053 

- 0.00200 

- 0.00325 

- 0.00431 

- 0.00519 

- 0.00592 

- 0.00652 

- 0.00700 

- 0.00738 

- 0.00767 

0.50 

0.00849 

0.00654 

0.00483 

0.00332 

0.00200 

0.00084 

- 0.00016 

- 0.00103 

- 0.00179 

- 0.00243 

- 0.00298 

0.55 

0.01362 

0.01159 

0.00977 

0.00815 

0.00669 

0.00540 

0.00424 

0.00321 

0.00230 

0.00149 

0.00077 

0.60 

0.01697 

0.01496 

0.01315 

0.01150 

0.01002 

0.00867 

0.00745 

0.00635 

0.00536 

0.00447 

0.00366 

0.65 

0.01887 

0.01696 

0.01522 

0.01363 

0.01218 

0.01086 

0.00965 

0.00854 

0.00753 

0.00661 

0.00577 

0.70 

0.01962 

0.01786 

0.01625 

0.01477 

0.01340 

0.01215 

0.01099 

0.00992 

0.00895 

0.00804 

0.00722 

0.75 

0.01948 

0.01791 

0.01645 

0.01511 

0.01387 

0-01271 

0.01164 

0.01065 

0.00974 

0.00889 

0. 00810 

0.80 

0.01867 

0.01731 

0.01604 

0.01485 

0.01375 

0.01272 

0.01176 

0.01086 

0.01003 

0.00925 

0.00852 

0.85 

0.01742 

0.01626 

0.01517 

0.01416 

0.01320 

0.01231 

0.01147 

0.01068 

0.00994 

0.00925 

0. 00860 

0.90 

0.01588 

0.01493 

0.01403 

0.01318 

0.01237 

0.01161 

0.01090 

0.01022 

0.00958 

0.00897 

0.00840 

0.95 

0.01423 

0.01346 

0.01273 

0.01204 

0.01138 

0.01075 

0.01015 

0.00958 

0.00903 

0.00852 

0.00802 

1.00 

0.01258 

0.01198 

0.01140 

0.01084 

0.01031 

0.00980 

0.00930 

0.00883 

0.00838 

0.00795 

0. 00753 

1.05 

0.01103 

0.01056 

0.01011 

0.00967 

0.00925 

0.00884 

0.00844 

0.00805 

0.00768 

0.00732 

0.00698 

WIO 

0.00963 

0.00927 

0.00892 

0.00858 

0.00824 

0.00792 

0.00760 

0.00728 

0.00698 

0.00669 

0.00640 

1.15 

0.00840 

0.00812 

0.00785 

0.00759 

0.00732 

0.00706 

0.00681 

0.00656 

0.00631 

0.00607 

0.00584 

1.20 

0.00733 

0.00712 

0 . 0069L 

0.00670 

0.00649 

0.00629 

0.00608 

0.00588 

0.00569 

0.00549 

0.00530 

1.25 

0.00642 

0.00625 

0-00609 

0.00593 

0.00576 

0.00560 

0.00544 

0.00527 

0.00511 

0.00495 

0.00480 

1.30 

0.00564 

0.00551 

0.00538 

0.00525 

0.00512 

0.00499 

0.00486 

0.00473 

0.00460 

0.00447 

0.00434 

1.35 

0.00497 

0.00487 

0.00477 

0.00467 

0.00456 

0.00446 

0.00435 

0.00424 

0.00414 

0.00403 

0.00393 

1.40 

0.00440 

0.00432 

0.00424 

0.00416 

0.00407 

0.00399 

0.00390 

0.00382 

0.00373 

0.00364 

0.00355 

1.45 

0.00391 

0.00385 

0.00378 

0.00372 

0.00365 

0.00358 

0.00351 

0.00344 

0.00336 

0.00329 

0.00322 

1.50 

0.00349 

0.00344 

0.00339 

0.00333 

0.00328 

0.00322 

0.00316 

0.00310 

0.00304 

0.00298 

0.00292 

1.55 

0.00313 

0.00309 

0.00304 

0.00300 

0.00295 

0.00290 

0.00286 

0.00281 

0.00276 

0.00271 

0.00266 

1.60 

0.00282 

0.00278 

0.00274 

0.00271 

0.00267 

0.00263 

0.00259 

0.00255 

0.00250 

0.00246 

0.00242 

1.65 

0.00254 

0.00251 

0.00248 

0.00245 

0.00242 

0.00238 

0.00235 

0.00232 

0.00228 

0.00224 

0. 0022 L 

1.70 

0.00230 

0.00228 

0.00225 

0.00222 

0.00220 

0.00217 

0.00214 

0.00211 

0.00208 

0.00205 

0.00202 

1.75 

0.00209 

0.00207 

0.00205 

0.00202 

0.00200 

0.00198 

0.00195 

0.00193 

0.00190 

0.00188 

0.00185 

1.80 

0.00190 

0.00188 

0.00187 

0.00185 

0.00183 

0.00181 

0.00179 

0.00177 

0.00174 

0.00172 

0.00170 

1.85 

0.00174 

0.00172 

0.00171 

0.00169 

0.00167 

0.00166 

0.00164 

0.00162 

0.00160 

0.00158 

0.00156 

1.90 

0.00159 

0.00158 

0.00156 

0.00155 

0.00154 

0.00152 

0.00151 

0.00149 

0.00147 

0.00146 

0.00144 

1.95 

0.00146 

0.00145 

0.00144 

0.00143 

0.00141 

0.00140 

0.00139 

0.00137 

0.00136 

0.00135 

0.00133 

2.00 

0.00134 

0.00133 

0.00132 

0.00131 

0.00130 

0.00129 

0.00120 

0.00127 

0.00126 

0.00124 

0.00123 
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TABL'D III. - Continued. DIMENSIONLESS AXIAL 


MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B z /aJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.05 


(a) Concluded. Half cone angle, 15.0. 


Dimen- 
sionless 
axial 
pool t i on. 




Dimensionless radius. 






1.! 0 

l 

1 . CO 

1.6a 

1.70 

1.75 

1.80 

1.85 

1.90 

1.95 

2.00 

- 1.00 

0.00348 

0.00340 

0.00333 

0.00325 

0.00317 

0.00309 

0.00302 

0.00294 

0.00286 

0.00279 

0.00271 

- 0.95 

0.00395 

0.00376 

0.00367 

0.00357 

0.00348 

0.00339 

0.00330 

0.00321 

0.00312 

0.00303 

0.00294 

- 0.90 

0.00427 

0.00416 

0.00405 

0.00394 

0.00383 

0.00372 

0.00361 

0.00350 

0.00340 

0.00329 

0.00319 

- 0.85 

0.00474 

0.00461 

0.00447 

0.00434 

0.00421 

0.00408 

0.00395 

0.00382 

0.00369 

0.00357 

0.00345 

- 0.80 

0.00527 

0.00511 

0.00495 

0.00479 

0.00463 

0.00447 

0.00432 

0.00416 

0.00401 

0.00386 

0.00372 

- 0.75 

0.00587 

0.00567 

0.00547 

0.00528 

0.00509 

0.00490 

0.00471 

0.00453 

0.00435 

0.00417 

0.00400 

- 0.70 

0.00654 

0.00629 

0.00605 

0.00581 

0.00558 

0.00535 

0.00513 

0.00491 

0.00469 

0.00449 

0.00428 

- 0.65 

0.00728 

0.00698 

0.00668 

0.00639 

0.00610 

0.00583 

0.00556 

0.00529 

0.00504 

0.00479 

0.00455 

- 0 . 60 

0.00609 

0.00771 

0.00735 

0.00699 

0.00664 

0.00631 

0.00598 

0.00567 

0.00536 

0.00507 

0.00479 

- 0.55 

0.00896 

0. 00849 

0.00804 

0.00760 

0.00717 

0.00677 

0.00638 

0.00600 

0.00564 

0.00529 

0.00497 

- 0.50 

0.00985 

0.00927 

0.00871 

0.00817 

0.00766 

0.00717 

0.00670 

0.00625 

0.00583 

0.00542 

0.00504 

- 0.45 

0.01071 

0.00999 

0.00930 

0.00865 

0.00803 

0.00744 

0.00688 

0.00636 

0.00586 

0.00540 

0.00496 

- 0.40 

0.01 145 

0.01056 

0.00971 

0.00892 

0.00818 

0.00748 

0.00683 

0.00623 

0.00566 

0.00513 

0.00465 

- 0 . 35 

0.01 188 

0.01079 

0.00978 

0.00884 

0.00797 

0.00716 

0.00642 

0.00574 

0.00511 

0.00453 

0.00400 

- 0.30 

0.01173 

0.01043 

0.00924 

0.00816 

0.00717 

0.00627 

0.00546 

0.00472 

0.00405 

0.00345 

0.00291 

- 0.25 

0.01057 

0.00908 

0.00774 

0.00655 

0.00549 

0.00455 

0.00372 

0.00298 

0.00232 

0.00175 

0.00124 

- 0.20 

0.00774 

0.00616 

0.00400 

0.00361 

0.00259 

0.00171 

0.00095 

0.00031 

- 0.00025 

- 0.00072 

- 0. 00111 

- 0.15 

0.00243 

0.00101 

- 0.00016 

- 0.00111 

- 0.00189 

- 0.00253 

- 0.00304 

- 0.00344 

- 0.00376 

- 0.00401 

- 0.00419 

- 0 . 10 

- 0.00620 

- 0.00696 

- 0.00750 

- 0.00787 

- 0.00810 

- 0.00822 

- 0.00826 

- 0.00824 

- 0.00816 

- 0.00805 

- 0.00790 

- 0.05 

- 0.01817 

- 0.01760 

- 0.01697 

- 0.01631 

- 0.01565 

- 0.01498 

- 0.01433 

- 0.01370 

- 0.01309 

- 0.01251 

- 0.01195 

0.00 

- 0.03147 

- 0.02910 

- 0.02698 

- 0.02507 

- 0.02335 

- 0.02179 

- 0.02037 

- 0.01908 

- 0.01790 

- 0.01682 

- 0.01582 

0.05 

- 0.04197 

- 0.03822 

- 0.03495 

- 0.03207 

- 0.02952 

- 0.02725 

- 0.02522 

- 0.02340 

- 0.02177 

- 0.02029 

- 0.01894 

0 . 10 

- 0.04671 

- 0.04259 

- 0.03095 

- 0.03572 

- 0.03285 

- 0.03028 

- 0.02799 

- 0.02592 

- 0.02406 

- 0.02230 

- 0.02085 

0.15 

- 0.04581 

- 0.04212 

- 0.03880 

- 0.03580 

- 0.03309 

- 0.03063 

- 0.02841 

- 0.02639 

- 0.02456 

- 0.02289 

- 0.02136 

0.20 

- 0.04109 

- 0.03819 

- 0.03553 

- 0.03307 

- 0.03081 

- 0.02873 

- 0.02682 

- 0.02506 

- 0.02344 

- 0.02195 

- 0.02057 

0.25 

- 0.03438 

- 0.03234 

- 0.03041 

- 0.02860 

- 0.02690 

- 0.02531 

- 0.02382 

- 0.02242 

- 0.02112 

- 0.01990 

- 0.01076 

0.30 

- 0.02701 

- 0.02574 

- 0.02451 

- 0.02332 

- 0.02217 

- 0.02106 

- 0.02001 

- 0.01900 

- 0.01805 

- 0.01714 

- 0.01628 

0.35 

- 0.01984 

- 0.01920 

- 0.01855 

- 0.01788 

- 0.01722 

- 0.01656 

- 0.01590 

- 0.01526 

- 0.01464 

- 0.01403 

- 0.01345 

0.40 

- 0.01332 

- 0.01317 

- 0.01297 

- 0.01274 

- 0.01247 

- 0 . 0 L 217 

- 0.01186 

- 0.01154 

- 0.01121 

- 0.01067 

- 0.01053 

0.45 

- 0.00767 

- 0.00709 

- 0.00803 

- 0.00812 

- 0.00816 

- 0.00816 

1 - 0.00812 

I 

- 0.00805 

| - 0.00796 

- 0.00784 

- 0.00771 

0.50 

- 0.00298 

- 0.00345 

- 0.00384 

- 0.00417 

- 0.00443 

- 0.00465 

- 0.00481 

- 0.00494 

- 0.00504 

- 0.00510 

- 0.00513 

0.55 

0.00077 

0.00014 

- 0.00041 

- 0.00090 

- 0.00132 

- 0.00169 

- 0.00200 

! - 0.00227 

- 0.00251 

- 0.00270 

- 0.00287 

0.60 

0.00366 

0.00294 

0.00229 

0.00170 

0.00118 

0.00072 

0.00030 

- 0.00007 

- 0.00040 

- 0.00069 

- 0.00094 

0.65 

0.00577 

0.00501 

0.00431 

0.00368 

0.00311 

0.00259 

0.00212 

0.00169 

0.00130 

0.00095 

0.00064 

0.70 

0.00722 

0.00645 

0.00575 

0.00511 

0.00452 

0.00398 

0.00348 

0.00303 

0.00261 

0.00223 

0.00108 

0.75 

0.00810 

0.00737 

0.00669 

0.00607 

0.00549 

0 . 00^95 

0 . 004*5 

0.00400 

0.00357 

0.00318 

0.00282 

0.80 

0.00852 

0.00785 

0.00722 

0.00663 

0.00608 

0.00557 

0.00509 

0.00465 

0.00423 

0.00385 

0.00349 

0.85 

0.00860 

0.00798 

0.00741 

0.00687 

0.00637 

0.00509 

0.00545 

0.00503 

0.00464 

0.00427 

0.00393 

0.90 

0.00840 

0.00786 

0.00735 

0.00687 

0.00642 

0.00599 

0.00558 

0.00520 

0.00484 

0.00450 

0.00418 

0.95 

0.00602 

0.00756 

0.00711 

0.00669 

0.00629 

0.00591 

0.00555 

0.00521 

0.00488 

0.00458 

0.00428 

1.00 

0.00753 : 

0.00713 

0.00675 

0.00639 

0.00604 

0.00571 

0.00540 

0.00509 

0.00481 

0.00453 

0.00427 

1.05 

0.00698 

0.00664 

0.00632 

0.00601 

0.00572 

0.00543 

0.00516 

0.00489 

0.00464 

0.00440 

0.00417 

1.10 

0.00640 

0.00612 

0.00586 

0.00560 

0.00534 

0.00510 

0.00487 

0.00464 

0.00442 

0.00421 

0.00401 

1.15 

0.00584 

0.00561 

0.00538 

0.00517 

0.00496 

0.00475 

0.00455 

0.00436 

0.00417 

0.00399 

0.00381 

1.20 

0.00530 

0.00511 

0.00492 

0.00474 

0.00457 

0.00439 

0.00423 

0.00406 

0.00390 

0.00375 

0.00360 

1.25 

0.00480 

0.00464 

0.00449 

0.00434 

0.00419 

0.00405 

0.00391 

0.00377 

0.00363 

0.00350 

0.00337 

1.30 

0.00434 

0.00421 

0.00409 

0.00396 

0.00384 

0.00372 

0.00360 

0.00348 

0.00337 

0.00325 

0.00314 

1.35 

0.00393 

0.00182 

0.00372 

0.00361 

0.00351 

0.00341 

0.00331 

0.00321 

0.00311 

0.00301 

0.00292 

1.40 

0.00355 

0.00347 

0.00338 

0.00329 

0.00321 

0.00312 ! 

0.00304 

0.00295 

0.00287 

0.00279 

0.00271 

1.45 

0.00322 

0 . 003 L 5 

0.00308 

0.00300 

0.00293 

0.00286 

0.00279 

0.00272 

0.00265 

0.00258 

0.00251 

1.50 

0.00292 

0.00286 

0.00200 

0.00274 

0.00268 

0.00262 

0.00256 

0.00250 

0.00244 

0.00238 

0.00232 

1.55 

0.00266 

0.00261 

0.00256 

0.00250 

0.00245 

0.00240 

0.00235 

0.00230 

0.00225 

0.00220 

0.00214 

1.60 

0.00242 

0.00238 

0.00233 

0.00229 

0.00225 

0.00220 

0.00216 

0.00212 

0.00207 

0.00203 

0.00198 

1.65 

0.00221 

0.00217 

0.00214 

0.00210 

0.00206 

0.00202 

0.00199 

0.00195 

0.00191 

0.00187 

0.00184 

1.70 

0.00202 

0.00199 

0. 00 196 

0.00193 

0.00189 

0.00186 

0.00183 

0.00180 

0.00176 

0.00173 

0.00170 

1.75 

0.00185 

0.00182 

0.00160 

0.00177 

0.00174 

0.00172 

0.00169 

0.00166 

0.00163 

0.00160 

0.00157 

1.80 

0.00170 

0.00168 

0.00165 

0.00163 

0.00161 

0.00158 

0.00156 

0.00153 

0.00151 

0.00149 

0.00146 

1.85 

0.00156 

0.00154 

0.00152 

0.00150 

0.00148 

0.00146 

0.00144 

0.00142 

0.00140 

0.00138 

0.00136 

1.90 

0.00144 

0.00142 

0.00141 

0.00139 

0.00137 

0.00135 

0.00134 

0.00132 

0.00130 

0.00128 

0.00126 

1.95 

0.00133 

0.00132 

0.00130 

0.00129 

0.00127 

0.00125 

0.00124 

0.00122 

0.00121 

0.00119 

0.00117 

2.00 

0.00123 

0.00122 

0.00120 

0.00119 

0.00118 

0.00116 

0.00115 

0.00114 

0.00112 

0.00111 

0.00109 
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TABLE III. - Continued. 


DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE : 
(b) Half cone angle, 22.5. 


10 B z /hJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.05 


Dimen- 

sionless 

axial 

position, 

T1 

Dimensionless radius, p 

0 

0.05 

0.10 

0.15 

0.20 

0.2c 

0.30 

0.35 

0.40 

0.45 

0.50 

- 1.00 

0.01720 

0.01719 

0.01714 

0.01707 

0.01696 

0.01683 

0.01667 

0.01648 

0.01627 

0.01603 

0.01577 

- 0.95 

0.01952 

0.01950 

0.01945 

0.01936 

0.01923 

0.01907 

0.01887 

0.01864 

0.01838 

0 . 01 B 09 

0.01778 

- 0.90 

0.02228 

0.02226 

0.02219 

0.02207 

0.02192 

0.02171 

0.02147 

0.02119 

0.02087 

0.02051 

0.02012 

- 0.85 

0.02557 

0.02554 

0.02546 

0.02531 

0.02512 

0. 02486 

0.02456 

0.02421 

0.02381 

0.02337 

0.02288 

- 0.80 

0.02953 

0.02950 

0.02939 

0.02921 

0.02896 

0 . 0286 *, 

0.02826 

0.02782 

0.02732 

0.02676 

0.02616 

- 0.75 

0.03435 

0,03430 

0.03416 

0.03393 

0.03362 

0.03321 

0.03273 

0.03217 

0.03153 

0.03083 

0.03007 

- 0.70 

0.04024 

0.04018 

0.04000 

0.03971 

0.03930 

0.03878 

0.03816 

0.03744 

0.03663 

0.03573 

0.03476 

- 0.65 

0.04753 

0.04745 

0.04722 

0.04684 

0.04631 

0.04563 

0.04483 

0.04389 

0.04285 

0.04169 

0.04044 

- 0.60 

0.05664 

0.05654 

0.05624 

0.05573 

0.05503 

0.05415 

0.05309 

0.05186 

0.05049 

0.04898 

0.04736 

- 0.55 

0.06816 

0.06803 

0.06762 

0.06694 

0.06601 

0.06483 

0.06342 

0.06180 

0.05998 

0.05800 

0.05586 

- 0.50 

0.08290 

0 . 0 B 272 

0.08216 

0 .08125 

0.07999 

0.07840 

0.07650 

0.07432 

0.07188 

0.06923 

0.06638 

- 0 . 4,5 

0.10201 

0.10175 

0. 10099 

0.09974 

0.09001 

0.09583 

0.09324 

0.09027 

0.08696 

0.08337 

0.07953 

- 0.40 

0.12713 

0.12677 

0 . 12571 

0. 12396 

0.12155 

0.11853 

0.11493 

0. 11083 

0.10627 

0.10134 

0.09610 

- 0.35 

0.16065 

0.16014 

0 . 15864 

0.15616 

0.15275 

0. 14848 

0. 14343 

0.13767 

0.13131 

0.12444 

0.11719 

- 0.30 

0 . 2061 Q 

0.20537 

0.20320 

0. 19963 

0.19473 

0.18861 

0.18138 

0.17318 

0.16415 

0.15447 

0 . 14428 

- 0.25 

0.26881 

0.26774 

0.26454 

0.25929 

0.25212 

0.24318 

0.23267 

0.22080 

0.20781 

0. 19393 

0. 17943 

- 0.20 

0.35702 

0.35540 

0.35056 

0.34266 

0.33190 

0.31858 

0.30300 

0.28554 

0.26655 

0.24641 

0.22549 

- 0.15 

0.48401 

0.48144 

0.47382 

0.46146 

0.44480 

0.42438 

0.40080 

0.37464 

0.34650 

0.31692 

0.28644 

- 0.10 

0.67295 

0.66850 

0.65549 

0.63477 

0.60752 

0.57496 

0.53821 

0.49829 

0.45608 

0.41233 

0.36773 

- 0.05 

0.97217 

0.96240 

0.93524 

0.89513 

0.84606 

0.79091 

0.73167 

0.66970 

0.60603 

0.54144 

0.47656 

0.00 

1.60103 

1.49801 

1.39607 

1.29521 

1.19545 

1.09681 

0.99931 

0.90299 

0.80790 

0.71408 

0.62161 

0.05 

2.21743 

2.02115 

1.84436 

1.68265 

1.53205 

1.38971 

1.25370 

1.12270 

0.99577 

0.87223 

0.75155 

0.10 

2.47974 

2.27807 

2.08697 

1.90557 

1.73273 

1.56725 

1.40802 

1.25409 

1.10461 

0.95809 

0.81629 

0.15 

2.60862 

2.40500 

2.20824 

2.01807 

1.83403 

1.65560 

i . 48220 

1.31324 

1 . 148 L 8 

0.98646 

0.82756 

0.20 

2.65432 

2.44965 

2.24983 

2.05470 

1.86406 

1.67763 

1.49507 

1.31604 

1.14015 

0.96702 

0.79628 

0.25 

2.64222 

2.43691 

2.23515 

2.03687 

1.84195 

1.65022 

1.46147 

1.27547 

1.09198 

0.91072 

0.73142 

0.30 

2 . 5 B 788 

2.38213 

2.17907 

V . 97866 

1.78081 

1.58541 

1.39234 

1.20144 

1.01253 

0.82544 

0.63995 

0.35 

2.50167 

2.29561 

2.09164 

1.88973 

1 .68981 

1.49183 

1.29568 

1.10126 

0.90845 

0.71713 

0.52714 

0.40 

2.39080 

2.18452 

1.97990 

1.77691 

1.57552 

1.37566 

1.17729 

0.98032 

0.78467 

0.59025 

0.39695 

0.45 

2.26043 

2.05399 

1.84890 

1.64513 

1.44265 

1.24144 

1.04144 

0.84260 

0.64487 

0.44816 

0.25241 

0.50 

2.11429 

1.90774 

1.70230 

1.49795 

1.29469 

1.09247 

0.89128 

0.69106 

0.49177 

0.29337 

0.09580 

0.55 

1.95511 

1.74847 

1.54277 

1.33801 

1.13416 

0.93121 

0.72913 

0.52789 

0.32746 

0.12780 

0.10698 

0.60 

1.78488 

1.57818 

1.37230 

1.16723 

0.96296 

0.75947 

0.55674 

0.35476 

0.15348 

0.13115 

0.11200 

0.65 

1.60507 

1.39833 

1.19232 

0.98703 

0.78246 

0.57858 

0.37540 

0.17287 

0.14945 

0. 12943 

0.11216 

0.70 

1.41671 

1.20994 

1.00384 

0. 79841 

0.59364 

0.38951 

0.18601 

0.16183 

0.14137 

0.12380 

0 . 10856 

0.75 

1.22045 

1.01367 

0.00753 

0.60202 

0.39715 

0.19289 

0.16827 

0.14777 

0.13034 

0.11528 

0.10213 

0.80 

1.01663 

0.80985 

0.60372 

0.39822 

0.19335 

0.16862 

0.14854 

0.13171 

0.11730 

0.10476 

0.09373 

0.85 

0.80517 

0.59841 

0.39236 

0.18699 

0.16254 

0.14349 

0. 12787 

0 . 1 1 *,64 

0.10318 

0.09310 

! 0.08414 

0.90 

0.58537 

0.37869 

0.17287 

0.14941 

0.13234 

0.11876 

0. 10738 

0.09754 

0.08886 

0.08109 

; 0.07408 

0.95 

0.35508 

0.14868 

0.12798 

0. 11476 

0.10449 

0.09583 

0.08824 

0.08141 

0 . 075 L 9 

0.06948 

0.06420 

1.00 

1 

0.10258 

0.09689 

0.09140 

0.08613 

0.08107 

0.07623 

0.07159 

0.06715 

0.06292 

0.05888 

0.05504 

1.05 

0.06961 

0.06912 

0.06776 

0.06579 

0.06342 

0.06081 

0.05807 

0.05527 

0.05246 

0.04967 

0.04693 

1.10 

0.05381 

0.05360 

0.05298 

0.0520 L 

0.05074 

0.04923 

0.04756 

0.04576 

0.04388 

0.04195 

0.04000 

1.15 

0.04331 

0.04319 

0.04264 

0.04226 

0.04149 

0.04054 

0.03945 

0.03825 

0.03696 

0.03560 

0.03420 

1.20 

0.03572 | 

0.03564 

0.03541 

0.03504 

0.03453 

0.03389 

0.03315 

0.03231 

0.03140 

0.03042 

0.02939 

1.25 

0.02997 

0.02992 

0.02976 

0.02950 

0.02914 

0.02870 

0.02817 

0.02756 

0-02690 

0.02617 

0.02541 

1.30 

0.02549 

0.02545 

0.02534 

0.02515 

0.02489 

0.02456 

0.02417 

0.02372 

0.02322 

0.02268 

0.02210 

1.35 

0.02191 

0.02188 

0.02180 

0.02166 

0.02146 

0.02122 

0.02092 

0.02058 

0.02020 

0.01978 

0.01933 

1.40 

0.01901 

0.01899 

0.01892 

0.01881 

0.01866 

0.01847 

0.01825 

0.01798 

0.01769 

0.01736 

0.01701 

1.45 

0.01662 

0.01660 

0.01655 

0.01646 

0.01635 

0.01620 

0.01602 

0.01581 

0.01558 

0.01532 

0.01504 

1.50 

0.01463 

0.01461 

0.01457 

0.01450 

0.01441 

0.01429 

0.01415 

0.01399 

0.01380 

0.01359 

0.01336 

1.55 

0.01295 

0.01294 

0.01291 

0.01285 

0.01278 

0.01268 

0.01257 

0.01244 

0.01228 

0.01212 

0.01193 

1.60 

0.01153 

0.01152 

0.01149 

0.01145 

0.01139 

0.01131 

0.01122 

0.01111 

0.01098 

0.01085 

0.01070 

1.65 

0.01031 

0.01031 

0.01020 

0.01025 

0.01020 

0.01013 

0.01006 

0.00997 

0.00986 

0.00975 

0.00962 

1.70 

0.00927 

0.00926 

0.00924 

0.00921 

0.00917 

0.00912 

0.00905 

0.00898 

0.00889 

0.00880 

0.00869 

1.75 

0.00836 

0.00835 

0.00834 

0.00831 

0.00828 

0.00823 

0.00818 

0.00812 

0.00805 

0.00797 

0.00788 

1.80 

0.00757 

0.00756 

0.00755 

0.00753 

0.00750 

0.00746 

0.00742 

0.00737 

0.00731 

0.00724 

0.00716 

i .85 ; 

0.00688 

0.00687 

0.00686 

0.00684 

0.00682 

0.00679 

0.00675 

0.00670 

0.00665 

0.00660 

0.00653 

1.90 

0.00627 

0.00626 

0.00625 

0.00624 

0.00622 

0.00619 

0.00616 

0.00612 

0.00608 

0.00603 

0.00597 

1.95 

0.00573 

0.00573 

0.00572 

0.00570 

0.00569 

0.00566 

0.00564 

0.00560 

0.00556 

0.00552 

0.00548 

2.00 | 

0.00525 

0.00525 

0.00524 

0.00523 

0.00521 

0.00519 

0.00517 

0.00514 

0.00511 

0.00507 

0.00503 
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TABLE III. - Continued. DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B 2 /pJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.05 

(b) Continued. Half cone angle, 22.5. 


Dimen - 
s i onl es s 

| Dimensionless radius, p | 

axl al 

O.iO 

0. [ c 

O 

CD 

o 

O.Pb 

0.70 

0.7b 

0.60 

0. 85 

0.90 

0.95 

1.00 

position, 

V \ 












' l.oo 

0.01577 

1 

0.01549 

0.01519 

0.01487 

0.01454 

0.01410 

0.01382 

0.01345 

0.01306 

0.01267 

0.01227 

- 0.95 

0.01770 

0.01743 

0.01707 

0.01660 

0.01627 

0.01585 

0.01541 

0.01495 

0.01449 

0.01402 

0.01355 

- 0.90 

0.02012 

0.01970 

0.01925 

0.01870 

0.01828 

0.01776 

0.01723 

0.01668 

0.01612 

0.01556 

0.01499 

- 0.85 

0.02288 

0.02236 

0.02181 

0.02122 1 

0.02061 

0.01998 

0.01933 

0.01866 

0.01798 

0.01730 

0.01661 

- 0 . 80 

0.02616 

0.02551 

0.02482 

0.02409 

0.02334 

0.02256 

0.02175 

0.02094 

0.02011 

0.01927 

0.01844 

- 0.75 

0.03007 

0.02925 

0.02838 

0.02747 

0.02653 

0.02556 

0.02457 

0.02356 

0.02254 

0.02152 

0.02050 

- 0 . 70 

0.03476 

0.03372 ! 

0.03263 

0.03148 

0.03029 1 

0.02907 

0.02783 

0.02658 

0.02532 

0.02406 

0.02281 

- 0.65 

0.04044 1 

0.03911 

0.03770 

0.03624 1 

0.03474 

0.03320 

0.03164 

0.03007 

0.02850 

0.02694 

0.02540 

- 0.60 

0.04736 

0.04563 

0.04382 

0.04194 

0.04002 ! 

0.03805 

0.03608 

0.03409 

0.03212 

0.03018 

0.02827 

- 0.55 

0.05586 

0.05360 

0.05123 

0*04879 

0.04630 

0.04378 

0.04125 

0.03873 

0.03624 

0.03300 

0.03142 

- 0.50 

0.06638 

0.06338 

0.06027 

0.05706 

0.05381 

0.05053 

0.04727 

0.04404 

0.04088 

0.03780 

0.03482 

- 0.65 

0.07953 

0.07551 

0.07134 1 

0.06709 

0.06279 

0.05850 

0.05425 

0.05008 

0.04603 

0.04212 

0.03837 

- 0.40 

0.09610 

0.09064 

0.08501 

0.07929 

0.07356 

0.06787 

| 0.06229 

0.05686 

0.05163 

0.04664 

0.04191 

- 0 . 35 

0.11719 1 

0.10966 

0.10195 

0.09418 

0.08644 

0.07882 

0.07142 

0.06429 

0.05749 

0.05109 

0.04510 | 

- 0.30 

0 . 14428 

0.13376 

0.12307 

0. 11237 ! 

0.10179 1 

0.09148 

0.08155 

0.07210 

0.06322 

0.05496 

0.04737 1 

- 0.25 

0.17943 

0.16454 

0.14951 

0.13457 

0.11994 

0. 10581 

0.09235 

0.07972 

0.06803 

0.05734 

0.04771 

- 0.20 

0.22549 

0.20416 

0.18277 

0.16165 

0.14113 ! 

0.12151 

0.10305 

0.08596 

0.07043 

0.05656 

0.04440 

- 0 . 15 

0.28644 

0.25558 

0.22481 

0.19462 

0.16547 

0.13780 

0. 11204 

0.08857 

0.06769 

0.04959 

0.03434 

- 0 . 10 

0.36773 

0.32291 

0.27846 

0.23497 

0.19306 

0.15336 

0.11656 

0.00339 

0.05454 

0.03057 

0.01171 

- 0.05 | 

0.47656 

0.41196 

0.34815 

0.28560 

0.22514 ! 

0.16725 

1 0.11293 

0.06345 

0.02056 

- 0.01343 

- 0.03644 

0.00 

0.62161 

0.53057 

0.44107 

0.35327 

0.26733 

0.18352 

0 . 10221 

0.02396 

- 0.05026 

- 0.11037 

- 0.17045 

0.05 

0.75155 

0.63331 

0.51716 

0.40277 

0.28979 

0.17782 

0.06631 

- 0.04563 

- 0.15944 

- 0.27763 

- 0.22639 

0 . 10 | 

0.81629 

0.67627 i 

0.53830 

0.40186 | 

0.26642 , 

0.13137 

- 0.00401 

- 0.14054 

- 0.27921 

- 0.24362 

- 0.21095 

0.15 

0.82756 

0.67099 

0.51626 

0.36287 

0.21032 i 

0.05809 

- 0.09436 

- 0.24759 

- 0.22466 

- 0.20225 

- 0. 18094 

0.20 

0.79628 

0.62752 

0.46036 

0.29441 

0.12928 

- 0.03543 

- 0.20010 

, - 0.18756 

- 0.17429 

- 0. 16076 

- 0. 14738 

0.25 1 

0.73142 

0.55380 1 

0.37756 

0.20241 | 

0.02607 

- 0. 14576 

- 0.14173 

- 0.13622 

- 0.12964 

- 0.12236 

- 0.11470 

0.30 ! 

0.63995 

0 . 455 8 8 ! 

0.27300 

0.09110 

- 0.09001 

- 0.09289 

- 0.09380 

- 0.09313 

- 0.09123 

- 0.08840 

- 0.08488 

0.35 

0.52714 

0.33834 

0.15058 

- 0.03629 

- 0.04470 

- 0.05082 

- 0.05503 

- 0.05766 

- 0.05900 

- 0.05930 

- 0.05878 

0.40 

0.39695 

0.20467 1 

0.01330 

0.00053 

- 0.00974 

- 0.01788 

- 0.02421 

- 0.02903 

1 - 0.03256 

- 0.03503 

j - 0.03661 

0.45 

0.25241 

0.05755 

0.04136 

0.02786 

0.01663 i 

0.00736 

- 0.00025 

- 0.00642 

1 - 0.01137 

- 0.01527 

1 - 0.01829 

0.50 

0.09580 

0.07699 

0.06100 

0.04742 

0.03588 

0.02612 1 

0.01788 

0.01096 

0.00510 

: 0.00039 

- 0.00355 

0.55 

0.10698 

0.08915 

0.07382 

0.06063 

0.04926 

0 . 0394 B 

0.03106 

0.02385 

0.01768 

0.01242 

0.00796 

0.60 

0. 11200 

0.09547 

0.08114 

0.06867 1 

0.05782 

0.04836 

0.04012 

0.03295 

0.02671 

0.02130 

0.01661 

0.65 

0.11216 

0.09716 | 

0.08405 

0.07256 

0.06246 

0.05358 

0.04576 

0.03887 

0.03281 

0.02749 

0.02281 

0.70 

0.10856 

0.09522 

0.08350 

0.07315 

0.06398 

0.05585 

0.04062 

0.04220 

0.03649 

0.03142 

0.02692 

0.75 

0.10213 

0.09056 

0.08031 

0.07120 ! 

0.06307 

0.05580 

0.04929 

0.04345 

0.03821 

0.03352 

0.02931 

0.80 

0.09373 

0.08395 

0.07522 

0.06739 

0.06035 

0.05400 

0.04027 

0.04309 

0.03840 

0.03415 

0.03031 

0.85 

0.08414 

0.07611 

0.06888 

0.06233 

0.05638 

0.05096 

0.04603 

0.04153 

0.03742 

0,03367 

0.03025 

0.90 

0.07408 

0.06771 j 

0.06189 

0.05655 

0.05165 

0.04714 

0.04299 

0.03916 

0.03563 

0.03239 

0.02939 

0.95 

0.06420 

0.05931 

0.05476 

0.05053 

0.04658 

0.04291 

0.03948 

0.03630 

0.03332 

0.03056 

0.02799 

1.00 

0.05504 

0.05139 

0.04792 

0.04464 

0.04153 

0.03859 

0.03582 

0.03320 

0.03074 

0,02842 

0.02625 

1.05 

0.04693 

0.04426 

0.04166 

0.03915 

0.03674 

0.0344 2 

0.03220 

0.03000 

0. 02 806 

0,02615 

0.02433 

1 . 10 

0.04000 

0.03805 

0.03612 

0.03421 

0.03235 

0.03054 

0.02878 

0.02708 

0.02544 

0.02386 

0.02236 

1.15 

0.03420 

0.03277 

0.03133 

0.02988 

0.02845 

0.02703 

0.02564 

0.02428 

0.02295 

0.02167 

0.02042 

1.20 

0.02939 

0.02833 

0.02724 

0.02613 

0.02502 

0.02391 

0.02281 

0.02172 

0.02065 

0.01961 

0.01858 

1.25 

0.02541 

0.02460 

0.02377 

0.02292 

0.02205 

0.02118 

0.02030 

0.01943 

0.01857 

0.01771 

0.01687 

1.30 

0.02210 

0.02148 

0.02084 

0.02017 

0.01949 

0.01800 

0.01810 

0.01739 

0.01669 

0.01599 

0.01530 

1.35 

0.01933 

0.01885 

0.01835 

0.01782 

0.01728 

0.01673 

0.01616 

0.01559 

0.01502 

0.01445 

0.01368 

1.40 

0.01701 

0.01663 

0.01623 

0.01581 

0.01537 

0.01493 

0.01447 

0.01401 

0.01354 

0.01306 

0.01259 

1.45 

0.01504 

0.01474 

0.01442 

0.01408 

0.01373 

0.01336 

0.01299 

0.01261 

0.01222 

0.01183 

0.01144 

1.50 

0.01336 

0.01312 

0.01286 

0.01259 

0.01230 

0.01200 

0.01169 

0.01138 

0.01106 

0.01073 

0.01040 

1.55 

0. 01193 

0.01173 

0.01152 

0.01129 

0.01106 

0.01081 

0.01056 

0.01029 

0.01003 

0.00975 

0.00948 

1.60 

0.01070 

0.01053 

0.01036 

0.01017 

0.00997 

0.00977 

0.00956 

0.00934 

0.00911 

0.00888 

0.00865 

1.65 

0.00962 

0.00949 

0.00934 

0.00919 

0.00902 

0.00885 

0.00867 

0.00849 

0.00830 

o.ooeu 

0.00791 

1.70 

0.00869 

0.00858 

0.00846 

0.00833 

0.00819 

0.00804 

0.00789 

0.00774 

0.00758 

0.00741 

0.00724 

1.75 

0.00788 

0.00778 

0.00768 

0.00757 

0.00745 

0.00733 

0.00720 

0.00707 

0.00693 

0.00679 

0.00665 

1.80 

0.00716 

0.00700 

0.00699 

0.00690 

0.00680 

0.00670 

0.00659 

0.00647 

0.00636 

0.00624 

0. 0061 1 

1.85 

0.00653 

0.00646 

0.00639 

0.00631 

0.00622 

0.00613 

0.00604 

0.00594 

0.00584 

0.00574 

0.00563 

1.90 

0.00597 

0.00591 

0.00505 

0.00578 

0.00571 

0.00563 

0.00555 

0.00547 

0.00538 

0.00529 

0.00519 

1.95 

0.00548 

0.00542 

0.00537 

0.00531 

0.00525 

0.00518 

0.00511 

0.00504 

0.00496 

0.00488 

0.00480 

2.00 

0.00503 | 

0.00499 

0.00494 

0.00489 . 

0.00404 

D . 00478 

0.00472 

0.00465 

0.00459 

0.00452 

0.00445 
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TABLE III. - Continued. DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B z / k JL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.05 

(b) Continued. Half cone angle, 22.5. 


Dlmen- 


Dimensionless radius, p 

s i onl es s 
axial 
position, 

1.00 

1.05 

1.10 

1.15 

1.20 

1.25 

1.30 

1.35 

1.40 

1.45 

1.50 

- 1.00 

0.01227 

0.01187 

0.01146 

0.01105 

0.01065 

0.01024 

0.00984 

0.00944 

0.00904 

0.00865 

0.00827 

- 0.95 

0.01355 

0.01307 

0.01258 

0.01210 

0-01162 

0 . 01 U 4 

0.01067 

0.01021 

0.00975 

0.00930 

0. 00866 

- 0.90 

0.01499 

0.01441 

0.01384 

0.01326 

0.01269 

0.01213 

0.01158 

0.01103 

0.01050 

0.00997 

0. 00946 

- 0.85 

0.01661 

0.01592 

0.01523 

0.01455 

0.01387 

0.01320 

0,01255 

0.01191 

0.01128 

0.01067 

0.01008 

- 0.80 

0.01844 

0.01760 

0.01678 

0.01596 

0.01515 

0.01436 

0.01359 

0.01283 

0.01210 

0.01139 

0.01071 

- 0.75 

0.02050 

0.01949 

0.01848 

0.01750 

0.01654 

0.01559 

0,01468 

0.01379 

0.01293 

0.01211 

0.01132 

- 0.70 

0.02281 

0.02158 

0.02036 

0.01917 

0.01802 

0.01689 

0.01581 

0.01476 

0.01376 

0 . 0 1280 

0.01188 

- 0.65 

0.02540 

0.02389 

0.02241 

0.02097 

0.01957 

0.01823 

0.01694 

0.01571 

0.01453 

0.01341 

0.01235 

- 0.60 

0.02827 

0.02641 

0.02460 

0.02285 

0.02117 

0.01956 

0,01803 

0.01658 

0.01520 

0.01390 

0.01269 

- 0.55 

0.03142 

0.02912 

0.02690 

0.02477 

0.02274 

0.02082 

0.01900 

0.01729 

0.01569 

0.01519 

0.01280 

- 0.50 

0.03482 

0.03196 

0.02923 

0.02663 

0 . 0241 ^ 

0.02189 

0.01973 

0.01773 

0.01587 

0.01516 

0.01258 

- 0.45 

0.03837 

0.03481 

0.03144 

0.02828 

0.02533 

0.02259 

0.02006 

0.01774 

0.01560 

0.01366 

0.01190 

- 0-40 

0.04191 

0.03746 

0.03331 

0.02947 

0.02593 

0.02269 

0.01974 

0.01707 

0.01466 

0.01250 

0.01056 

- 0.35 

0.04510 

0.03955 

0.03445 

0.02980 

0.02558 

0.02180 

0.01841 

0.01540 

0.01274 

0.01050 

0.00835 

- 0.30 

0.04737 

0.04045 

0.03422 

0.02865 

0.02371 

0.01938 

0.01559 

0.01231 

0.00948 

0.00706 

0.00499 

- 0.25 

0.04771 

0-03915 

0.03162 

0.02500 

0.01945 

0.01466 

0.01062 

0.00723 

0.00441 

0.00209 

0.00018 

- 0.20 

0.04440 

0.03392 

0.02504 

0.01764 

0.01155 

0.00660 

0.00264 

- 0.00051 

- 0.00298 

- 0.00589 

- 0.00635 

- 0.15 

0.03434 

0.02185 

0.01169 

0.00414 

- 0.00175 

- 0.00613 

- 0.00932 

- 0.01157 

- 0.01312 

- 0.01513 

- 0.01473 

- 0 . 10 

0.01171 

- 0.00228 

- 0.01207 

- 0.01854 

- 0.02255 

- 0.02485 

- 0.02596 

- 0.02627 

- 0.02606 

- 0.02551 

- 0.02474 

- 0.05 

- 0 . Q 3644 

- 0.04871 

- 0.05335 

- 0.05378 

- 0.05218 

- 0.04965 

- 0.04677 

- 0.04381 

- 0.04093 

- 0.03818 

- 0.03560 

0.00 

- 0 . 17045 

- 0.13419 

- 0.11351 

- 0.09826 

- 0.08624 

- 0.07645 

- 0.06830 

- 0.06139 

- 0.05547 

- 0.05035 

- 0.04588 

0.05 

- 0.22639 

- 0.18494 

- 0. 15333 

- 0. 12940 

- 0.11092 

- 0.09631 

- 0.08450 

- 0.07477 

- 0.06663 

- 0.05975 

- 0.05385 

0.10 

- 0.21095 

- 0.18200 

- 0.15710 

- 0.13608 

- 0.11849 

- 0. 10380 

- 0.09149 

- 0.08111 

- 0.07230 

- 0.06478 

- 0.05830 

0.15 

- 0. 18094 

— 0 .16119 

- 0.14326 

- 0.12724 

- 0.11310 

- 0.10072 

- 0.08992 

- 0.08052 

- 0.07234 

- 0.06519 

- 0.05094 

0.20 

- 0.14738 

- 0.13447 

- 0.12226 

- 0. 11091 

- 0.10048 

- 0.09101 

- 0.08246 

- 0.07478 

- 0.06791 

- 0.06177 

- 0.05629 

0.25 

- 0 . H 470 

- 0.10691 

- 0.09920 

- 0.09173 

- 0.08461 

- 0.07790 

- 0.07164 

- 0.06586 

- 0.06054 

- 0.05567 

- 0.05123 

0 . 30 

- 0.08488 

- 0 .0809 L 

- 0.07667 

- 0.07229 

- 0.06789 

- 0.06357 

- 0.05938 

- 0.05537 

- D . 05157 

- 0 . 04 B 00 

- 0.04466 

0.35 

- 0.05878 

- 0.05762 

- 0.05597 

- 0.05398 

- 0.05176 

- 0.04938 

- 0.04694 

- 0.04447 

- 0.04204 

- 0.03965 

- 0.03735 

0.40 

- 0.03661 

- 0.03747 

- 0.03775 

- 0.03755 

- 0.03700 

- 0.03616 

- 0.03512 

- 0.03393 

- 0.03264 

- 0.03129 

- 0.02991 

0.45 

- 0.01829 

- 0.02056 

- 0.02220 

- 0.02332 

- 0.02401 

- 0.02434 

- 0.02439 

- 0.02421 

- 0.02385 

- 0.02335 

- 0.02275 

0 . 50 

- 0.00355 

- 0.00675 

- 0.00932 

- 0.01136 

- 0.01294 

- 0.01413 

- 0.01499 

- 0.01558 

- 0.01594 

- 0.01612 

- 0.01614 

0.55 

0.00796 

0.00419 

0.00103 

- 0.00160 

- 0.00378 

- 0.00556 

- 0.00700 

- 0.00816 

- 0.00906 

- 0.00975 

- 0.01026 

0.60 

0.01661 

0.01257 

0.00909 

0.00611 

0.00356 

0.00140 

- 0.00043 

- 0.00196 

- 0.00324 

- 0.00430 

- 0.00516 

0.65 

0.02281 

0.01870 

0.01512 

0.01198 

0.00925 

0.00688 

0.00483 

0. 00306 

0.00153 

0.00023 

- 0.00088 

0.70 

0.02692 

0.02292 

0.01938 

0.01624 

0.01347 

0.01102 

0.00887 

0.00698 

0.00532 

0.00387 

0.00261 

0.75 

0.02931 

0.02553 

0.02215 

0.01912 

0.01642 

0.01400 

0.01185 

0.00993 

0.00822 

0.00671 

0.00537 

0.80 

0.03031 

0.02684 

0.02370 

0.02086 

0.01830 

0.01599 

0.01390 

0.01203 

0.01034 

0.00883 

0.00747 

0.85 

0.03025 

0.02712 

0.02427 

0.02167 

0.01931 

0.01715 

0.01519 

0.01341 

0.01179 

0.01032 

0.00899 

0.90 

0.02939 

0.02664 

0.02410 

0.02177 

0.01963 

0.01766 

0.01585 

0.01420 

0.01268 

0.01129 

0.01003 

0.95 

0.02799 

0.02560 

0.02338 

0.02133 

0.01942 

0.01766 

0.01602 

0.01451 

0.01312 

0.01184 

0.01065 

1.00 

0.02625 

0.02421 

0.02230 

0.02051 

0.01884 

0.01728 

0.01582 

0.01447 

0.01321 

0.01203 

0.01095 

1.05 

0.02433 

0.02260 

0.02098 

0.01944 

0.01799 

0.01663 

0.01535 

0.01415 

0.01302 

0.01197 

0.01099 

1.10 

0.02236 

0.02092 

0.01954 

0.01823 

0.01699 

0.01581 

0.01470 

0.01365 

0.01265 

0.01171 

0.01083 

1.15 

0.02042 

0.01922 

0.01807 

0.01697 

0.01591 

0.01490 

0.01393 

0.01301 

0.01214 

0.01131 

0.01053 

1.20 

0.01858 

0.01759 

0.01663 

0.01570 

0.01480 

0.01394 

0.01311 

0.01231 

0.01155 

0.01083 

0.01013 

1.25 

0.01687 

0.01605 

0.01525 

0.01446 

0.01370 

0.01297 

0.01226 

0.01157 

0.01091 

0.01028 

0.00967 

1.30 

0.01530 1 

0.01462 

0.01395 

0.01329 

0.01265 

0.01203 

0.01142 

0.01083 

0.01026 

0.00971 

0.00918 

1.35 

0.01388 

0.01331 

0.01275 

0.01220 

0.01166 

0.01112 

0.01060 

0.01010 

0.00961 

0.00913 

0.00866 

1.40 

0.01259 

0.01212 

0.01165 

0.01118 

0.01073 

0.01027 

0.00983 

0.00939 

0.00897 

0.00855 

0.00815 

1.45 

| 

0.01144 

0.01104 

0.01065 

0.01025 

0.00987 

0.00948 

0.00910 

0.00873 

0-00836 

0.00800 

0. 00765 

1.50 

0.01040 

0.01007 

0.00974 

0.00941 

0.00907 

0.00875 

0 . 00 B 42 

0.00810 

0.00778 

0.00747 

0.00716 

1.55 

0.00948 

0.00920 

0.00891 

0.00863 

0.00835 

0.00807 

0.00779 

0.00751 

0.00724 

0.00697 

0.00670 

1.60 

0.00865 

0.00841 

0.00817 

0.00793 

0.00769 

0.00745 

0.00721 

0.00697 

0.00673 

0.00649 

0.00626 

1.65 

0.00791 

0.00770 

0.00750 

0.00729 

0.00709 

0.00688 

0.00667 

0.00646 

0.00626 

0.00605 

0.00585 

1.70 

0.00724 

0.00707 

0.00690 

0.00672 

0.00654 

0.00636 

0.00618 

0.00600 

0.00582 

0.00564 

0.00546 

1.75 

0.00665 

0.00650 

0.00635 

0.00620 

0.00604 

0.00589 

0.00573 

0.00557 

0.00542 

0.00526 

0.00510 

1.80 

0.00611 

0.00598 

0.00585 

0.00572 

0.00559 

0.00545 

0.00532 

0.00518 

0.00504 

0.00490 

0 . 0047 ? 

1.65 

0.00563 

0.00552 

0.00541 

0.00529 

0.00518 

0.00506 

0.00494 

0.00482 

0.00470 

0.00458 

0.00446 

1.90 

0.00519 

0.00510 

0.00500 

0.00490 

0.00480 

0.00470 

0.00459 

0.00449 

0.00438 

0.00428 

0.00417 

1.95 

| 

0.00480 

0.00472 

0.00463 

0.00455 

0.00446 

0.00437 

0.00428 

0.00518 

0.00409 

0.00400 

0.00390 

2.00 

0.00445 

0.00437 

0.00430 

0.00422 

0.00415 

0.00407 

0.00399 

0.00390 

0.00302 

0.00374 

0.00365 
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III. 


TABLE 


Continued. 


D.T;IENS.l0iVLK3J AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B 2 /juJ1., for field point INCREMENTS OF 0.05 


(t>) Concluded. Half ccne angle, 22.5. 


Dimen- 
s.i on lees 
axial 
posi ti on, 

n 

Dimensionless radius, p 

1 . f- 6 

I. IP 

1.60 

1 . 65 

1.70 

1 . 75 

1.80 

1.85 

1.90 

1.95 

2.00 

-uoo 

0.00827 

0.00790 

0.00753 

0.00718 

0.00683 

0*00649 

0.00616 

0.00584 

0.00554 

0.00524 

0.00496 

- 0.95 

0.00886 

0.00842 

0.00601 

0.00760 

0.00720 

0.00682 

0.00645 

0.00609 

0.00575 

0.00542 

0.00510 

- 0.90 

0.00946 

0.00897 

0.00848 

0.00802 

0.00757 

0.00714 

0.00672 

0.00632 

0.00593 

0.00556 

0.00521 

- 0.85 

0.01008 

0.00951 

0.00896 

0.00843 

0.00792 

0.00743 

0.00696 

0.00651 

0.00608 

0.00567 

0.00528 

- 0.80 

0.01071 

0.01005 

0.00942 

0.00881 

0.00823 

0.00768 

0.00715 

0.00665 

0.00617 

0.00572 

0.00529 

- 0.75 

0.01132 

0.01056 

0.00983 

0.00914 

0.00848 

0.00786 

0.00727 

0.00671 

0.00619 

0.00569 

0.00522 

- 0.70 

0.01188 

0.01101 

0.01018 

0.00939 

0.00865 

0.00795 

0.00730 

0.00668 

0.00610 

0.00556 

0.00506 

- 0.65 

0.01235 

0.01135 

0.01041 

0.00952 

0.00869 

0.00791 

0.00719 

0.00651 

0.00588 

0.00530 

0.00476 

- 0.60 

0.01269 

0 . 0 U 54 

0.01040 

0.00948 

0.00856 

0.00770 

0.00691 

0.00617 

0.00550 

0.00488 

0.00430 

- 0.55 

0.01280 

0.01150 

0.01030 

0.00920 

0.00818 

0.00725 

0.00639 

0.00561 

0.00490 

0. 00424 

0.00365 

- 0.50 

0.01258 

0.01113 

0.00980 

0.00859 

0.00749 

0.00649 

0.00559 

0.00477 

0.00403 

0.00336 

0.00277 

- 0.45 

0.01190 

0.01030 

0.00885 

0.00755 

0.00639 

0.00534 

0.00441 

0.00358 

0.00284 

0.00218 

0.00160 

-0.40 

0.01056 

0.00384 

0.00731 

0.00595 

0.00476 

0.00371 

0.00278 

0.00198 

0.00127 

0.00066 

0.00012 

- 0.35 

0.00835 

0.00656 

0.00500 

0.00365 

0.00249 

0.00149 

0.00063 

- 0.00010 

- 0.00073 

- 0.00126 

- 0.00170 

- 0 . 30 

0.00499 

0.00323 

0.00175 

0.00050 

- 0.00054 

- 0.00141 

- 0.00213 

- 0.00272 

- 0.00319 

- 0.00358 

- 0.00388 

- 0.25 

0.00018 

- 0.00138 

- 0.00263 

- 0.00363 

- 0.00443 

- 0.00505 

- 0.00552 

- 0.00588 

- 0.00614 

- 0.00631 

- 0.00642 

- 0.20 

- 0.00635 

- 0.00745 

- 0.00825 

- 0.00882 

- 0.00920 

- 0.00943 

- 0.00954 

- 0.00956 

- 0.00951 

- 0.00941 

- 0.00926 

- 0.15 

- 0.01473 

- 0.01502 

- 0.01509 

- 0.01498 

- 0.01476 

- 0.01445 

- 0.01407 

- 0.01366 

- 0.01322 

- 0.01276 

- 0.01230 

- o . 10 

- 0.02474 

- 0.02384 

- 0.02287 

- 0.02186 

- 0.02086 

- 0.01987 

- 0.01890 

- 0.01797 

- 0.01707 

- 0.01622 

- 0.01541 

- 0.05 

- 0.03560 

- 0.03320 

- 0.03098 

- 0.02892 

- 0.02703 

- 0.02528 

- 0.02367 

- 0.02219 

- 0.02082 

- 0.01955 

- 0.01838 

0.00 

- 0.04588 

- 0.04195 

- 0.03848 

- 0.03540 

- 0.03264 

- 0.03018 

- 0.02796 

- 0-02596 

- 0.02915 

- 0.02251 

- 0.02101 

0.05 

- 0.05385 

- 0.04877 

- 0.04434 

- 0.04047 

- 0.03706 

- 0.03403 

- 0.03135 

- 0 . Q 2894 

- 0.02679 

- 0.02484 

- 0.02309 

0.10 

- 0.05830 

- 0.05270 

- 0.04782 

- 0.04354 

- 0.03978 

- 0.03645 

- 0.03349 

- 0.03085 

- 0.02849 

- 0.02637 

- 0.02446 

0.15 

- 0.05894 

- 0.05346 

- 0.04864 

- 0.04437 

- 0.04060 

- 0.03724 

- 0.03424 

- 0.03156 

- 0.02915 

- 0.02699 

- 0.02503 

0.20 

- 0.05629 

- 0.05140 

- 0.04703 

- 0.04312 

- 0.03961 

- 0.03646 

- 0.03363 

- 0.03108 

- 0.02878 

- 0.02669 

- 0.02480 

0.25 

- 0.05123 

- 0.04718 

- 0.04350 

- 0.04016 

- 0.03712 

- 0,03435 

- 0.03184 

- 0.02955 

- 0.02747 

- 0.02557 

- 0.02383 

0.30 

- 0.04466 

- 0.04154 

- 0.03865 

- 0.03598 

- 0.03351 

- 0.03123 

- 0.02913 

- 0.02719 

- 0.02540 

- 0.02376 

- 0.02224 

0.35 

- 0.03735 

- 0.03515 

- 0.03305 

- 0.03106 

- 0.02919 

- 0.02743 

- 0.02578 

- 0.02423 

- 0,02279 

- 0.02144 

- 0.02018 

0.40 

- 0.02991 

- 0.02853 

- 0.02716 

- 0.02582 

- 0.02452 

- 0.02327 

- 0.02207 

- 0.02092 

- 0.01982 

- 0.01878 

- 0.01780 

0.45 

- 0.02275 

- 0.02207 

- 0.02134 

- 0.02058 

- 0.01980 

- 0.01901 

- 0.01823 

- 0.01745 

- 0.01669 

- 0.01596 

- 0.01524 

0.50 

- 0.01614 

- 0.01605 

- 0.01585 

- 0.01557 

- 0.01524 

- 0.01486 

- 0.01444 

- 0.01401 

- 0.01356 

- 0.01310 

- 0.01264 

0.55 

- 0.01026 

- 0.01061 

- 0.01084 

- 0.01096 

- o.ouoo 

- 0.01096 

- 0.01086 

- 0.01072 

- 0.01053 

- 0.01032 

- 0.01009 

0.60 

- 0.00516 

- 0.00586 

- 0.00642 

- 0.00685 

- 0.00718 

- 0.00741 

- 0.00757 

- 0.00767 

- 0.00771 

- 0.00771 

- 0.00767 

0.65 

- 0.00088 

- 0.00182 

- 0.00262 

- 0.00328 

- 0.00383 

- 0.00427 

- 0.00464 

- 0.00492 

- 0.00515 

- 0,00532 

- 0.00544 

0.70 

0.00261 

0.00151 

0.00056 

- 0.00026 

- 0.00097 

- 0.00157 

- 0.00208 

- 0.00251 

- 0.00288 

- 0.00318 

- 0.00343 

0.75 

0.00537 

0.00419 

0.00314 

0.00222 

0.00141 

0.00071 

0.00009 

- 0.00045 

- 0.00091 

- 0.00132 

- 0.00166 

0.80 

0.00747 

0.00626 

0.00517 

0.00420 

0.00334 

0.00257 

0.00188 

0.00128 

0.00075 

0.00027 

- 0.00014 

0.85 

0.00899 

0.00779 

0.00671 

0.00573 

0.00484 

0.00405 

0.00333 

0.00269 

0.00211 

0.00160 

0.00114 

0.90 

0.01003 

0.00887 

0.00782 

0.00685 

0.00598 

0.00518 

0.00446 

0.00381 

0.00321 

0.00268 

0.00219 

0.95 

0.01065 

0.00956 

0.00856 

0.00764 

0.00680 

0.00602 

0.00531 

0.00466 

0.00407 

0.00353 

0.00304 

1.00 

0.01095 

0.00994 

0.00900 

0.00814 

0.00734 

0.00660 

0.00592 

0. 00529 

0.00471 

0.00418 

0.00369 

1.05 

0.01099 

0.01007 

0.00921 

0.00841 

0.00766 

0.00697 

0.00633 

0.00573 

0.00517 

0.00466 

0.00418 

1.10 

0.01083 

0.01000 

0.00922 

0.00849 

0.00780 

0.00716 

0.00656 

0.00600 

0.00548 

0.00499 

0.00454 

1 . 15 

0.01053 

0.00979 

0.00909 

0,00842 

0.00780 

0.00721 

0.00666 

0.00614 

0.00565 

0.00520 

0.00477 

1.20 

0.01013 

0.00947 

0.00885 

0.00825 

0.00769 

0.00716 

0.00665 

0.00617 

0.00572 

0.00530 

0.00490 

1.25 

0.00967 

0.00909 

0.00854 

0.00801 

0.00750 

0.00702 

0.00656 

0.00613 

0.00571 

0.00532 

0.00495 

1.30 

0.00918 

0.00866 

0.00817 

0.00770 

0.00725 

0.00682 

0.00641 

0.00601 

0.00564 

0.00526 

0.00494 

1.35 

0.00866 

0.00822 

0.00778 

0.00737 

0.00696 

0.00658 

0.00621 

0.00585 

0.00551 

0.00519 

0.00488 

1.40 

0.00815 

0.00776 

0.00738 

0,00701 

0.00665 

0.00631 

0.00598 

0.00566 

0.00535 

0.00506 

0.00478 

1.45 

0.00765 

0.00730 

0.00697 

0,00665 

0.00633 

0.00603 

0.00573 

0.00544 

0.00517 

0.00490 

0.00465 

1.50 

0.00716 

0.00686 

0.00657 

0.00628 

0.00600 

0.00573 

0.00547 

0.00521 

0.00497 

0.00473 

0.00450 

1.55 

0.00670 

0.00644 

0.00618 

0.00593 

0.00568 

0.00544 

0.00521 

0.00498 

0.00476 

0.00454 

0.00433 

1.60 

0.00626 

0.00603 

0.00581 

0.00558 

0.00537 

0.00515 

0.00494 

0.00474 

0.00454 

0.00435 

0.00416 

1.65 

0.00585 

0.00565 

0.00545 

0.00525 

0.00506 

0.00487 

0.00469 

0.00450 

0.00433 

0.00415 

0.00398 

1.70 

0.00546 

0.00529 

0.00511 

0.00494 

0.00477 

0.00460 

0.00443 

0.00427 

0,00411 

0.00396 

0.00380 

1.75 

0.00510 

0.00495 

0.00479 

0.00464 

0.00449 

0.00434 

0.00419 

0.00405 

0.00391 

0.00377 

0.00363 

1.80 

0.00477 

0.00463 

0.00449 

0.00436 

0.00423 

0.00409 

0.00396 

0.00383 

0.00371 

0.00358 

0.00346 

1.85 

0.00446 

0.00434 

0.00422 

0.00410 

0.00398 

0.00386 

0.00374 

0,00363 

0.00351 

0.00340 

0.00329 

1.90 

0.00417 

0.00406 

0.00396 

0.00385 

0.00374 

0.00364 

0.00353 

0.00343 

0.00333 

0.00323 

0.00313 

1.95 

0.00390 

0.00381 

0.00371 

0.00362 

0.00352 

0.00343 

0.00334 

0.00324 

0.00315 

0.00306 

0.00297 

2.00 

0.00365 

0.00357 

0.00349 

0.00340 

0.00332 

0.00323 

0.00315 

0.00307 

0.00290 

0.00290 

0.00282 
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TABLE III. 


Continued. 


DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE COME, 10 B z /uJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.0b 


(c) Half cone angle, 30.0 


Dimen- 

sionless 

axial 

position, 

n 




D 

imens lonles 

s radius, p 





1 

0 

0.05 

0.20 

0.15 

0.20 

0.25 

0.30 

0.35 

0.40 

0.45 

O 

Cji 

O 

- 1.00 

0.06316 

0.06310 

0.04290 

0.04258 

0.04213 

0.04157 

0.04089 

0.04010 

0.03921 

0.03824 

0.03717 

- 0.95 

0.06866 

0.06858 

0.04835 

0.04796 

0.04742 

0.04674 

0.04592 

0.04497 

0.04390 

0.04273 

0.04146 

- 0.90 

0. 05511 

0.05502 

0.05473 

0.05426 

0.05360 

0.05277 

0.05178 

0.05063 

0.04934 

0.04792 

0. 04639 

- 0.85 

0.06272 

0.06260 

0.06225 

0.06167 

0.06087 

0.05985 

0.05864 

0.05724 

0.05567 

0.05395 

0.05209 

- 0.80 

0.07176 

0.07159 

0 . 071 L 6 

0.07044 

0.06946 

0.06821 

0.06672 

0.06500 

0.06308 

0.06097 

0.05871 

- 0.75 

0.08250 

0.08232 

0.08179 

0.08090 

0.07967 

0.07813 

0.07628 

0.07416 

0.07179 

0.06921 

0-06644 

- 0.70 

0.09566 

0.09522 

0.09455 

0.09344 

0.09191 

0.08998 

0.08768 

0.08504 

0.08210 

0.07890 

0.07548 

- 0.65 

O.illlO 

0.11082 

0.10997 

0. 10057 

0.10665 

0. 10422 

0 . 10134 

0.09803 

0.09436 

0.09037 

0.08612 

- 0.60 

0.13019 

0.12983 

0.12875 

0.12698 

0.12454 

0.12146 

0.11781 

0.11364 

0.10902 

0.10401 

0.09869 

- 0.55 

0.15365 

0.15319 

0.15181 

0. 14953 

0.14641 

0.14240 

0.13783 

0.13253 

0.12666 

0 . 12033 

0 . H 362 

- 0.50 

0. 18270 

0.18211 

0.18032 

0.17738 

0.17335 

0.16830 

0. 16232 

0.15552 

0. 14802 

0.13995 

0.13144 

- 0.65 

0.21901 

0.21822 

0.21590 

0.21207 

0.20682 

0.20025 

0.19250 

0.18371 

0.17405 

0.16369 

0.15280 

- 0.60 

0.26677 

0.26376 

0.26067 

0.25563 

0.24873 

0.24013 

0.22999 

0.21854 

0.20599 

0.19257 

0.17854 

- 0.35 

0.32303 

0.32166 

0.31757 

0.31086 

0.30170 

0.29030 

0.27693 

0.26186 

0.24543 

0.22794 

0.20972 

- 0.30 

0.39798 

0.39611 

0.39058 

0.38154 

0.36923 

0.35397 

0.33614 

0.31616 

0.29446 

0.27148 

0.24767 

- 0.25 

0.69553 

0.69296 

0.48535 

0.47294 

0.45614 

0.43544 

0.41141 

0-36466 

0.35578 

0.32540 

0.29408 

- 0.20 

0.62637 

0.62072 

0.60994 

0.59250 

0.56910 

0.54055 

0.50775 

0.47157 

0.43287 

0.39246 

0.35108 

- 0.15 

0.79786 

0.79260 

0.77645 

0.75098 

0.71738 

0.67712 

0.63164 

0.58224 

0.53005 

0.47612 

0.42134 

- 0.10 

1.03867 

1.02972 

1.00402 

0.96434 

0.91386 

0.85539 

0.79121 

0.72310 

0.65247 

0.58048 

0.50809 

- 0.05 

1.39606 

1.37522 

1.32556 

1.25639 

1.17555 

1.08769 

0.99564 

0.90123 

0.80574 

0.71011 

0.61513 

0.00 

2.08168 

1.93818 

1.79698 

1.65787 

1.52089 

1.38608 

1.25346 

1 • 123 12 

0.99512 

0.86955 

0.74653 

0.05 

2.75662 

2.68865 

2.25584 

2.04671 

1.85346 

1.67150 

1.49809 

1.33153 

1.17065 

1.01469 

0.86310 

0.10 

3.07657 

2.79686 

2.53994 

2.30105 

2.07705 

1.86519 

1.66325 

1.46955 

1.28279 

1.10193 

0.92618 

0.15 

3.25606 

2.97276 

2.70582 

2.45230 

2.21083 

1.97997 

1.75832 

1.54466 

1.33791 

1.13712 

0.94147 

o 

<M 

O 

3.36299 

3.05979 

2.78739 

2.52533 

2.27292 

2.02936 

1.79379 

1.56536 

1.34325 

1.12669 

0.91494 

0.25 

3.36536 

3.08095 

2.80504 

2.53737 

2.27753 

2.02504 

1.77932 

1.53979 

1.30584 

1.07686 

0.85224 

0 . 30 

3.33581 

3.05059 

2.77225 

2.50061 

2.23543 

1.97639 

1.72309 

1.47510 

1.23196 

0.99321 

0.75836 

0.35 

3.26666 

2.97865 

2.69852 

2.42396 

2.15481 

1.89083 

1.63174 

1.37722 

1.12693 

0.88049 

0.63751 

0.60 

3 . 15861 

2.87235 

2.59007 

2.31411 

2.04193 

1.77417 

1.51061 

1.25102 

0.99512 

0.74262 

0.49321 

0.65 

3.02373 

2.73712 

2.45461 

2.17615 

1.90165 

1.63097 

1.36394 

1.10039 

0.84009 

0.58282 

0.32833 

0.50 

2.86398 

2.57711 

2.29381 

2.01405 

1.73775 

1.46481 

1.19509 

0.92845 

0.66471 

0.40369 

0.14519 

0.55 

2.68258 

2.39550 

2.11160 

1.83084 

1.55317 

1.27849 

1.00670 

0.73767 

0.47126 

0.20733 

0. 16498 

0.60 

2.68195 

2.19672 

, 1.91037 

1.62887 

1.35017 

1.07418 

0.80082 

0.52998 

0.26155 

0.21498 

0.17575 

0.65 

2.26392 

1.97650 

1.69192 

1.40989 

1-13045 

0.85353 

0,57905 

0.30690 

0.25698 

0.21492 

0.17922 

0.70 

2.02975 

1.76235 

1.45749 

1.17515 

0.89526 

0.61775 

0,34254 

0.29005 

0.24608 

0.20878 

0.17687 

0-75 

1.78020 

1.69278 

1.20787 

0.92543 

0.64538 

0.36764 

0.31333 

0.26838 

0.23045 

0. 19002 

0.17004 

0.80 

1.51566 

1.22809 

0.94330 

0.66103 

0.38117 

0.32582 

0.28096 

0.24348 

0.21154 

0.18397 

0.15995 

0.85 

1.23697 

0.96776 

0.66335 

i 0.38167 

0.32626 

0.28284 

0,24713 

0.21686 

0.19072 

0.16785 

0.14769 

0.90 

0.93687 

0.65000 

0.36661 

0.31270 

1 0.27283 

0.24068 

0,21353 

0. 18999 

0.16925 

0.15080 

0.13426 

0.95 

0.61617 

0.33047 

0.28189 

1 0.24946 

1 0.22355 

0.20138 

0.18181 

0.16423 

0.14830 

0.13378 

0.12053 

1.00 

0.26653 

0.22891 

0.21214 

0.19620 

0.18110 

0.16682 

0.15335 

0.14067 

0.12876 

0.11761 

0.10718 

1.05 

0.17062 

0.16850 

0. 16299 

0.15550 

0.14699 

0.13804 

0 , 12898 

0.12001 

0.11126 

0.10281 

0.09472 

1.10 

0.13361 

0.13248 

0. 1298 L 

0. 12574 

0.12068 

0.11494 

0 . 10880 

0.10245 

0.09604 

0.08968 

0.08344 

1.15 

0. 10833 

0.10779 

0 . 10621 

0. 10371 

0.10046 

0.09661 

0.09234 

0.08778 

0.08306 

0.07825 

0.07344 

1.20 

0.09000 

0.08964 

0.08861 

0.08694 

0.08471 

0.08202 

0.07897 

0.07563 

0.07209 

0.06843 

0.06470 

1.25 

0.07598 

0.07574 

0.07501 

0.07384 

0.07225 

0.07030 

0.06804 

0.06555 

0.06286 

0.06004 

0.05712 

1.30 

0.06696 

0.06478 

0.06425 

0.06339 

0.06221 

0.06076 

0.05906 

0.05715 

0.05508 

0.05288 

0.05058 

1.35 

0.05610 

0.05597 

0.05557 

0.05492 

0.05403 

0.05291 

0.05161 

0.05013 

0.04850 

0.04676 

0.04493 

1.60 

0.06887 

0.04876 

0.04046 

0.04795 

0.04726 

0.04640 

0.04537 

0.04421 

0.04292 

0.04153 

0.04005 

1.65 

0.06288 

0.04280 

0.04255 

0.04216 

0.04161 

0.04093 

0.04011 

0.03918 

0.03815 

0.03702 

0.03582 

1.50 

0.03786 

0.03780 

0.03760 

0.03729 

0.03685 

0.03630 

0.03565 

0.03489 

0.03405 

0.03314 

0.03215 

1.55 

0.03362 

0.03357 

0.03342 

0.03316 

0.03281 

0.03236 

0.03183 

0.03121 

0.03052 

0.02977 

0.02896 

1.60 

0.03001 

0.02997 

0.02984 

0.02963 

0.02934 

0.02898 

0.02854 

0.02803 

0-02746 

0.02684 

0,02616 

1.65 

0.02691 

0.02687 

0.02677 

0.02660 

0.02636 

0.02605 

0.02569 

0.02527 

0.02479 

0.02427 

0.02371 

1.70 

0.02623 

0.02420 

0.02411 

0.02397 

0.02377 

0.02352 

0.02321 

0.02286 

0.02246 

0.02202 

0.02154 

1.75 

0.02190 

0.02188 

0.02180 

0.02168 

0.02152 

0.02130 

0.02105 

0.02075 

0.02041 

0.02004 

0.01964 

1.80 

0.01987 

0.01985 

0.01978 

0.01968 

0.01954 

0.01936 

0.01914 

0.01889 

0.01860 

0.01829 

0.01794 

1.85 

0.01608 

0.01806 

0.01801 

0.01792 

0.01780 

0.01765 

0.01746 

0.01725 

0.01700 

0.01673 

0.01644 

1.90 

0.01650 

0.01649 

0.01644 

0.01637 

0.01627 

0.01613 

0.01598 

0.01579 

0.01558 

0.01535 

0.01509 

1.95 

0.01511 

0.01509 

0.01506 

0.01499 

0.01490 

0.01479 

0.01465 

0.01449 

0.01431 

0.01411 

0.01389 

2.00 

0.01387 

0.01385 

0.01382 

0.01377 

0.01369 

0.01359 

0.01347 

0.01333 

0.01318 

0.01300 

0.01281 
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TABLE II I. 


Continued. 


D1 MEN SIGNLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B^/m-JL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.05 


(c) Continued. Half cone angle, 30.0. 


Dimen- 
sionless 
ax i al 
position, 
1 

Dimensionless radius, p 

O.oO 

O.M 

0.60 

0. 60 

0. 70 

0.75 

0.80 

0.85 

0.90 

0.9H 

1.00 

- 1.00 

0.03717 

0.03604 

0.03484 

0.03359 

0.03230 

0.03097 

0.02962 

0.02826 

0.02689 

0.02552 

0.02417 

- 0.95 

0.04146 

0.04010 

0.03867 

0.03719 

0.03565 

0.03408 

0.03249 

0.03089 

0.02928 

0.02769 

0.02611 

- 0.90 

0.04639 

0.04476 

0.04305 

0.04127 

0.03944 

0.03758 

0.03569 

0.03380 

0.03192 

0.03005 

0.02821 

- 0.85 

0.05209 

0.05012 

0.04806 

0.04592 

0.04373 

0.04151 

0.03927 

0.03703 

0.03481 

0.03261 

0.03047 

- 0.80 

0.05871 

0.05632 

0.05382 

0.05124 

0.04860 

0.04594 

0.04326 

0.04060 

0.03797 

0.03539 

0.03287 

- 0.75 

0.06644 

0.06351 

0.06046 

0.05733 

0.05414 

0.05093 

0.04772 

0.04454 

0.04141 

0.03837 

0.03541 

- 0.70 

0.07548 

0.07188 

0.06814 

0.06431 

0.06044 

0.05654 

0.05268 

0.04887 

0.04514 

0.04153 

0.03806 

- 0.65 

0.08612 

0.08166 

0.07705 

0.07235 

0.06760 

0.06287 

0.05819 

0.05360 

0.04915 

0.04486 

0.04075 

- 0.60 

0. 09869 

0.09313 

0.08741 

0.08159 

0.07576 

0.06997 

0.06427 

0.05873 

0.05339 

0.04828 

0.04343 

- 0.55 

0.11362 

0.10664 

0.09949 

0.09226 

0.08504 

0.07791 

0.07095 

0.06423 

0.05779 

0.05169 

0.04595 

- 0.50 

0.13144 

0.12261 

0.11361 

0. 10456 

0.09557 

0.08676 

0.07821 

0.07002 

0.06224 

0.05494 

0.04814 

- 0.45 

0.15280 

0.14156 

0.13016 

0.11875 

0.10749 

0.09653 

0.08590 

0.07595 

0.06653 

0.05777 

0.04971 

- 0.40 

0.17854 

0.16413 

0. 14958 

0 . 13510 

0.12091 

0.10719 

0.09410 

0.08178 

0.07032 

0.05980 

0.05026 

- 0.35 

0. 20972 

0.19111 

0.17240 

0. 15391 

0.13590 

0.11863 

0 . 10229 

0.08708 

0.07310 

0.06046 

0 . 049 L 8 

- 0.30 

0-24767 

0.22346 

0.19927 

0. 17548 

0.15247 

0.13057 

0.11006 

0.09117 

0.07408 

0.05887 

0.04559 

- 0.25 

0.29408 

0.26241 

0.23092 

0.20013 

0.17052 

0.14255 

0.11660 

0.09301 

0.07200 

0.05371 

0.03815 

- 0.20 

0 . 35108 

0.30947 

0.26629 

0.22820 

0.18985 

0.15382 

0 . 12068 

0.09092 

0.06492 

0.04290 

0.02485 

- 0.15 

0.42134 

0.36657 

0.31260 

0.26021 

0.21018 

0.16331 

0 . 12043 

0.08232 

0.04971 

0.02305 

0.00244 

- 0.10 

0.50809 

0.43618 

0.36556 

0.29705 

0.23152 

0.16993 

0.11343 

0.06334 

0.02114 

- 0.01176 

- 0.03472 

- 0.05 

0.61513 

0.52146 

0.42974 

0.34064 

0.25490 

0.17346 

0.09756 

0.02896 

- 0.02956 

- 0.07370 

- 0.09847 

0.00 

0 . 74653 

0.62622 

0.50881 

0.39453 

0.28371 

0*17680 

0.07442 

- 0,02245 

- 0.11213 

- 0.19106 

- 0.24223 

0.05 

0. 86310 

0.71545 

0.57146 

0.43087 

0.29345 

0.15897 

0.02709 

- 0.10285 

- 0.23222 

- 0.36440 

- 0.28883 

0.10 

0.92618 

0.75485 

0.58735 

0.42311 

0.26156 

0.10202 

- 0.05637 

- 0.21477 

- 0.37488 

- 0.32107 

- 0.27131 

0.15 

0.94147 

0.75022 

0.56267 

0.37814 

0.19592 

0.01522 

- 0. 16484 

- 0.34531 

- 0.30938 

- 0.27359 

- 0.23952 

0.20 

0.91494 

0.70733 

0.50317 

0.30179 

0.10251 

- 0.09539 

- 0.29269 

- 0.27207 

- 0.24953 

- 0.22627 

- 0.20331 

0.25 

0.85224 

0.63140 

0.41373 

0. 19864 

- 0 . 0 U 46 

- 0.22619 

- 0.21894 

- 0.20843 

- 0.19567 

- 0.18157 

- 0.16690 

0.30 

0.75836 

0.52691 

0.29837 

0.07224 

- 0. 15197 

- 0.15643 

- 0.15666 

- 0.15359 

- 0.14806 

- 0.14079 

- 0.13241 

0.35 

0.63751 

0.39761 

0.16037 

- 0.07461 

- 0.08927 

- 0.09895 

- 0 . 10456 

- 0.10691 

- 0. 10670 

- 0.10453 

- 0. 10093 

0.40 

0.49321 

0.24658 

0.00240 

- 0.02103 

- 0.03891 

- 0.05214 

- 0.06152 

- 0.06773 

- 0.07137 

- 0.07297 

- 0.07298 

0.45 

0 . 32833 

0.07636 

0.04546 

0.02060 

0.00083 

- 0.01464 

- 0.02651 

- 0.03537 

- 0.04174 

- 0.04606 

- 0.04872 

0.50 

0 . 14519 

0. 10803 

0.07733 

0.05209 

0.03147 

0.01477 

0.00140 

- 0.00916 

- 0.01734 

- 0.02355 

- 0.02810 

0.55 

0 . 16498 

0.12952 

0-09982 

0.07500 

0.05433 

0.03720 

0.02311 

0.01160 

0.00230 

- 0.00512 

- 0.01096 

0.60 

0 . 17575 

0.14258 

0.11449 

0 . 0907 L 

0.07061 

0.05366 

0.03944 

0.02757 

0.01772 

0.00960 

0.00297 

0.65 

0.17922 

0.14877 

0. 12272 

0. 10043 

0.08136 

0.06507 

0.05119 

0.03939 

0.02942 

0.02103 

0.01400 

0.70 

0.17687 

0.14942 

0. 12574 

0 . 10526 

0.08756 

0.07226 

0.05905 

0.04769 

0.03792 

0.02957 

0.02245 

0.75 

0. 17004 

0.14577 

0. 12463 

0 . 10619 

0.09007 

0.07600 

0.06372 

0.05302 

0 . 043^1 

0.03564 

0.02865 

0.80 

0.15995 

0.13891 

0. 12040 

0. 10409 

0.08970 

0.07700 

0.06580 

0.05593 

0.04725 

0.03963 

0.03296 

0.85 

0.14769 

0.12982 

0.11393 

0.09977 

0.08714 

0.07588 

0.06585 

0.05691 

0.04897 

0.04192 

0.03567 

0.90 

0.13426 

0.11940 

0- 10601 

0.09393 

0.08304 

0.07321 

0.06436 

0.05640 

0.04925 

0.04283 

0.03709 

0.95 

0.12053 

0.10841 

0.09732 

0.08719 

0.07793 

0.06949 

0.06179 

0.05480 

0.04845 

0.04269 

0.03749 

1.00 

0 . L 0718 

0.09747 

0.08843 

0.08004 

0.07228 

0.06511 

0.05850 

0.05243 

0.04685 

0.04176 

0.03710 

1.05 

0.09472 

0.08703 

0.07974 

0.07288 

0.06643 

0 .0604 L 

0.05479 

0.04957 

0.04473 

0.04026 

0.03614 

1.10 

0.08344 

0.07739 

0.07155 

0.06598 

0.06067 

0.05564 

0.05090 

0.04644 

0.04228 

0.03839 

0.03477 

1.15 

0.07344 

0.06868 

0.06403 

0.05951 

0.05516 

0.05098 

0.04700 

0.04322 

0.03965 

0.03629 

0.03313 

1.20 

0.06470 

0.06095 

0.05723 

0.05358 

0.05001 

0.04655 

0.04322 

0.04003 

0.03698 

0.03409 

0.03135 

1.25 

0.05712 

0.05415 

0.05117 

0.04821 

0.04528 

0.04242 

0.03963 

0.03694 

0.03435 

0.03186 

0.02949 

1.30 

0.05058 

0.04821 

0.04581 

0.04339 

0.04099 

0.03861 

0.03628 

0.03401 

0.03181 

0.02968 

0.02763 

1.35 

0.04493 

0.04302 

0.04108 

0.03910 

0.03712 

0.03514 

0.03319 

0.03127 

0.02940 

0.02757 

0.02581 

1.40 

0.04005 

0.03851 

0.03691 

0.03529 

0.03365 

0.03200 

0.03036 

0.02873 

0.02714 

0.02558 

0.02405 

1.45 

0.03582 

0.03456 

0.03325 

0.03191 

0.03054 

0.02916 

0.02778 

0.02640 

0.02504 

0.02370 

0.02239 

1.50 

0.03215 

0.03112 

0.03003 

0.02891 

0.02777 

0.02661 

0.02544 

0.02427 

0.02310 

0.02195 

0.02082 

1.55 

0.02896 

0.02809 

0.02719 

0.02625 

0.02529 

0.02431 

0.02332 

0.02232 

0.02132 

0.02033 

0.01935 

1.60 

0.02616 

0.02544 

0.02468 

0.02389 

0.02308 

0.02225 

0.02140 

0.02055 

0.01969 

0.01883 

0.01798 

1.65 

0.02371 

0.02310 

0.02246 

0.02179 

0.02110 

0.02039 

0.01967 

0.01893 

0.01819 

0.01745 

0.01671 

1.70 

0.02154 

0.02103 

0.02049 

0.01992 

0.01933 

0.01873 

0.01810 

0.01747 

0.01683 

0.01619 

0.01554 

1. 75 

0.01964 

0.01920 

0.01874 

0.01825 

0.01775 

0.01722 

0.01669 

0.01614 

0.01558 

0-01502 

0.01446 

1.80 

0.01794 

0.01757 

0.01717 

0.01676 

0.01632 

0.01587 

0.01541 

0.01493 

0.01445 

0.01396 

0.01347 

1.85 

0.01644 

0.01612 

0.01578 

0.01542 

0.01504 

0.01465 

0.01424 

0.01383 

0.01341 

0.01298 

0.01255 

1.90 

0.01509 

0.01482 

0.01452 

0.01421 

0.01388 

0.01354 

0.01319 

0.01283 

0.01246 

0.01208 

0.01170 

1.95 

0.01389 

0.01365 

0.01339 

0.01312 

0.01284 

0.01254 

0.01223 

0.01192 

0.01159 

0.01126 

0.01093 

2.00 

0.01281 

0.01260 

0.01238 

0.01214 

0.01189 

0.01163 

0. 01136 

0.01109 

0.01080 

0.01051 

0.01021 
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TABLE III. - Continued* DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B z /pJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.05 

(c) Continued. Half cone angle, 30.0. 


Dimen- 

sionless 



Dimensionless radius, p 

axial 

position, 

n 

1.00 

1.05 

1.10 

1.15 

1.20 

1.25 

1.30 

1.35 

1.40 

1.45 

1.50 

- 1.00 

0.02617 

0.02283 

0.02151 

0.02023 

0.01897 

0.01776 

0.01659 

0.01566 

0.01438 

0.01334 

0.01236 

- 0.95 

0.02611 

0.02656 

0.02305 

0.02157 

0.02016 

0.01876 

0.01763 

0.01616 

0.01695 

0.01380 

0.01270 

- 0.90 

0.02821 

0.02661 

0.02666 

0.02297 

0.02133 

0.01976 

0.01826 

0.01683 

0.01567 

0.01419 

0.01298 

- 0.85 

0.03067 

0.02838 

0.02635 

0.02660 

0.02253 

0.02076 

0.01906 

0.01763 

0.01592 

0.01449 

0.01315 

- 0.80 

0.03287 

0.03066 

0.02809 

0.02586 

0.02370 

0.02166 

0.01976 

0.01796 

0.01626 

0.01466 

0.01319 

- 0.75 

0.03561 

0.03257 

0.02986 

0.02725 

0.02680 

0.02269 

0.02032 

0.01829 

0.01661 

0.01466 

0.01305 

- 0.70 

0.03606 

0.03673 

0.03157 

0.02858 

0.02577 

0.02316 

0.02070 

0.01866 

0.01635 

0.01443 

0.01267 

- 0.65 

0.06075 

0.03686 

0.03318 

0.02976 

0.02653 

0.02355 

0.02081 

0.01829 

0.01599 

0.01390 

0.01200 

- 0.60 

0.06363 

0.03886 

0.03659 

0.03063 

0.02697 

0.02361 

0.02056 

0.01776 

0.01525 

0.01299 

0.01096 

- 0.55 

0.06595 

0.06059 

0.03566 

0.03109 

0.02693 

0.02316 

0.01976 

0.01672 

0.01600 

0.01159 

0.00946 

- 0.50 

0.06816 

0.06186 

0.03612 

0.03091 

0.02622 

0.02203 

0.01830 

0.01500 

0.01211 

0.00958 

0.00739 

- 0.65 

0.06971 

0.06237 

0.03576 

0.02982 

0.02658 

0.01996 

0.01593 

0.01263 

0 . 0096 L 

0.00683 

0.00463 

- 0.60 

0.05026 

0.06169 

0.03610 

0.02763 

0.02166 

0.01665 

0.01238 

0.00876 

0.00572 

0.00318 

0.00107 

- 0.35 

0.06918 

0.03925 

0.03063 

0.02323 

0.01696 

0.01170 

0.00733 

0.00376 

0. 00082 

- 0.00153 

- 0.00341 

- 0.30 

0.06559 

0.03617 

0.02653 

0.01651 

0.00996 

0.00666 

0.00061 

- 0.00292 

- 0.00569 

- 0.00745 

- 0.00892 

- 0.25 

0.03815 

0.02522 

0.01672 

0.00637 

- 0.00013 

- 0.00509 

- 0.00879 

- 0.01169 

- 0.01339 

- 0.01467 

- 0.01548 

- 0.20 

0.02685 

0.01058 

- 0.00036 

- 0.00839 

- 0.01613 

- 0.01806 

- 0.02062 

- 0.02215 

- 0.02296 

- 0.02319 

- 0.02306 

- 0.15 

0.00266 

- 0.01256 

- 0.02276 

- 0.02920 

- 0.03291 

- 0.03671 

- 0.03522 

- 0.03689 

- 0.03601 

- 0.03282 

- 0.03143 

- 0.10 

- 0.03672 

- 0.06852 

- 0.05529 

- 0.05766 

- 0.05696 

- 0.05695 

- 0.05226 

- 0.06921 

- 0.06613 

- 0.04310 

- 0.04020 

- 0.05 

- 0.09867 

- 0.10657 

- 0.10053 

- 0.09311 

- 0.08508 

- 0.07760 

- 0.07035 

- 0.06600 

- 0.05833 

- 0.05326 

- 0.04874 

0.00 

- 0.26223 

- 0.18660 

- 0.15303 

- 0.13028 

- 0.11271 

- 0.09863 

- 0.08707 

- 0.07762 

- 0.06926 

- 0.06228 

- 0.05625 

0.05 

- 0.28883 

- 0.22963 

- 0.18673 

- 0.15572 

- 0.13233 

- 0.11607 

- 0.09966 

- 0.08766 

- 0.07751 

- 0.06913 

- 0.06200 

0.10 

- 0.27131 

- 0.22805 

- 0.19221 

- 0 . 16323 

- 0.13991 

- 0.12103 

- 0.10558 

- 0.09281 

- 0.08213 

- 0.07311 

- 0.06543 

0.15 

- 0.23952 

- 0.20838 

- 0.18087 

- 0.15715 

- 0.13696 

- 0.11990 

- 0. 10568 

- 0.09327 

- 0.08288 

- 0.07399 

- 0.06635 

0.20 

- 0.20331 

- 0.18166 

- 0.16128 

- 0.16307 

- 0.12691 

- 0.11272 

- 0. 10033 

- 0.08956 

- 0.08019 

- 0.07203 

- 0.06491 

0.25 

- 0.16690 

- 0.15228 

- 0.13819 

- 0 . L 2695 

- 0.11275 

- 0. 10166 

- 0.09167 

- 0.08275 

- 0.07680 

“ 0.06774 

- 0.06147 

0.30 

- 0.13261 

- 0.12366 

- 0.11630 

- 0.10529 

- 0.09666 

- 0.08868 

- 0.08090 

- 0.07392 

- 0.06755 

- 0.06176 

- 0.05652 

0.35 

- 0.10093 

- 0.09636 

- 0.09116 

- 0.08565 

- 0.08003 

- 0.07668 

- 0.06911 

- 0.06399 

- 0 . 0591 8 

- 0.05470 

- 0.05055 

0.60 

- 0.07298 

- 0.07178 

- 0.06969 

- 0.06699 

- 0.06388 

- 0.06055 

- 0.05712 

- 0.05369 

- 0.05033 

- 0.04708 

- 0.04399 

0.65 

- 0.06672 

- 0.05006 

- 0.05036 

- 0.06988 

- 0.06880 

- 0.06730 

- 0.06551 

- 0.06353 

- 0.06165 

- 0.03933 

- 0.03722 

0.50 

- 0.02810 

- 0.03130 

- 0.03360 

- 0.03662 

- 0.03513 

- 0.03510 

- 0.03665 

- 0.03389 

- 0.03291 

- 0.03176 

- 0.03052 

0.55 

- 0.01096 

- 0.01567 

- 0.01886 

- 0.02136 

- 0.02306 

- 0.02617 

- 0.02679 

- 0.02502 

- 0.02693 

- 0.02462 

- 0.02412 

0.60 

0.00297 

- 0.00239 

- 0.00667 

- 0.01006 

- 0.01266 

- 0.01661 

- 0.01606 

- 0.01706 

- 0.01769 

- 0 . D 1804 

- 0.01816 

0.65 

0.01600 

0.00815 

0.00332 

- 0.00066 

- 0.00385 

- 0.00662 

- 0.00866 

- 0.01006 

- 0.01126 

- 0.01213 

- 0.01275 

0.70 

0.02265 

0.01660 

0.01129 

0.00699 

0.00360 

0.00063 

- 0.00202 

- 0.00602 

- 0.00566 

- 0.00692 

- 0.00793 

0.75 

0.02665 

0.02263 

0.01765 

0.01302 

0.00926 

0.00603 

0.00332 

0. 00106 

- 0.00086 

- 0.00243 

- 0.00372 

0.80 

0.03296 

0.02712 

0.02206 

0.01762 

0.01380 

0.01069 

0.00765 

0.00521 

0.00316 

0.00137 

- 0.00012 

0.85 

0.03567 

0.03015 

0.02528 

0.02099 

0.01723 

0.01396 

0.01107 

0.00857 

0.00660 

0.00452 

0.00290 

0.90 

0.03709 

0.03196 

0.02739 

0.02332 

0.01970 

0.01650 

0 . 0136 ft 

0.01118 

0.00899 

0.00707 

0.00539 

0.95 

0.03769 

0.03279 

0.02856 

0.02676 

0.02136 

0.01831 

0,01558 

0.01316 

0.01100 

0.00909 

0.00740 

1.00 

0.03710 

0.03286 

0.02900 

0.02551 

0.02236 

0.01968 

0.01690 

0.01658 

0.01250 

0.01063 

0.00896 

1.05 

0.03616 

0.03235 

0.02887 

0.02569 

0.02278 

0.02013 

0.01772 

0.01556 

0.01355 

0 . 0 U 76 

0.01015 

1.10 

0.03677 

0.03161 

0.02830 

0.02563 

0.02279 

0.02036 

0.01816 

0.01610 

0.01626 

0.01255 

0.01131 

1.15 

0.03313 

0.03018 

0.02762 

0.02686 

0.02268 

0. 02027 

0,01823 

0.01636 

0.01663 

0.01304 

0.01159 

1.20 

0.03135 

0.02876 

0.02633 

0.02605 

0.02192 

0.01993 

0,01808 

0.01636 

0.01677 

0.01329 

0.01193 

1.25 

0.02969 

0.02726 

0.02510 

0.02309 

0.02119 

O . O |960 

0.01773 

0.01617 

0.01671 

0.01335 

0.01209 

1.30 

0.02763 

0.02567 

0.02380 

0.02202 

0.02036 

0.01876 

0.01726 

0.01583 

0.01650 

0.01326 

0.01210 

1.35 

0.02581 

0.02611 

0.02267 

0.02091 

0.01962 

0.01800 

0.01665 

0.01538 

0.01618 

0.01304 

0.01198 

1.60 

0.02605 

0.02258 

0.02115 

0.01978 

0.01866 

0.01720 

0.01600 

0.01685 

0.01377 

0.01274 

0.01177 

1.65 

0.02239 

0.02110 

0.01986 

0.01866 

0.01769 

0.01638 

0.01530 

0.01628 

0.01330 

0.01237 

0.01148 

1.50 

0 . 020 B 2 

0.01970 

0.01862 

0.01756 

0.01653 

0.01556 

0.01659 

0.01367 

0.01279 

0.01195 

0.01115 

1.55 

0.01935 

0.01838 

0.01763 

0.01650 

0.01560 

0.01672 

0.01387 

0.01305 

0.01226 

0.01150 

0.01077 

1.60 

0.01798 

0.01716 

0.01631 

0.01569 

0.01670 

0.01392 

0.01316 

0.01263 

0.01172 

0.01104 

0.01038 

1.65 

0.01671 

0.01598 

0.01525 

0.01653 

0.01383 

0.01316 

0.01267 

0.01181 

0.01118 

0.01056 

0.00997 

1.70 

0.01556 

0.01690 

0.01626 

0.01363 

0.01301 

0.01260 

0.01180 

0.01121 

0.01066 

0.01009 

0.00955 

1.75 

0.01666 

0.01390 

0.01336 

0.01278 

0.01223 

0. 01169 

0. 01115 

0.01063 

0.01012 

0.00962 

0.00914 

1.80 

0.01367 

0.01297 

0.01268 

0.01199 

0.01150 

0.01101 

0.01056 

0.01007 

0.00961 

0.00916 

0.00873 

1.85 

0.01255 

0.01211 

0.01168 

0.01126 

0.01081 

0.01038 

0.00995 

0.00956 

0.00912 

0.00872 

0.00832 

1.90 

0.01170 

0.01132 

0.01093 

0.01055 

0.01016 

0.00970 

0.00960 

0.00903 

0.00066 

0.00829 

0.00793 

1.95 

0.01093 

0.01059 

0.01025 

0. 00990 

0.00956 

0.00922 

0.00888 

0.00856 

0.00821 

0.00788 

0.00756 

2.00 

0.01021 

0 • 00991 

0.00961 

0.00930 

0 . 00 B 99 

0.00869 

0.00838 

0.00808 

0.00778 

0.00749 

0.00719 
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TABLE III. - Continued. DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B_,/uJL, F0R FIELD POINT INCREMENTS OF 0.05 

(c) Concluded. Half cone angle, 30.0. 


DLv.cr;- 
ui on less 
a xi al 
pea i t ion, 

n 


Dimensionless radius. 


1.90 


- i.oo 

0.01236 

0.01142 

0.01053 

0.00969 

0.00890 

- 0.95 

0.01270 

0.01167 

0.01070 

0.00978 

0.00892 

- 0.90 

0.01298 

0.01184 

0.01077 

0.00978 

0.00885 

- 0.85 

0.01315 

0.01190 

0.01074 

0.00966 

0.00866 

- O.BO 

0.01319 

0.01182 

0.01056 

0.00940 

0.00833 

- 0.75 

0.01305 

0.01156 

0.01020 

0.00896 

0.00782 

- 0.70 

0.01267 

0.01107 

0.00962 

0.00830 

0.00710 

- 0.65 

0.01200 

0.01029 

0.00875 

0.00737 

0.00613 

- 0.60 

0.01096 

0.00915 

0.00755 

0.00612 

0.00486 

- 0.55 

0.00946 

0.00758 

0.00594 

0.00450 

0.00325 

- 0.50 

0.00739 

0.00548 

0.00384 

0.00244 

0.00124 

- 0.45 

0.0046 3 

0.00277 

0.00119 

- 0.00012 

- 0.00122 

- 0.40 

0.00107 

- 0.00067 

- 0.00208 

- 0.00323 

- 0.00415 

- 0.35 

- 0.00341 

- 0.00489 

- 0.00605 

- 0.00692 

- 0.00758 

- 0.30 

- 0.00892 

- 0.00998 

- 0.01073 

- 0.01122 

- 0.01151 

- 0.25 

- 0.01548 

- 0.01593 

- 0.01610 

- 0.01607 

- 0.01588 

- 0.20 

- 0.02306 

- 0.02266 

- 0.02208 

- 0.02138 

- 0.02060 

- 0.15 

- 0.03143 

- 0.02996 

- 0.02846 

- 0.02696 

- 0.02551 

- 0.10 

- 0.04020 

- 0.03748 

- 0.03493 

- 0.03256 

- 0.03037 

- 0.05 

- 0.04874 

- 0.04470 

- 0.04108 

- 0.03784 

- 0.03492 

0.00 

- 0.05625 

- 0.05102 

- 0.04644 

- 0.04241 

- 0.03885 

0.05 

- 0.06200 

- 0.05587 

- 0.05057 

- 0.04594 

- 0.04189 

0 . 10 

- 0.06543 

- 0.05884 

- 0.05313 

- 0.04817 

- 0.04303 

0.15 

- 0.06635 

- 0.05975 

- 0.05400 

- 0.04899 

- 0.04459 

0.20 

- 0.06491 

- 0.05868 

- 0.05322 

- 0.04840 

- 0.04415 

0.25 

- 0.06147 

- 0.05591 

- 0.05096 

- 0 . 0*656 

- 0.04263 

0 . 30 

; - 0.05652 

- 0.05179 

- 0.04752 

- 0.04367 

- 0.04019 

0 . 35 

- 0 - 0505 S 

- 0.04672 

- 0.04320 

- 0.03990 

- 0.03703 

0.40 

- 0.04399 

- 0.04107 

- 0.03832 

- 0.03575 

- 0.03336 

0.45 

- 0.03722 

- 0.03515 

- 0.03314 

- 0.03121 

- 0.02938 

0.50 

- 0.03052 

- 0.02922 

- 0.02790 

- 0.02657 

- 0.02526 

0.55 

- 0.02412 

- 0.02349 

- 0.02277 

- 0.02199 

- 0.02116 

0.60 

- 0.01816 

- 0.01810 

- 0.01790 

- 0.01759 

- 0.01719 

0.65 1 

- 0.01275 

- 0.01316 

- 0.01338 

- 0.01347 

- 0.01344 

0.70 

- 0.00793 

- 0.00870 

- 0.00928 

- 0.00969 

- 0.00996 

0 . 75 

- 0.00372 

- 0.00478 

- 0.00562 

- 0.00629 

- 0.00681 

0.80 

- 0.00012 

- 0.00138 

- 0.00242 

- 0.00329 

- 0.00400 

0.85 

0.00290 

0.00152 

0.00033 

- 0.00068 

- 0.00153 

0.90 

0.00539 

0.00393 

0.00266 

0.00155 

0.00060 

0.95 

0.00740 

0.00590 

0.00458 

0.00343 

0.00241 

1.00 

0.00896 

0.00747 

0.00615 

0.00497 

0*00392 

1.05 

0.01015 

0.00869 

0.00738 

0.00621 

0.00516 

1.10 

0.01101 

1 0.00960 

0.00833 

0.00719 

0.00615 

1.15 

0.01159 

0.01025 

0.00904 

0.00793 

0.00692 

1.20 

0.01193 

0.01068 

0.00953 1 

1 

0.00847 

0.00750 

1.25 

0.01209 

0.01092 

0.00984 

0.00884 

0.00791 

1.30 

0.01210 

0.01101 

0.01000 

0.00906 

0.00819 

1.35 

0.01198 

0.01098 

0.01004 

0.00917 

0.00835 

1.40 

0.01177 

0.01085 

0.00998 

0.00917 

0.00841 

1.45 

0.01148 

0.01064 

0.00985 

0.00910 

0.00839 

1.50 

0.01115 

0.01038 

0.00966 

0.00897 

0.00831 

1.55 

0.01077 

i 0.01008 

0.00941 

0.00878 

0.00818 

1.60 

0.01038 

0.00975 

0.00914 

0.00856 

0.00801 

1.65 

0.00997 

i 0.00939 

0.00884 

0.00831 

0.00781 

1.70 

0.00955 

0.00903 

0.00853 

0.00805 

0.00758 

1.75 

0.00914 

0.00867 

0.00821 

0.00777 

0.00734 

1.80 

0.00873 

0.00830 

0.00788 

0.00748 

0.00709 

1.85 

0.00832 

0.00794 

0.00756 

0.00719 

0.00684 

1.90 

0.0079 3 

0.00758 

0.00724 

0.00691 

0.00658 

1.95 

0.00756 

0.00724 

0.00693 

0.00662 

0.00633 

o 

o 

CM 

0.00719 

0.00691 

0.00662 

0.00635 

0.00607 


0.00616 

0.00746 

0.00680 

0.00619 

0.00562 

0.00508 

0.00812 

0.00736 

0.00666 

0.00601 

0.00541 

0.00405 

0.00798 

0.00718 

0.00643 

0.00575 

0.00511 

0.00453 

0.00773 

0.00668 

0.00609 

0.00537 

0.00471 

0.00411 

0.00734 

0.00644 

0.00562 

0.00487 

0.00419 

0.00357 

0.00679 

0.00585 

0.00500 

0.00423 

0 . 003^3 

0.00291 

0.00603 

0.00506 

0.00419 

0.00341 

0.00272 

0. 00210 

0.00503 

0.00405 

0.00318 

0.00241 

0.00173 

0.00113 

0.00375 

0.00278 

0.00193 

0.00119 

0.00054 

- 0.00002 

0.00216 

0.00123 

0.00042 

- 0.00027 

- 0.00086 

- 0.00136 

0.00022 

- 0.00065 

- 0.00137 

- 0.00198 

- 0.00248 

- 0.00289 

- 0.00212 

- 0.00286 

- 0.00347 

- 0.00395 

- 0.00433 

- 0.00463 

- 0.00407 

- 0. 00544 

- 0.00587 

- 0.00619 

- 0.00642 

- 0.00657 

- 0.00805 

- 0.00838 

- 0.00858 

- 0.00869 

- 0.00872 

- 0. 00868 

- 0.01164 

- 0.01165 

- 0.01157 

- 0.01141 

- 0.01120 

- 0.01095 

- 0.01558 

- 0.01521 

- 0.01477 

- 0.01431 

- 0.01382 

- 0.01332 

- 0.01979 

- 0.01895 

- 0.01812 

- 0.01730 

- 0.01650 

- 0.01573 

- 0.02411 

- 0.02277 

- 0.02150 

- 0.02030 

- 0.01917 

- 0.01811 

- 0.02835 

- 0.02649 

- 0.02477 

- 0.02310 

- 0.02172 

- 0.02037 

- 0.03229 

- 0.02991 

- 0.02776 

- 0.02581 

- 0.02404 

- 0.02242 

- 0.03568 

- 0.03286 

- 0.03033 

- 0.02806 

- 0.02601 

- 0.02416 

- 0.03831 

- 0.03514 

- 0.03233 

- 0.02981 

- 0.02755 

- 0.02552 

- 0.04001 

- 0.03664 

- 0.03364 

- 0.03097 

- 0.02858 

- 0.02644 

- 0.04071 

- 0.03727 

- 0.03422 

- 0.03149 

- 0.02905 

- 0.02687 

- 0.04030 

- 0.03703 

- 0.03404 

- 0.03137 

- 0.02896 

- 0.02680 

- 0.03912 i 

- 0.03598 

- 0.03316 

- 0.03062 

- 0.02833 

- 0.02626 

- 0.03705 

- 0.03422 

- 0.03165 

- 0.02932 

- 0.02721 

- 0.02529 

- 0.03433 

- 0.03187 

- 0.02961 

- 0.02755 

- 0.02567 

- 0.02394 

- 0.03 114 

- 0.02908 

1 - 0.02718 

- 0.02542 

- 0.02379 

- 0.02228 

- 0.02764 

- 0.02600 

- 0.02446 

- 0.02301 

- 0.02166 

- 0.02039 

- 0.02399 

- 0.02276 

- 0.02157 

- 0. 02044 

- 0.01937 

- 0.01834 

- 0.02032 

- 0.01947 

- 0.01863 

- 0.01780 

- 0.01699 

- 0.01620 

- 0.01673 

- 0.01623 

! - 0.01570 

- 0.01515 

- 0.01459 

- 0.01404 

- 0.01331 

- 0.01312 

; - 0.01287 

- 0.01257 

- 0.01225 

- 0.01190 

- 0.01012 

- 0.01019 

j - 0.01018 

- 0.01011 

- 0.00999 

- 0.00983 

- 0.00720 

- 0.00749 

- 0.00768 

- 0.00780 

- 0.00786 

- 0.00786 

- 0.00457 

- 0.00504 

- 0.00540 

- 0.00567 

- 0.00588 

- 0.00602 

- 0.00225 

- 0.00284 

- 0.00334 

- 0.00374 

- 0.00407 

- 0.00433 

- 0.00022 

- 0.00092 

- 0.00151 

- 0.00202 

- 0.00244 

- 0.00280 

0.00153 

0.00076 

0.00009 

- 0.00049 

- 0.00099 

- 0.00142 

0.00300 

0.00218 

0.00146 

0.00083 

0.00028 

- 0.00020 

0.00422 

0.00338 

0.00263 

0.00197 

0.00130 

0.00086 

0.00521 

0.00437 

0.00361 

0.00293 

0.00232 

0.00178 

0.00600 

0.00517 

0.00441 

0.00373 

0.00311 

0.00255 

0.00661 

0.00580 

0.00506 

0.00438 

0.00376 

0.00321 

0.00706 

0.00628 

0.00556 

0.00490 

0.00430 

0.00374 

0.00738 

0.00663 

0.00594 

0.00531 

0.00472 

0.00418 

0.00759 

0.00688 

0.00622 

0.00561 

0.00504 

0.00452 

0.00770 

0.00703 

0.00641 

0.00583 

0.00528 

0.00478 

0.00773 

0.00710 

0.00652 

0.00597 

0.00545 

0.00497 

0.00769 

0.00711 

0.00656 

0.00604 

0.00556 

0.00510 

0.00761 

0.00707 

0.00655 

0.00607 

0.00561 

0.00518 

0.00748 

0.00698 

0.00650 

0.00605 

0.00562 

0.00521 

0.00732 

0.00686 

0.00641 

0.00599 

0.00559 

0.00521 

0.00714 

0.00671 

0.00630 

0.00591 

0.00553 

0.00517 

0.00693 

0.00654 

0.00616 

0.00580 

0.00545 

0.00512 

0.00672 

0.00635 

0.00601 

0.00567 

0.00535 

0.00504 

0.00649 

0.00616 

0.00584 

0.00553 

0.00523 

0.00494 

0.00627 

0.00596 

0.00566 

0.00538 

0.00510 

0.00483 

0.00604 

0.00576 

0.00548 

0.00522 

0.00496 

0.00471 

0.00581 

0.00555 

0.00530 

0.00506 

0.00402 

0.00459 
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TABLE III. 


Continued. 


DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE 


10 B z /;..JL, FOR FIELD POINT increments OK 0.0= 


(d) Half cone angle, 4b. 0. 


Dimen- 

sionless 




Dimensionles 

s radius, f 






axial 
pos Ltion, 

0 

0.0b 

0.10 

0.1b 

0.2C 

0.2b 

0.30 

0.3b 

O 

iP* 

o 

0.4b 

0.50 

- 1 • 00 

0.17372 

0.17317 

0.17153 

0. 16882 

0.16511 

0.16045 

0.15494 

0. 14867 

0.14175 

0.13430 

0. 126*3 

-0.95 

0.19233 

0.19169 

0. 18977 

0.10663 

0.18231 

0.17691 

0. 17052 

0. 16326 

0.15527 

0. 14668 

0.13764 

-0.90 

0.21351 

0.21276 

0.21053 

0.20686 

0.20183 

0.19554 

0. 18811 

0.17969 

0.17043 

0. 16050 

0.15007 

-0.85 

0.23770 

0.23682 

0.23420 

0.22991 

0.22403 

0.21669 

0.20802 

0. 19822 

0.18747 

0.17596 

0.16391 

-0.80 

0.26541 

0.26438 

0.26131 

0.25627 

0.24937 

0.24076 

0.23063 

0.21919 

0.20666 

0.19328 

0.17931 

-0.75 

0.29727 

0.29605 

0.29243 

0.28649 

0.27837 

0.26825 

0.25637 

0.24296 

0.22832 

0.21274 

0. 196*9 

-0.70 

0.33401 

0.33257 

0.32829 

0.32126 

0.31167 

0.29974 

0.28574 

0.27000 

0.25284 

0.23462 

0.21569 

-0.65 

0.37655 

0.37484 

0.36974 

0. 36140 

0.35002 

0.33590 

0.31936 

0.30081 

0.28064 

0.25928 

0.23716 

-0.60 

0.42598 

0.42393 

0.41785 

0.40789 

0.39435 

0.37756 

0.35796 

0.33602 

0.31224 

0.28714 

0.26122 

-0.55 

0.48364 

0.48118 

0.47388 

0.46195 

0.44574 

0.42571 

0.40239 

0.37636 

0.34824 

0.31865 

0.28821 

-0.50 

0.55120 

0.54823 

0.53941 

0.52503 

0.50554 

0.48153 

0.45367 

0.42268 

0.38933 

0.35437 

0.31853 

-0.45 

0.63074 

0.62712 

0.61639 

0.59894 

0.57537 

0.5464* 

0.51302 

0.47600 

0.43633 

0.39492 

0. 35263 

-0.40 

0. 72486 

0.72041 

0.70724 

0.68590 

0.65720 

0.62215 

0.58186 

0.53750 

0.49018 

0.44100 

0. 39101 

-0.35 

0.83693 

0.83139 

0.81505 

0.78869 

0.75345 

0.71070 

0.66191 

0.60852 

0.55194 

0.49345 

0.43425 

-0.30 

0.97130 

0.96437 

0.94378 

0.91079 

0.86707 

0.81453 

0.75511 

0.69065 

0.62282 

0.55315 

0.48300 

-0.25 

1.13418 

1.12512 

1.09863 

1.05662 

1.00168 

0.93653 

0.86375 

0.78563 

0.70417 

0.62111 

0.53796 

-0.20 

1.33386 

1.32170 

1.28658 

1.23185 

1.16169 

1.08005 

0.99035 

0.89538 

0.79744 

0.69841 

0.59991 

-0. 15 

1.58332 

1.56608 

1.51731 

1.44371 

1.35231 

1.24884 

1.13763 

1.02190 

0.90411 

0.78617 

0.66968 

-0.10 

1.90448 

1.07740 

1.80455 

1.70125 

1.57945 

1.44685 

1.30833 

l. 16716 

1.02565 

0.88552 

0. 74816 

-0.05 

2.34341 

2.29011 

2. 16750 

2.01492 

1.84914 

1.67781 

1.50493 

1.33293 

1.16340 

0.99752 

0.83622 

0.00 

3. 11613 

2.86925 

2.62863 

2.39429 

2.16626 

1.94457 

1.72931 

1.52056 

1.31843 

1.12309 

0.93473 

0.05 

3.87634 

3.43588 

3.07724 

2.76110 

2.47074 

2.19862 

1.94086 

1.69521 

1.46030 

1.23524 

1.01949 

0.10 

4.27.781 

3.81112 

3.40264 

3.03709 

2.70257 

2.39140 

2.09903 

1.82210 

1.55860 

1.30706 

1.06643 

0.15 

4. 53664 

4.06007 

3.62740 

3.23196 

2.86676 

2.52614 

2.20585 

1.90279 

1.61468 

1.33979 

1.07680 

0.20 

4.69903 

4.21732 

3.77087 

3.35631 

2.96952 

2.60656 

2.26408 

1.93936 

1.63023 

1.33*95 

1.05207 

0.25 

4. 70709 

4.30224 

3.84699 

3.41943 

3.01700 

2.63697 

2.27678 

1.93419 

1.60723 

1.29*26 

0.99384 

0.30 

4.81393 

4.32697 

3.86565 

3.42880 

3.01472 

2.62147 

2.24709 

1.88974 

1.54773 

1.21954 

0.90378 

0.35 

4. 78820 

4.29979 

3.83408 

3.39034 

2.96737 

2.56375 

2. 17795 

1.80845 

1.45378 

1.11257 

0.78353 

0.40 

4. 71626 

4.22667 

3.75760 

3.30871 

2.87888 

2.46707 

2.07207 

1.69258 

1.32734 

0.97510 

0.63466 

0.45 

4.60248 

4. 11204 

3.64057 

3.18761 

2.75245 

2.33419 

1.93180 

1.54418 

1.17019 

0.80871 

0.45862 

0.50 

4.45033 

3.95926 

3.48593 

3.02995 

2.59071 

2.16743 

1.75922 

1.36507 

0.98397 

0.61488 

0.25675 

0.55 

4.26234 

3.77082 

3.29615 

2.83797 

2.39573 

1.96869 

1.55603 

1.15681 

0.77010 

0.39*89 

0.28658 

0.60 

4.04032 

3.54852 

3.07299 

2.61338 

2.16912 

1.73948 

1.32365 

0.92073 

0.52979 

0.40696 

0.30594 

0.65 

3.78541 

3.29349 

2.81760 

2.35732 

! 1.91204 

1.48096 

1.06322 

0.65790 

0.52206 

0.40967 

0.31642 

0.70 

3.49604 

3.00621 

2.53052 

2.07044 

1.62521 

1.19391 

0.77557 

0.62834 

0.50643 

0.40*68 

0.31948 

0.75 

3.17786 

2.68637 

2.21161 

1.752B2 

1.30895 

0.87882 

0.72200 

0.59274 

0.48464 

0.39353 

0.316*9 

0.80 

2.82341 

2.33266 

1.05993 

1.40394 

0.96309 

0.79876 

0.66482 

0.55299 

0.45833 

0.37766 

0.30871 

0.85 

2.43151 

1.94225 

1.47341 

1.02255 

0.85339 

0.7 183* 

0.60610 

0.51002 

0.42901 

0.35838 

0.29729 

0.90 

1.99567 

1.50960 

1.04843 

0.87870 

0.74797 

0.63995 

0.54777 

0.46705 

0.39804 

0.33687 

0.28327 

0.95 

1.50072 

1.02365 

0.86328 

0.74676 

0.64988 

0.56579 

0.49152 

0.42546 

0.36659 

0.31415 

0.26754 

1.00 

0.87133 

0.78571 

0.70558 

0.63092 

0.56163 

0.49761 

0.43872 

0.38479 

0.33565 

0.29108 

' 0.25086 

1.05 

0.63670 

0.61930 

0.58025 

0.53342 

0.48465 

0.43652 

0.39031 

0.34667 

0.30597 

0.26835 

0.23387 

l. 10 

0.51431 

0.50598 

0.48395 

0.45358 i 

0.41902 

0.38289 

0.34676 

0.31161 

0.27006 

0.24647 

0.21706 

1.15 

0.42855 

0.42353 

0.40949 

0.38878 ! 

0.36378 

0 • 33643 

0.30812 

0.27984 

0.25224 

0.22579 

1 0.20078 

1.20 

0.36383 

0.36045 

0.35079 

0.33599 

0.31745 

0.296*9 

0.27417 

0.25135 

0.22864 

0.20651 

| 0.18528 

1.25 

0.31301 

0.31059 

0.30358 

0.29261 

0.27854 

0.26223 

0.24449 

0.22598 

0.20726 

0.18873 

0.17071 

1.30 

0.27205 

0.27025 

0.26497 

0.25661 

0.24570 

0.23283 

0.21859 

0.20350 

0.18800 

0.17245 

0. 15715 

1.35 

0.23843 

0.23704 

0.23296 

0.22644 

0.21783 i 

0.20755 

0. 19600 

0.18361 

0.17072 

0.15764 

0. 14463 

1.40 

0.21042 

0.20933 

0.20612 

0.20094 

0.19404 1 

0.18571 

0.17627 

0.16603 

0.15525 

0.14421 

0.13312 

1.45 

0. 18683 

0.18595 

0. 18337 

0.17920 

0.17360 

0.16679 

0.15900 

0. 15047 

0.14143 

0.13207 

0. 12258 

1.50 

0.16675 

0. 16605 

0.16395 

0.16054 

0.15595 

0. 15032 

0. 14385 

0.13670 

0.12906 

0.12110 

0.11296 

1.55 

0. 14954 

0.14896 

0.14723 

0.14442 

0.14061 

0.13593 

0.13050 

0.12448 

0.11800 

0.11119 

0. 10420 

1.60 

0.13467 

0.13419 

0.13275 

0.13041 

0.12723 

0.12330 

0.11872 

0.11361 

0.10808 

0.10225 

0.09621 

1.65 

0.12175 

0.12134 

0. 12014 

0.11817 

0.11549 

0.11217 

0. 10829 

0.10393 

0.09919 

0.09417 

0.08894 

1.70 

0.11045 

0.11011 

0. 10909 

0. 10743 

0.10516 

0.10233 

0.09902 

0.09529 

0.09121 

0.08686 

0.08232 

1.75 

0. 10053 

0.10024 

0.09937 

0.09796 

0.09602 

0.09360 

0.09076 

0.08754 

0.08402 

0.08025 

0.07629 

1.80 

0.09177 

0.09152 ! 

0.09070 | 

0.08957 

0.0B791 

0.08583 

0.08338 

0.08060 

0.07754 

0.07425 

0.07079 

1.85 

0.08401 

0.08380 

0.08316 

0.08212 

0.08068 

0.07889 

0.07676 

0.07435 

0.07168 

0.06881 

0.06577 

1.90 

0.07711 

0.07692 

0.07637 

0.07547 

0.07423 

0.07267 

0.07082 

0.06871 

0.06638 

0.06387 

0.06119 

1.95 

0.07094 

0.07078 

0.07031 

0.06952 

0.06844 

0.06708 

0.06547 

0.06362 

0.06158 

0.05936 

0.05700 

o 

o 

<N 

0.06542 

0.06528 

0.06487 

0.06410 

0.06323 

0.06205 

0.06063 

0.05901 

0.05721 

0.05526 

0.05317 
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TABLE III. 


Continued. 


DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 


10 B 2 AlJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.05 


(d) Continued. Half cone angle, 45.0. 


D1 rr ; en- 




Dimensionles 

s radiua, p 






axial 

0.50 

O.ES 

0.60 

0. 6;3 

0.70 

0. 

o.so 

0.85 

o 

(£> 

O 

0.95 

1.00 

poai tion, 












- 1.00 

0.12643 

0.11028 

0. 10994 

0. 10155 

0.09320 

0.08500 

0.07703 

0.06935 

0.06204 

0.05514 

0.04868 

- 0.95 

0.13764 

0.12828 

0. 11875 

0. 10919 

0. 0997 L 

0.09043 

0.08144 

0.07284 

0.06469 

0.05703 

0.04991 

- 0.90 

0 . 1 5007 

0.13932 

0. 12839 

0.11747 

0.10668 

0.09616 

0.08603 

0.07638 

0.06728 

0.05878 

0.05094 

- 0.65 

0 . 16391 

0.15150 

0. 13895 

0. 12644 

0.11414 

0. 10220 

0.09075 

0.07991 

0.06974 

0.06032 

0.05167 

- 0.80 

0. 17931 

0.16498 

0.15052 

0.13617 

0.12211 

0.10853 

0.09557 

0.08337 

0.07201 

0.06155 

0.05203 

- 0.75 

0. 19649 

0.17989 

0.16320 

0. 14668 

0 . 13058 

0.11510 

0. 10042 

0.08668 

0.07397 

0.06236 

0.05188 

- 0.70 

0.21569 

0.19640 

0.17708 

0 . 15804 

0.13956 

0.12189 

0.10522 

0.08972 

0.07550 

0.06262 

0.05111 

- 0.65 

0.23716 

0.21470 

0. 19228 

0.17028 

0. 14903 

0.12881 

0 . 10985 

0.09235 

0.07643 

0.06214 

0.04951 

- 0.60 

0.26122 

0.23499 

0.20892 

0.18344 

0.15894 

0.13575 

0 . 11417 

0.09439 

0.07655 

0.06072 

0.04689 

- 0.55 

0.28821 

0.25751 

0.22712 

0 . 19753 

0.16922 

0.14259 

0.11796 

0.09557 

0,07558 

0.05805 

0.04296 

- 0.50 

0.31853 

0.28252 

0.24700 

0.21258 

0.17980 

0.14913 

0.12097 

0.09560 

0.07319 

0.05380 

0.03738 

- 0.45 

0.35263 

0.31030 

0.26870 

0.22856 

0.19051 

0.15512 

0 . 12285 

0.09404 

0.06891 

0.04750 

0.02973 

- 0.40 

0.39101 

0.34116 

0.29237 

0.24545 

0.20118 

0.16023 

0 . 12315 

0.09038 

0 . 062 1 7 

0.03858 

0.01947 

- 0.35 

0.43425 

0.37547 

0.31814 

0.26322 

0.21158 

0.16405 

0. 12130 

0.08391 

0.05220 

0.02627 

0.00590 

- 0.30 

0.48300 

0.41363 

0.34620 

0.28179 

0.22142 

0.16606 

0.11659 

0.07374 

0.03801 

0.00956 

- 0.01189 

- 0.25 

0.53796 

0.45608 

0.37674 

0.30112 

0.23039 

0.16569 

0 . 10812 

0.05870 

0.01824 

- 0.01291 

- 0.03509 

- 0.20 

0.59991 

0.50334 

0.41003 

0. 32123 

0.23619 

0.16226 

0.09481 

0.03730 

- 0.00896 

- 0.04312 

- 0.06541 

- 0 . 15 

0.66968 

0.55601 

0.44644 

0*34220 

0.24462 

0.15515 

0.07549 

0.00763 

- 0.04620 

- 0.08399 

- 0.10533 

- 0.10 

0.74816 

0.61476 

0.48644 

0.36434 

0.24968 

0.14397 

0.04906 

- 0.03248 

- 0.09713 

- 0.14037 

- 0. 15894 

- 0.05 

0.83622 

0.68035 

0.53071 

0.38818 

0.25378 

0. 12880 

0.01502 

- 0.08488 

- 0.16642 

- 0.22117 

- 0.23446 

0.00 

0.93473 

0.75362 

0.58009 

0.41462 

0.25782 

0.11056 

- 0.02590 

- 0.14960 

- 0.25717 

- 0.34137 

- 0. 36794 

0.05 

1.01949 

0.81271 

0.61475 

0.42560 

0.24541 

0.07445 

- 0.08681 

- 0.23780 

- 0.37798 

- 0.50830 

- 0. 38694 

0.10 

1.06643 

0.83596 

0.61509 

0.40342 

0.20063 

0.00644 

- 0.17947 

- 0.35776 

- 0.52989 

- 0.44658 

- 0. 36341 

0.15 

1.07680 

0.82469 

0.58261 

0.34984 

0 . 12569 

- 0.09054 

- 0.29977 

- 0.50332 

- 0.44987 

- 0.39016 

- 0.33019 

0.20 

1.05207 

0.78041 

0.51894 

0.26672 

0.02282 

- 0.21378 

- 0.44426 

- 0.41648 

- 0.37958 

- 0.33731 

- 0.29373 

0.25 

0.99384 

0.70471 

0.42575 

0 . 15588 

- 0.10598 

- 0. 36097 

- 0.35645 

- 0.34084 

- 0.31702 

- 0.28803 

- 0.25685 

0.30 

0.90378 

0.59920 

0.30465 

0.01897 

- 0.25895 

- 0.27610 

- 0.28046 

- 0.27463 

- 0.26115 

- 0.24250 

- 0.22101 

0.35 

0.78353 

0.46544 

0. 15714 

- 0. 14250 

- 0.18010 

- 0.20334 

- 0.21476 

- 0.21670 

- 0.21137 

- 0.20087 

- 0.18707 

0.40 

0.63466 

0.30487 

- 0.01539 

- 0.07236 

- 0.11346 

- 0. 14128 

- 0. 15815 

- 0 . 16614 

- 0. 16722 

- 0.16314 

- 0. 15550 

0.45 

0.45862 

0.11884 

0.04358 

- 0.01433 

- 0.05765 

- 0.08872 

- 0. 10964 

- 0.12226 

- 0.12830 

- 0.12927 

- 0. 12654 

0.50 

0.25675 

0.16434 

0.09074 

0.03298 

- 0.01143 

- 0.04459 

- 0.06838 

- 0.08444 

- 0.09425 

- 0.09915 

- 0. 10030 

0.55 

0.28658 

0.19856 

0. 12753 

0.07085 

0.02631 

- 0.00796 

- 0.03361 

- 0.05210 

- 0.06471 

- 0.07260 

- 0.07680 

0.60 

0.30594 

0.22302 

0.15530 

0.10047 

0.05660 

0.02204 

- 0.00464 

- 0.02471 

- 0.03931 

- 0.04942 

- 0.05595 

0,65 

0 . 31642 

0.23911 

0.17528 

0.12291 

0.08036 

0.04620 

0.01918 

- 0.00179 

- 0.01770 

- 0.02939 

- 0.03766 

0,70 

0.31948 

0.24815 

0. 18862 

0.13920 

0.09847 

0.06524 

0.03844 

0.01714 

0.00048 

- 0.01227 

- 0.02178 

0 . 75 

0.31649 

0.25134 

0. 19638 

0. 15024 

0 . H 173 

0 . 079 Q 5 

0.05372 

0.03253 

0.01557 

0.00221 

- 0.00813 

0.80 

0.30871 

0.24979 

0. 19955 

0. 15689 

0.12087 

0.09065 

0.06552 

0.04400 

0.02790 

0.01428 

0.00346 

0.85 

0.29729 

0.24450 

0. 19899 

0.15992 

0.12655 

0.09821 

0.07433 

0.05436 

0.03780 

0.02421 

0.01317 

0.90 

0.28327 

0.23639 

0. 19552 

0. 16003 

0.12938 

0.10306 

0.08060 

0.06158 

0.04558 

0.03224 

0.02121 

0.95 

0.26754 

0.22625 

0 . 18982 

0. 15784 

0.12991 

0.10566 

0.08473 

0.06679 

0.05150 

0.03858 

0.02775 

1.00 

0.25086 

0.21476 

0- 18252 

0. 15390 

0.12863 

0. 10644 

0.08709 

0.07031 

0.05585 

0.04348 

0.03296 

1.05 

0.23387 

0.20250 

0. 17414 

0 . 14867 

0.12594 

0. 10577 

0.08799 

0.07242 

0.05885 

0.04711 

0.03701 

1.10 

0.21706 

0.18992 

0.16510 

0.14254 

0. 12220 

0. 10397 

0.08774 

0.07337 

0.06073 

0.04968 

0.04007 

1.15 

0.20078 

0.17739 

0.15574 

0.13565 

0.11772 

0. 10132 

0.08657 

0.07338 

0.06168 

0.05134 

0.04226 

1.20 

0.18528 

0.16517 

0. 14633 

0. 12885 

0.11275 

0.09804 

0.08469 

0.07265 

0.06187 

0.05225 

0.04373 

1.25 

0.17071 

0.15344 

0.13708 

0.12174 

0.10748 

0.09433 

0.08229 

0.07134 

0.06144 

0.05254 

0.04459 

1.30 

0.15715 

0.14233 

0 . 12813 

0.11469 

0.10208 

0.09035 

0.07952 

0.06959 

0.06054 

0.05233 

0.04494 

1. 35 

0 . 14463 

0.13189 

0.11957 

0.10780 

0.09667 

0.08622 

0.07650 

0.06751 

0.05926 

0.05172 

0.04487 

1.40 

0.13312 

0.12215 

0 . U 146 

0. 101 16 

0.09133 

0.08204 

0.07332 

0.06521 

0.05770 

0.05079 

0.04447 

1.45 

0.12258 

0. 11313 

0. 10384 

0.09481 

0. 08614 

0.07788 

0.07007 

0.06275 

0.05593 

0.04961 

0.04380 

1.50 

0.11296 

0.10480 

0.09671 

0.08880 

0.08114 

0.07379 

0.06681 

0.06021 

0.05402 

0.04826 

0.04291 

1.55 

0.10420 

0.09712 

0.09007 

0.08312 

0.07636 

0.06982 

0.06357 

0.05763 

0.05203 

0.04677 

0.04187 

1.60 

0.09621 

0.09007 

0.08390 

0.07780 

0.07181 

0.06600 

0.06041 

0.05506 

0.04998 

0.04520 

0.04071 

1.65 

0.08894 

0.08359 

0.07819 

0.07282 

0.06752 

0.06234 

0.05733 

0.05252 

0.04792 

0.04357 

0.03946 

1.70 

0.08232 

0.07765 

0.07291 

0.06817 

0.06347 

0.05886 

0.05437 

0.05003 

0.04587 

0.04191 

0.03815 

1.75 

0.07629 

0.07220 

0.06803 

0.06384 

0.05966 

0.05555 

0.05152 

0.04762 

0.04366 

0.04025 

0.03682 

1.80 

0.07079 

0.06720 

0.06352 

0.05981 

0.05610 

0.05242 

0.04881 

0.04529 

0.04188 

0.03860 

0.03546 

1.85 

0.06577 

0.06261 

0.05936 

0.05607 

0.05276 

0.04947 

0.04623 

0.04305 

0.03996 

0.03698 

0.03411 

1.90 

0.06119 

0.05840 

0.05552 

0.05260 

0.04964 

0.04670 

0.04378 

0.04091 

0.0381 1 

0.03539 

0.03277 

1.95 

0.05700 

0.05453 

0.05198 

0.04937 

0.04673 

0.04409 

0.04146 

0.03887 

0.03633 

0.03385 

0.03146 

2.00 

0.05317 

0.05098 

0.04871 

0.04638 

0.04401 

0.04164 

0.03927 

0.03692 

0.03462 

0.03236 

0.03017 

. 
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TABLE III. - Continued. 


DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B z /pJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.05 
(d) Continued. Half cone angle, 45.0. 


Dimen- 

sionless 

axial 

position, 

T\ 




Dimensionless radius. 






1.00 

1.05 

1.10 

1.15 

1.20 

1.25 

1.30 

1.35 

1.40 

1.45 

1.50 

- 1*00 

0.04868 

0.04268 

0.03716 

0.03211 

0.02752 

0.02339 

0.01968 

0.01637 

0.01344 

0.01086 

0.00859 

- 0.95 

0.04991 

0.04335 

0.03734 

0.03189 

0.02698 

0.02258 

0.01867 

0.01522 

0.01219 

0.00954 

0.00723 

- 0.90 

0.05094 

0.04375 

0.03723 

0.03135 

0.02611 

0.02145 

0.01735 

0.01377 

0.01065 

0.00796 

0.00564 

- 0.85 

0.05167 

0.04381 

0.03674 

0.03043 

0.02485 

0.01994 

0.01567 

0.01197 

0.00800 

0.00608 

0.00378 

- 0.80 

0.05203 

0.04345 

0.03580 

0.02904 

0.02312 

0.01799 

0.01356 

0.00978 

0.00658 

0.00386 

0.00163 

- 0.75 

0.05188 

0.04254 

0.03429 

0.02708 

0.02084 

0.01550 

0.01097 

0.00715 

0.00396 

0.00133 

- 0.00084 

- 0.70 

0.05111 

0.04094 

0.03208 

0.02443 

0.01791 

0.01241 

0.00782 

0.00401 

0.00090 

- 0.00162 

- 0.00364 

- 0.65 

0.04951 

0.03850 

0.02902 

0.02097 

0.01421 

0.00862 

0.00403 

0.00032 

- 0.00265 

- 0.00499 

- 0.00681 

- 0.60 

0.04689 

0.03499 

0.02492 

0.01652 

0.00961 

0.00401 

- 0.00047 

- 0.00400 

- 0.00673 

- 0.00881 

- 0.01035 

- 0.55 

0.04296 

0.03019 

0.01958 

0.01091 

0.00396 

- 0.00152 

- 0.00577 

- 0.00899 

- 0.01138 

- 0.01310 

- 0.01429 

- 0.50 

0.03738 

0.02376 

0.01271 

0.00393 

- 0.00290 

- 0.00809 

- 0.01194 

- 0.01471 

- 0.01662 

- 0.01787 

- 0.01860 

- 0.45 

0.02973 

0.01535 

0.00402 

- 0.00467 

- 0.01115 

- 0.01582 

- 0.01906 

- 0.02119 

- 0.02248 

- 0.02312 

- 0.02329 

- 0.40 

0.01947 

0.00448 

- 0.00687 

- 0.01516 

- 0.02096 

- 0.02482 

- 0.02719 

- 0.02846 

- 0.02893 

- 0.02882 

- 0.02832 

- 0.35 

0.00590 

- 0.00942 

- 0.02040 

- 0.02783 

- 0.03252 

- 0.03517 

- 0.03634 

- 0.03649 

- 0.03594 

- 0.03493 

- 0.03363 

- 0.30 

- 0.01189 

- 0.02707 

- 0.03705 

- 0.04298 

- 0.04596 

- 0.04690 

- 0.04648 

- 0.04521 

- 0.04342 

- 0.04135 

- 0.03915 

- 0.25 

- 0.03509 

- 0.04937 

- 0.05738 

- 0.06086 

- 0.06133 

- 0.05995 

- 0.05749 

- 0.05448 

- 0.05124 

- 0.04797 

- 0.04477 

- 0.20 

- 0.06541 

- 0.07747 

- 0.08196 

- 0.08161 

- 0.07853 

- 0.07410 

- 0.06914 

- 0.06409 

- 0.05921 

- 0.05461 

- 0.05034 

- 0.15 

- 0. 10533 

- 0.11278 

- 0.11120 

- 0.10506 

- 0.09716 

- 0.08893 

- 0.08102 

- 0.07371 

- 0.06705 

- 0.06106 

- 0.05570 

- 0.10 

- 0. 15894 

- 0.15694 

- 0.14491 

- 0.13038 

- 0.11635 

- 0.10371 

- 0.09259 

- 0.08290 

- 0.07445 

- 0.06709 

- 0.06066 

- 0.05 

- 0.23446 

- 0.21066 

- 0.18100 

- 0 . 15553 

- 0.13461 

- 0. 11740 

- 0. 10312 

- 0.09117 

- 0.08106 

- 0.07244 

- 0.06504 

0.00 

- 0.36794 

- 0.26559 

- 0.21328 

- 0. 17705 

- 0.14995 

- 0.12881 

- 0. 11186 

- 0.09801 

- 0.08651 

- 0.07685 

- 0.06865 

0.05 

- 0. 38693 

- 0.29358 

- 0.23302 

- 0. 19125 

- 0.16050 

- 0.13686 

- 0.11815 

- 0. 10300 

- 0.09053 

- 0.08012 

- 0.07134 

0.10 

- 0.36341 

- 0.29218 

- 0.23748 

- 0 . 19650 

- 0.16529 

- 0.14096 

- 0. 12157 

- 0.10585 

- 0.09290 

- 0.08211 

- 0.07301 

0.15 

- 0.33019 

- 0.27586 

- 0.23035 

- 0 . 19371 

- 0.16449 

- 0.14105 

- 0.12206 

- 0.10649 

- 0.09358 

- 0.08276 

- 0.07362 

0.20 

- 0.29373 

- 0.25251 

- 0.21598 

- 0. 18491 

- 0.15903 

- 0. 13759 

- 0.11902 

- 0.10502 

- 0.09259 

- 0.08210 

- 0.07317 

0.25 

- 0.25685 

- 0.22606 

- 0. 19750 

- 0. 17209 

- 0.15008 

- 0.13126 

- 0 . 11527 

- 0. 10160 

- 0.09010 

- 0.08021 

- 0.07172 

0.30 

- 0.22101 

- 0. 19867 

- 0. 17697 

- 0 . 15685 

- 0.13875 

- 0.12280 

- 0. 10887 

- 0.09679 

- 0.06632 

- 0.07725 

- 0.06937 

0.35 

- 0.18707 

- 0.17161 

- 0. 15574 

- 0. 14035 

- 0.12597 

- 0.11287 

- 0 . 10113 

- 0.09070 

- 0.08150 

- 0.07339 

- 0.06626 

0.40 

- 0.15550 

- 0.14565 

- 0.13469 

- 0.12344 

- 0.11245 

- 0.10208 

- 0.09249 

- 0.08375 

- 0.07588 

- 0.06882 

- 0.06252 

0.45 

- 0.12654 

- 0.12127 

- 0.11441 

- 0. 10672 

- 0.09875 

- 0.09087 

- 0.08332 

- 0.07625 

- 0.06971 

- 0.06373 

- 0.05829 

0.50 

- 0.10030 

- 0.09873 

- 0.09527 

- 0.09061 

- 0.08526 

- 0.07962 

- 0.07396 

- 0.06845 

- 0.06321 

- 0.05829 

- 0.05372 

0.65 

- 0.07680 

- 0.07818 

- 0.07750 

- 0.07537 

- 0.07229 

- 0.06862 

- 0.06465 

- 0.06058 

- 0.05655 

- 0.05265 

- 0.04894 

0.60 

- 0.05595 

- 0.05967 

- 0.06124 

- 0.06120 

- 0.06002 

- 0.05805 

- 0.05558 

- 0.05281 

- 0.04990 

- 0.04695 

- 0.04406 

0.65 

- 0.03766 

- 0.04318 

- 0.04652 

- 0.04819 

! - 0.04860 

- 0.04808 

- 0.04690 

- 0.04528 

- 0.04338 

- 0.04131 

- 0.03917 

0 . 70 

- 0.02178 

- 0.02864 

- 0.03336 

- 0.03639 

, - 0.03810 

- 0.03879 

- 0.03872 

- 0.03810 

- 0.03709 

- 0.03581 

- 0.03436 

0.75 

- 0.00813 

- 0.01596 

- 0.02172 

- 0.02581 

- 0.02055 

- 0.03024 

- 0.03110 

- 0.03134 

- 0.03110 

- 0.03052 

- 0.02969 

0.80 

0.00346 

- 0.00502 

- 0.01153 

- 0.01641 

- 0.01997 

- 0.02246 

- 0.02409 

- 0.02504 

- 0.02547 

- 0.02550 

- 0.02522 

0.85 

0.01317 

0.00432 

- 0.00269 

- 0.00816 

- 0.01233 

! - 0.01544 

- 0.01769 

- 0.01924 

- 0.02023 

- 0.02078 

- 0.02099 

0.90 

0.02121 

0.01218 

0.00487 

- 0.00098 

- 0.00560 

- 0.00919 

- 0.01192 

- 0.01395 

- 0.01541 

- 0.01640 

- 0.01701 

0.95 

0.02775 

0.01872 

0.01128 

0.00520 

0.00028 

- 0.00366 

- 0.00676 

- 0.00917 

- 0.01100 

- 0.01235 

- 0.01332 

1.00 

0.03296 

0.02408 

0.01664 

0.01045 

0.00535 

0.00119 

- 0.00219 

- 0.00488 

- 0.00701 

- 0.00866 

- 0.00992 

1.05 

0.03701 

0.02838 ' 

0.02105 

0.01487 

0.00969 

0.00530 

0.00183 

- 0.00108 

- 0.00343 

- 0.00531 

- 0.00680 

1.10 

0.04007 

0.03176 

0.02462 

0.01853 

0.01335 

0.00898 

0.00532 

0.00228 

- 0.00024 

- 0.00230 

- 0.00397 

l . 15 

0.04226 

0.03434 

0.02745 

0.02151 

0.01640 

0.01204 

0.00833 

0.00520 

0.00257 

0.00038 

- 0.00143 

1.20 

0.04373 

0.03622 

0.02964 

0.02389 

0.01891 

0.01460 

0.01090 

0.00773 

0.00504 

0.00276 

0.00085 

1.25 

0.04459 

0.03752 

0.03126 

0.02575 

0.02092 

0.01671 i 

0.01306 

0.00990 

0.00718 

0.00485 

0.00287 

1.30 

0.04494 

0.03831 

0.03240 

0.02715 

0.02251 

0.01843 1 

0.01485 

0.01173 

0.00902 

0.00667 

0.00465 

1.35 

0.04487 

0.03869 

0.03313 

0.02816 

0.02372 

0.01979 

0.01632 

0.01326 

0.01058 

0.00824 

0.00620 

1.40 

0.04447 

0.03872 

0.03352 

0.02882 

0.02461 

0.02085 

0.01749 

0.01452 

0.01189 

0.00958 

0.00755 

1 . 45 

0.04380 

0.03847 

0.03361 

0.02920 

0.02522 1 

0.02163 

0.01841 

0.01554 

0.01298 

0.01071 

0.00870 

1.50 

0.04291 

0.03799 

0.03347 

0.02934 

0.02558 

0.02210 

0.01910 

0.01634 

0.01386 

0.01165 

0.00968 

1.55 

0.04187 

0.03732 

0.03313 

0.02927 

0.02574 

0.02252 

0.01960 

0.01695 

0.01457 

0.01242 

0.01050 

1.60 

0.04071 

0.03652 

0.03263 

0.02904 

0.02573 

0.02270 

0.01992 

0.01740 

0.01511 

0.01304 

0.01118 

1.65 

0.03946 

0.03561 

0.03201 

0.02867 

0.02557 

0.02272 

0.02010 

0.01770 

0 . 0 L 552 

0.01353 

0.01172 

1.70 

0.03815 

0.03461 

0.03129 

0.02819 

0.02530 

0.02262 

0.02015 

0.01788 

0.01580 

0.01389 

0.01216 

1.75 

0.03682 

0.03356 

0.03050 

0.02762 

0.02493 

0.02242 

0.02010 

0.01795 

0.01597 

0.01415 

0.01249 

1.80 

0.03546 

0.03248 

0.02965 

0.02698 

0.02448 

0.02214 

0.01996 

0.01793 

0.01605 

0.01432 

0.01273 

1.85 

0 . 034 H 

0.03137 

0.02877 

0.02630 

0.02397 

0.02178 

0.01974 

0.01783 

0.01605 

0.01441 

0.01289 

1.90 

0.03277 

0.03026 

0.02786 

0.02558 

0.02341 

0.02137 

0.01946 

0.01766 

0.01599 

0.01442 

0.01298 

1.95 

0.03146 

0.02915 

0.02694 

0.02403 

0.02282 

0.02092 

0.01913 

0.01744 

0.01586 

0.01438 

0.01300 

2.00 

0.03017 

0.02805 

0.02602 

0.02406 

0.02220 

0.02043 

0.01876 

0.01717 

0.01569 

0.01429 

0.01298 
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TABLE III 


Continued . 


DII4EN3 iONLESB AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE , 


10 B z / t .iJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.05 


(d) Concluded. Half cone angle, 45.0. 


D linen- 

Dimensionless radius, p 

axial 

l.bO 

1.55 

1.60 

1.65 

1.7C 

1.75 

i— J 

CD 

o 

1 . 8S 

1.90 

1 . 95 

2.00 

posi ti on, 
N 












- 1.00 

0.00859 

0.00661 

0.00488 

0.00339 

0.00211 

0.00100 

0.00006 

- 0.00074 

- 0.00142 

- 0.00199 

- 0.00246 

- 0.95 

0.00723 

0.00524 

0.00353 

0.00206 

0.00081 

- 0.00025 

- 0.00114 

- 0.00188 

- 0.00250 

- 0.00302 

- 0.00343 

- 0.90 

0.00564 

0.00366 

0.00198 

0.00056 

- 0.00064 

- 0.00163 

- 0.00246 

- 0.00314 

- 0.00369 

- 0.00413 

- 0.00448 

- 0.85 

0.00378 

0.00184 

0.00021 

- 0 . 00U4 

- 0.00225 

- 0.00317 

- 0.00391 

- 0.00450 

- 0.00496 

- 0.00532 

- 0.00559 

- 0.80 

0.00163 

- 0.00024 

- 0.00176 

- 0.00303 

- 0.00404 

- 0.00485 

- 0.00548 

- 0.00597 

- 0.00633 

- 0.00660 

- 0.00678 

- 0.75 

- 0.00084 

- 0.00260 

- 0.00401 

- 0.00513 

- 0.00601 

- 0.00668 

- 0 . 007 1 9 

- 0.00755 

- 0.00780 

- 0.00795 

- 0.00803 

- 0.70 

- 0.00364 

- 0.00524 

- 0.00649 

- 0.00745 

- 0.00816 

- 0.00867 

- 0.00902 

- 0.00924 

- 0.00935 

- 0.00938 

- 0.00934 

- 0.65 

- 0.00681 

- 0.00820 

- 0.00923 

- 0.00998 

- 0.01049 

- 0.01081 

- 0.01098 

- 0.01103 

- 0.01099 

- 0.01088 

- 0.01071 

- 0.60 

- 0.01035 

- 0.01147 

- 0.01223 

- 0.01272 

- 0.01299 

- 0.01309 

- 0.01305 

- 0.01292 

- 0.01270 

- 0.01243 

- 0.01212 

- 0.55 

- 0.01 429 

- 0.01505 

- 0.01549 

- 0.01567 

- 0.01566 

- 0.01550 

- 0.01523 

- 0.01488 

- 0.01448 

- 0.01404 

- 0.01357 

- 0.50 

- 0.01860 

- 0.01894 

- 0.01898 

- 0.01881 

- 0.01047 

- 0.01802 

- 0.01750 

- 0.01692 

- 0.01630 

- 0.01568 

- 0.01505 

- 0.45 

- 0.02329 

- 0.02312 

- 0.02270 

- 0.02211 

- 0.02141 

- 0.02064 

- 0.01983 

- 0.01899 

- 0.01816 

- 0.01734 

- 0.01654 

- 0.40 

- 0.02832 

- 0.02755 

- 0.02660 

- 0.02555 

- 0.02444 

- 0.02332 

- 0.02220 

- 0.02110 

- 0.02003 

- 0.01900 

- 0.01802 

- 0.35 

- 0.03363 

- 0.03217 

- 0.03064 

- 0.02907 

- 0.02753 

- 0.02602 

- 0.02457 

- 0.02319 

- 0.02188 

- 0.02064 

- 0.01948 

- 0.30 

- 0.03915 

- 0.03693 

- 0.03474 

- 0.03263 

- 0.03062 

- 0.02871 

- 0.02693 

- 0.02525 

- 0.02369 

- 0.02224 

- 0.02089 

- 0.25 

- 0.04477 

- 0.04171 

- 0.03883 

- 0.03614 

- 0.03365 

- 0.03134 

- 0.02921 

- 0.02725 

- 0.02544 

- 0.02378 

- 0.02224 

- 0.20 

- 0.05034 

- 0.04641 

- 0.04282 

- 0.03954 

- 0.03656 

- 0.03385 

- 0.03138 

- 0.02914 

- 0.02709 

- 0.02522 

- 0.02351 

- 0 . 15 

- 0.05570 

- 0.05089 

- 0.04659 

- 0.04275 

- 0.03929 

- 0.03619 

- 0.03340 

- 0.03088 

- 0.02061 

- 0.02655 

- 0.02468 

- 0.10 

- 0.06066 

- 0.05502 

- 0.05005 

- 0.04566 

- 0,04177 

- 0.03831 

- 0.03522 

- 0.03245 

- 0.02997 

- 0.02774 

- 0.02572 

- 0.05 

- 0.06504 

- 0.05864 

- 0.05307 

- 0.04820 

- 0.04392 

- 0.04015 

- 0.03680 

- 0.03381 

- 0.03115 

- 0.02876 

- 0.02661 

0.00 

- 0.06865 

- 0.06162 

- 0.05556 

- 0.05030 

- 0.04570 

- 0.04166 

- 0.03809 

- 0.03493 

- 0.03212 

- 0.02960 

- 0.02735 

0.05 

- 0.07134 

- 0.06386 

- 0.05744 

- 0.05188 

- 0.04704 

- 0.04281 

- 0.03908 

- 0.03579 

- 0.03286 

- 0.03025 

- 0.02792 

0.10 

- 0.07301 

- 0.06528 

- 0.05864 

- 0.05291 

- 0.04792 

- 0.04357 

- 0.03974 

- 0.03636 

- 0.03336 

- 0.03069 

- 0.02830 

0.15 

- 0.07362 

- 0.06583 

- 0.05913 

- 0.05335 

- 0.04832 

- 0.04392 

- 0.04005 

- 0.03663 

- 0.03360 

- 0.03090 

- 0.02849 

0.20 

- 0.07317 

- 0.06552 

- 0 . 05B92 

- 0.05321 

- 0.04822 

- 0.04385 

- 0.04001 

- 0.03661 

- 0.03359 

- 0.03090 

- 0.02849 

0.25 

- 0.07172 

- 0.06439 

- 0.05803 

- 0.05249 

- 0.04765 

- 0.04339 

- 0.03962 

- 0.03629 

- 0.03332 

- 0.03068 

- 0.02831 

0.30 

- 0.06937 

- 0.06251 

- 0.05651 

- 0.05125 

- 0.04662 

- 0.04254 

- 0.03891 

- 0.03569 

- 0.03282 

- 0.03024 

- 0.02794 

0.35 

- 0.06626 

- 0.05997 

- 0.05443 

- 0.04953 

- 0.04519 

- 0.04133 

- 0.03790 

- 0.03483 

- 0.03208 

- 0.02961 

- 0.02739 

0.40 

- 0.06252 

- 0.05689 

- 0.05107 

- 0.04739 

- 0.04339 

- 0.03981 

- 0.03661 

- 0.03372 

- 0.03113 

- 0.02879 

- 0.02668 

0.45 

- 0.05829 

- 0.05337 

- 0.04892 

- 0.04491 

- 0.04129 

- 0.03802 

- 0.03507 

- 0.03241 

- 0.02999 

- 0.02781 

- 0.02582 

0.50 

- 0.05372 

- 0 . 04952 

- 0.04566 

- 0.04214 

- 0.03893 

- 0.03600 

- 0.03333 

- 0.03091 

- 0.02869 

- 0.02667 

- 0.02483 

0.55 

- 0.04894 

- 0.04545 

- 0.04219 

- 0.03917 

- 0.03637 

- 0.03380 

- 0.03143 

- 0.02925 

- 0.02725 

- 0.02541 

- 0.02373 

0.60 

- 0.04406 

- 0.04126 

- 0.03850 

- 0.03605 

- 0.03368 

- 0.03146 

- 0.02939 

1 - 0.02748 

| - 0.02570 

- 0.02405 

- 0.02253 

0.65 

- 0.03917 

- 0 .03702 

- 0.03490 

- 0.03286 

- 0.03089 

- 0.02903 

- 0.02727 

- 0.02561 

- 0.02906 

- 0.02260 

- 0.02125 

0.70 

- 0.03436 

- 0.03281 

- 0.03123 

- 0.02963 ; 

- 0.02807 

- 0.02655 

- 0.02508 

- 0.02368 

1 - 0.02235 

1 - 0.02110 

- 0.01991 

0.75 

- 0.02969 

- 0.02870 

- 0.02760 

- 0.02643 

- 0.02524 

- 0.02405 

- 0.02287 

- 0.02172 

- 0.02061 

- 0.01955 

- 0.01853 

0.80 

- 0.02522 

- 0.02472 

- 0.02406 

- 0.02329 

- 0.02245 

- 0.02157 

- 0.02066 

- 0.01976 

- 0.01886 

- 0.01798 

- 0.01713 

0.85 

- 0.02099 

- 0.02093 

- 0.02066 

- 0.02025 

- 0.01973 

- 0.01913 

- 0.01848 

- 0.01780 

- 0.01711 

- 0.01641 

- 0,01572 

0.90 

- 0.01701 

- 0.01734 

- 0.01742 

- 0.01733 

- 0.01710 

- 0.01676 

- 0.01635 

- 0.01588 

- 0.01538 

- 0.01485 

- 0.01431 

0.95 

- 0.01332 

- 0.01397 

- 0.01436 

- 0.01455 

- 0.01458 

- 0.01448 

- 0.01428 

- 0.01401 

- 0.01368 

- 0 . 0133L 

- 0.01292 

1.00 

- 0.00992 ! 

- 0-01084 

- 0.01150 

- 0.01193 

- 0.01219 

- 0.01230 

- 0.01230 

- 0.01220 

- 0.01203 

- 0.01181 

- 0.01155 

1.05 

- 0.00680 

- 0.00796 

- 0.00083 

- 0.00948 

- 0.00993 

- 0.01023 ! 

- 0.01040 | 

- 0.01047 

- 0.01045 

- 0.01036 

- 0.01023 

1.10 

- 0.00397 

- 0.00532 

- 0.00638 

- 0.00720 

- 0.00783 

- 0.00829 

- 0.00861 

- 0.00882 

- 0.00893 

- 0.00897 

- 0.00894 

1.15 

- 0.00143 

- 0.00292 

- 0.00413 

- 0.00510 

- 0.00587 

- 0.00647 

- 0.00692 

- 0.00725 

- 0.00749 

- 0.00763 

- 0.00771 

1.20 

0.00085 

- 0.00075 

- 0 . 0020a 

- 0.00317 

- 0.00406 

- 0.00478 

- 0.00534 

- 0.00579 

- 0.00612 

- 0.00637 

- 0.00654 

1.25 

0.00287 

0.00119 

- 0.00023 

- 0.00141 

- 0.00240 

- 0.00321 

- 0.00388 

- 0.00441 

- 0.00484 

- 0.00517 

- 0.00542 

1.30 

0.00465 

0.00291 

0.00143 

0.00017 

- 0.00089 

- 0.00178 

- 0.00252 

- 0.00314 1 

- 0.00364 

- 0.00405 

- 0.00437 

1.35 

0.00620 

0.00444 

0.00291 

0.00160 

0.00048 1 

- 0.00047 

- 0.00120 

- 0.00196 

- 0.00253 

- 0.00300 

- 0.00338 

1.40 

0.00755 

0.00577 

0.00422 

0.00288 

0.00172 

0.00072 

- 0.00014 

- 0.00087 

- 0.00149 

- 0.00202 

- 0.00246 

1.45 

0.00870 

0.00693 

0.00537 

0.00401 

0.00282 

0.00179 

0.00089 

0.00012 

- 0.00054 

- 0. 00111 

- 0.00160 

1.50 

0.00968 

0.00793 

0.00638 | 

0.00501 

0.00381 

0.00275 

0.00183 

0.00102 

0.00033 

- 0.00028 

- 0.00080 

1.55 

0.01050 

0.00878 

0.00725 

0.00588 

0.00468 

0.00361 

0.00267 

0.00184 

0.00112 

0.00049 

- 0.00007 

1.60 

0.01118 

0.00950 

0.00799 

0.00664 

0.00544 

0.00437 

0.00342 

0.00258 

0.00184 

0.00118 

0.00061 

1.65 

0.01172 

0.01009 

0.00862 

0.00729 

0.00610 

0.00504 

0.00409 

0.00324 

0.00249 

0.00182 

0.00123 

1.70 

0.01216 

0.01058 

0.00914 

0.00785 

0.00668 

0.00562 

0.00468 

0.00383 

0.00307 

0.00239 

0.00179 

1.75 

0.01249 

0.01096 

1 0.00957 

0.00831 

0.00716 

0.00613 

0.00519 

0.00435 

0.00359 

0.00290 

0.00229 

1.80 

0.01273 

0.01126 

1 0.00992 

0.00869 

0.00758 

0.00656 

0.00564 

0.00480 

0.00405 

0.00336 

0.00275 

1.85 

0.01289 

0.01148 

0.01019 

0.00901 

0.00792 

0.00693 

0.00602 

0.00520 

0.00445 

0.00377 

0.00316 

1.90 

0.01298 

0.01163 

1 0.01039 

0.00925 

0.00820 

0.00723 

0.00635 

0.00554 

0.00481 

0.00414 

0.00353 

1.95 

0.01300 

0.01172 

0.01054 

0.00944 

0.00042 

0.00749 

0.00663 

0.00584 

0.00511 

0.00445 

0.00385 

2.00 

0.01298 

0. 01176 

0.01063 

0.00957 

0.00859 

0.00769 

0.00685 

0.00609 

0.00538 

0.00473 

0.00413 
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TABLE III. - Continued. 


DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CCNE. 


10 3 z /|j JL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.05 


(e) Half cone angle, 60.0. 


Dimen- 




Dimensionless 

radius, p 






axial 

0 

lO 

O 

6 

0.10 

O.lb 

0.20 

r 

iTJ 

C\J 

o 

0.30 

0.35 

o 

o 

0.45 

o 

6 

position, 

T| 












- 1.00 

0.55091 

0.54787 

0.53886 

0.52418 

0.50428 

0.47977 

0.45137 

0.41985 

0.38602 

0.35068 

0.31463 

- 0.95 

0.59561 

0.59221 

0.58212 

0.56570 

0.54347 

0.51615 

0.48456 

0.44957 

0.41210 

0.37307 

0.33334 

- 0.90 

0.64487 

0.64105 

0.62973 

0 . 6 U 32 

0.58645 

0.55594 

0.52074 

0.48185 

0.44031 

0.39715 

0.35334 

- 0.85 

0.69924 

0.69494 

0.68220 

0.66152 

0.63364 

0.59950 

0.56022 

0.51694 

0.47084 

0.42307 

0.37471 

- 0.80 

0.75937 

0.75451 

0.74015 

0.71685 

0.68551 

0.64725 

0.60334 

0.55510 

0.50388 

0.45096 

0.39755 

- 0.75 

0.82600 

0.82050 

0.80425 

0.77793 

0.74262 

0.69964 

0.65047 

0.59665 

0.53967 

0.48099 

0.42195 

- 0.70 

0.90001 

0.89376 

0.87529 

0.84547 

0.80557 

0.75718 

0.70204 

0.64189 

0.57845 

0.51333 

0. 44802 

- 0.65 

0.98240 

0.97526 

0.95420 

0.92028 

0.87507 

0.82046 

0.75849 

0.69118 

0.62047 

0 . 54 B 16 

0.47587 

- 0.60 

1.07438 

1.06618 

1.04205 

1.00331 

0.95190 

0.89011 

0.82033 

0.74491 

0.66602 

0.58566 

0.50561 

- 0.55 

1.17737 

1.16790 

1 . 14009 

1.09564 

1.03696 

0.96683 

0.88810 

0.80347 

0.71539 

0.62604 

0.53737 

- 0.50 

1.29308 

1.28206 

1.24981 

1.19851 

1.13124 

1.05142 

0.96241 

0.86731 

0.76888 

0.66950 

0.57125 

- 0.45 

1.42362 

1.41068 

1.37297 

1.31339 

1.23590 

l . 14473 

1.04387 

0.93689 

0 . 8268 L 

0.71624 

0.60738 

- 0.40 

1.57158 

1.55623 

1.51169 

1.44196 

1.35221 

1.24770 

1. 13317 

1.01267 

0.88952 

0.76649 

0.64588 

- 0.35 

1.74027 

1.72178 

1.66055 

1.58619 

1.48160 

1.36134 

1.23101 

1.09513 

0.95731 

0-82043 

0.68687 

- 0.30 

1.93400 

1.91131 

1.84670 

1.74837 

1.62565 

1.40673 

1.33811 

1.18477 

1.03051 

0.87829 

0.73046 

- 0.25 

2.15858 

2.13003 

2.05003 

1 . 9311 L 

1.78605 

1.62495 

1.45518 

1.28204 

1.10943 

0*94023 

0.77675 

- 0.20 

2.42228 

2.38502 

2.28336 

2.13740 

1.96460 

1.77709 

1.58288 

1.38737 

1.19431 

1.00644 

0.82583 

- 0.15 

2.73771 

2.68632 

2.55263 

2.37045 

2.16309 

1.94418 

1.72183 

1.50112 

1.28540 

1.07704 

0.87781 

- 0.10 

3.12641 

3.04974 

2.86488 

2.63357 

2.38315 

2. 12710 

1.87253 

L . 62358 

1.38287 

1.15215 

0.93272 

- 0.05 

3.63399 

3.49450 

3.22768 

2.92971 

2.62612 

2.32649 

2.03530 

L . 75494 

1.48682 

1.23183 

0.99063 

0.00 

4.47593 

4.05229 

3.64734 

3.26093 

2.89282 

2.54272 

2.21032 

1.89527 

1.59728 

1.31609 

1.05156 

0.05 

5.30538 

4.59761 

4.05459 

3.57984 

3.14734 

2.74694 

2.37347 

2.02389 

1 ■ 69 b 1 6 

1.38888 

1.10106 

0 . 10 

5.77542 

5.00589 

4.38012 

3.83904 

3.35379 

2.91027 

2.50066 

2.12012 

1.76538 

1 . 434 L 4 

1.12473 

0.15 

6.10145 

5.30577 

4.63018 

4.04051 

3.51291 

3.03303 

2.59202 

2.18403 

1.80498 

1.45192 

1.12263 

0.20 

6.32891 

5.51928 

4.81218 

4.18710 

3.62594 

3.11582 

2.64766 

2.21581 

1.81510 

1 . 4^234 

1.09491 

0.25 

6.47910 

5.66100 

4.93294 

4.28191 

3.69440 

3.15942 

2.66862 

2.21573 

1.79595 

1.40559 

1.04175 

0.30 

6.56432 

5.74067 

4.99814 

4.32794 

3.71989 

3. 16473 

2.65485 

2.18415 

1.74778 

1.34189 

0.96337 

0.35 

6.59239 

5.76495 

5.01221 

4.32786 

3.70396 

3.13269 

2.60713 

2.12147 

1.67091 

1.25152 

0.86005 

0.40 

6.56857 

5.73852 

4.97858 

4.28390 

3.64803 

3.06418 

2.52607 

2.02814 

1.56570 

1.13478 

0.73208 

0.45 

6.49649 

5.66468 

4.89981 

4. 19787 

3.55331 

2.96005 

2.41224 

1.90459 

1.43249 

0.99199 

0.57975 

0.50 

6.37853 

5.54565 

4.77773 

4.07114 

3.42079 

2.82101 

2.26621 

1.75127 

1.27167 

0.82350 

0.40341 

0.55 

6.21617 

5.38282 

4.61352 

3.90467 

3.25125 

2.64767 

2.08846 

1.56858 

1.08360 

0.62965 

0.42808 

0.60 

6.01000 

5.17681 

4.40780 

3.69904 

3.04520 

2.44050 

1.87942 

1. 35694 

0.86866 

0.63639 

0.44604 

0.65 

5.75982 

4.92745 

4.16057 

3.45443 

2.80295 

2.19988 

1.63947 

1.11670 

0.85396 

0.63701 

0.45801 

0.70 

5.46445 

4.63377 

3.87125 

3.17066 

2.52458 

1.92602 

1.36893 

1.07646 

0.83402 

0.63231 

0.46471 

0.75 

5.12150 

4.29374 

3.53059 

2.84715 

2.20999 

1.61909 

1.29830 

1.03230 

0.80976 

0.62309 

0.46680 

0.80 

4.72679 

3.90392 

3. 16055 

2.48300 

1.05891 

1.51218 

1.22575 

0.98531 

0.78209 

0.61010 

0.46494 

0.85 

4.27319 

3.45882 

2.73426 

2.07699 

1.70822 

1.40637 

1.15253 

0.93648 

0.75181 

0.59404 

0.45974 

0.90 

3.74760 

2.94970 

2.25598 

1.87210 

1.56335 

1.30314 

1.07977 

0.88673 

0.71971 

0.57555 

0.45175 

0.95 

3.12118 

2.36291 

1.98029 

1.68103 

1 . 42^09 

1.20375 

1.00848 

0.83687 

0.68646 

0.55524 

0.44149 

1.00 

2.25466 

1.98406 

1.73464 

1.50607 

1 . 297 B 3 | 

1.10924 

0.93947 

0.78760 

0-65266 

0.53362 

0.42945 

1.05 

1.76883 

1.68240 

1.52153 

1.34848 

1.17951 

1.02037 

0.07340 

0.73950 

0.61684 

0.51118 

0.41603 

1.10 

1.49460 

1.44797 

1.33991 

1.20839 

1.07151 

0.93760 

0.81074 

0.69303 

0.58543 

0.48831 

0.40162 

1 . 15 

1.29250 

1.26260 

1. 18614 

1.08490 

0.97374 

0.86112 

0.75181 

0.64852 

0.55278 

0.46534 

0.38653 

1.20 

1.13335 

1.11232 

1.05575 

0.97654 

0.88576 

0.79091 

0.69675 

0.60623 

0.52115 

0.44257 

0.37105 

1.25 

1.00355 

0.98790 

0.94456 

0.80154 

0.80686 

0.72676 

0.64559 

0.56628 

0.49076 

0.42022 

0.35540 

1.30 

0.89530 

0.68320 

0.84909 

0.79816 

0.73624 

0.66833 

0.59825 

0.52875 

0.46173 

0.39847 

0.33978 

1.35 

0.80357 

0.79396 

0.76653 

0.72481 

0.67305 

0.61522 

0.55459 

0.49363 

0.43415 

0.37744 

0.32434 

1.40 

0.72489 

0.71710 

0.69468 

0.66008 

0.61648 

0.56702 

0.51442 

0.46087 

0.40807 

0.35722 

0.30921 

1.45 

0.65677 

0.65035 

0.63176 

0.60277 

0.56578 

0.52327 

0.47751 

0.43040 

0.38348 

0.33789 

0.29449 

1.50 

0.59731 

0.59196 

0.57637 

0.55187 

0.52027 

0.48356 

0.44363 

0.40211 

0.36037 

0.31948 

0.28023 

1.55 

0.54509 

0.54057 

0.52737 

0.50649 

0.47934 

0.44750 

0.41255 

0.37588 

0.33871 

0.30199 

0.26650 

1.60 

0.49895 

0.49510 

0.48303 

0.46591 

0.44245 

0.41472 

0.38403 

0.35158 

0.31842 

0.20544 

0.25332 

1.65 

0.45798 

0.45468 

0.44499 

0.42952 

0.40914 

0.38489 

0.35786 

0.32900 

0.29946 

0.26979 

0.24072 

1.70 

0.42145 

0.41860 

0.41022 

0.39678 

0.37899 

0.35771 

0.33384 

0.30825 

0.28175 

0.25504 

0.22870 

1.75 

0.38874 

0.38627 

0.37898 

0.36725 

0.35166 

0.33292 

0.31177 

0.28897 

0.26522 

0 . 241 L 4 

0.21726 

1.80 

0.35936 

0.35720 

0.35082 

0.34054 

0.32683 

0.31026 

0.29148 

0.27112 

0.24980 

0.22806 

0.20639 

1.85 

0.33288 

0.33098 

0.32538 

0.31633 

0.30422 

0.28953 

0 . 272 B 0 

0.25458 

0.23541 

0.21577 

0.19608 

1.90 

0.30894 

0.30727 

0.30233 

0.29433 

0.28359 

0.27053 

0.25560 

0.23926 

0.22199 

0.20421 

0.18631 

1.95 

0.28723 

0.28576 

0.28138 

0.27429 

0.26475 

0.25310 

0.23973 

0.22506 

0.20947 

0.19336 

0. 17707 

2.00 

0.26751 

0.26620 

0.26232 

0.25601 

0.24750 

0.23708 

0.22509 

0.21188 

0.19779 

0.18317 

0.16832 
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TABLE III. 


Continued. 


DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B z /pJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.0b 


(e) Continued. Half cone angle, 60.0. 


D * ::: co- 




Dlrr.ensionles 

s radius, p 






axial 
pool t ion. 

O 

6 

O.bb 

0.60 

0.6b 

0.70 

0.7b 

0.80 

0.8b 

0.90 

0.95 

1.00 

-1.00 

0.31463 

0.27860 

0.24327 

0.20926 

0.17707 

0.14715 

0.11980 

0.09525 

0.07359 

0 . 05*85 

0.03891 

- 0.95 

0.33334 

0.29375 

0.25504 

0.21788 

0.18285 

0.15041 

0. 12090 

0.09457 

0.07152 

0.05172 

0.03507 

- 0.90 

0.35334 

0.30980 

0.26735 

0*22673 

0.18856 

0.15337 

0. 12153 

0.09329 

0.06875 

0 . 0*787 

0.03051 

- 0.85 

0.37471 

0.32678 

0.28019 

0.23576 

0.19416 

0.15596 

0. 12158 

0 . 0912 B 

0.06517 

0 . 0*318 

0.02512 

- 0.80 

0.39755 

0.34475 

0.29359 

0.24494 

0.19956 

0.15807 

0. 12093 

0.08842 

0.06065 

0.03753 

0.01880 

- 0.75 

0.42195 

0.36376 

0.30753 

0.25424 

0 . 20^71 

0.15961 

0.11946 

0 . 08*57 

0.05504 

0.03077 

0.01143 

- 0.70 

0.44602 

0.38385 

0.32202 

0.26360 

0.20949 

0.16044 

0. 11701 

0.07955 

0.04818 

0 . 0227 * 

0.00285 

- 0.65 

0.47587 

0.40506 

0. 33704 

0.27297 

0.21382 

0.16042 

0.11341 

0.07317 

0.03985 

0.01325 

- 0.00709 

- 0.60 

0 . 50561 

0.42745 

0.35259 

0.20226 

0.21756 

0.15938 

0. 10844 

0.06520 

0.02982 

0.00208 

- 0.01859 

- 0.55 

0.53737 

0.45106 

0. 36864 

0.29142 

0.22059 

0.15714 

0. 10188 

0.05537 

0.01781 

- 0.01103 

- 0.03186 

- 0.50 

0.57125 

0.47594 

0.38517 

0.30035 

0.22275 

0.15347 

0.09345 

0.04336 

0.00348 

- 0 . 026*1 

- 0.04715 

- 0.45 

0.60730 

0.50213 

0.40216 

0.30895 

0.22388 

0.14815 

0.08285 

0.02081 

- 0.01355 

- 0 . 0 * 4*2 

- 0.06477 

- 0.40 

0.64588 

0.52967 

0.41957 

0.31714 

0.22380 

0.14092 

0.06973 

0.01128 

- 0.03377 

- 0.06551 

- 0.08507 

- 0.35 

0.68687 

0.55861 

0.43739 

0.32480 

0.22235 

0.13150 

0.05370 

- 0.00972 

- 0.05776 

- 0. 09027 

- 0.10849 

- 0.30 

0.73046 

0.58898 

0.45559 

0.33185 

0.21933 

0.11960 

0.03433 

- 0.03477 

- 0.08624 

- 0 . 119*2 

- 0. 13557 

- 0.25 

0.77675 

0.62083 

0.47414 

0.33821 

0.21459 

0.10495 

0.01120 

- 0.06456 

- 0.12010 

- 0.15392 

- 0. 16700 

- 0.20 

0.82583 

0.65420 

0.49304 

0.34379 

0.20797 

0.08729 

- 0.01616 

- 0.09980 

- 0.16046 

- 0.19511 

- 0.20372 

- 0.15 

0.87781 

0.68913 

0.51229 

0.34858 

0.19939 

0.06641 

- 0.04815 

- 0.14126 

- 0.20060 

- 0 . 2**92 

- 0.24705 

- 0.10 

0.93272 

0.72565 

0.53191 

0.35255 

0.18878 

0.04218 

- 0.08505 

- 0. 18964 

- 0.26635 

- 0.30633 

- 0.29913 

- 0.05 

0 . 9906 i 

0. 76380 

0.55193 

0.35574 

0.17617 

0.01459 

- 0.12700 

- 0.24538 

- 0.33493 

- 0.38392 

- 0.36420 

0.00 

1.05156 

0.80363 

0.57241 

0. 35822 

0.16167 

- 0.01625 

- 0.17388 

- 0. 30848 

- 0.41512 

- 0 . *82 99 

- 0 . 460*6 

0.05 

l . 10106 

0.83202 

0.58138 

0. 34901 

0.13512 

- 0.05969 

- 0.23432 

- 0.38683 

- 0.51396 

- 0.61031 

- 0 .* 55*6 

0 . 10 

1.12473 

0.83593 

0.56692 

0.31717 

0.08649 

- 0.12497 

- 0.31670 

- 0.48776 

- 0.63692 

- 0 . 5*325 

- 0.*2978 

0.15 

1.12263 

0.81547 

0.52920 

0.26294 

0.01612 

- 0.21157 

- 0.42022 

- 0.60985 

- 0.55991 

- 0. *8607 

- 0.39963 

0.20 

1.09491 

0.77080 

0.46843 

0.18661 

- 0.07559 

- 0.31891 

- 0.54398 

- 0.53033 

- 0.49229 

- 0.*3507 

- 0.36812 

0.25 

1.04175 

0.70213 

0.38488 

0.08052 

- 0.18820 

- 0.44638 

- 0.46551 

- 0.45953 

- 0.43215 

- 0 . 3 BB 62 

- 0.33660 

0.30 

0.96337 

0.60972 

0.27884 

- 0.03098 

- 0.32125 

- 0.37143 

- 0.39530 

- 0. 39626 

- 0.37017 

- 0 . 3 * 59 * 

- 0.30579 

0.35 

0.86005 

0.49384 

0.15063 

- 0. 17151 

- 0.25194 

- 0.30443 

- 0.33250 

- 0.33958 

- 0.32945 

- 0.30657 

- 0.27608 

0.40 

0.73208 

0.35480 

0.00057 

- 0 . 10990 

- 0.19037 

- 0.24470 

- 0.27635 

- 0.28870 

- 0.28533 

- 0 . 2702 * 

- 0 . 2*772 

0.45 

0.57975 

0.19291 

0.05232 

- 0.05584 

- 0.13591 

- 0.19159 

- 0.22621 

- 0.24301 

- 0.24533 

- 0.23672 

- 0.22085 

0.50 

0.40341 

0.23246 

0.09673 

- 0.00873 

- 0.08798 

- 0.14451 

- 0.18149 

- 0.20198 

- 0 . 2090 * 

- 0.20585 

- 0. 19555 

0.55 

0.42608 

0 . Z 6491 

0.13440 

0.03202 

- 0.04601 

- 0.10292 

- 0 . 14170 

- 0.16517 

- 0.17615 

- 0 . 177*6 

- 0 . 171 B 5 

0.60 

0.44604 

0.29093 

0. 16594 

0.06695 

- 0.00947 

- 0.06633 

- 0.10636 

- 0.13220 

- 0.14638 

- 0 . 151*3 

- 0 . 1 * 97 * 

0.65 

0.45601 

0.31116 

0.19191 

0.09661 

0.02212 

- 0.03427 

- 0.07509 

- 0.10273 

- 0.11948 

- 0. 12761 

- 0. 12921 

0.70 

0.46471 

0.32621 

0.21289 

0.12149 

0.04924 

- 0.00633 

- 0.04751 

- 0.07645 

- 0.09524 

- 0.10587 

- 0.11022 

0.75 

0.46680 

0.33669 

0.22939 

0.14209 

0.07231 i 

0.01787 

- 0.02328 

- 0.05310 

- 0.07345 

- 0-08610 

- 0.09272 

0.80 

0.46494 

0.34316 

0.24194 

0.15884 

0.09175 

0.03871 

- 0.00211 

- 0.03243 

- 0.05392 

- 0.06817 

- 0.07665 

0.85 

0.45974 

0.34616 

0.25099 

0.17219 

0.10793 

0.05650 

0.01631 

- 0.01419 

- 0.03648 

- 0.05196 

- 0.06195 

0.90 

0.45175 

0.34618 

0.25699 

0.10251 

0.12119 

0.07157 

0.03223 

0.00182 

- 0.02095 

- 0.03735 

- 0 . 0 * 85 * 

0.95 

0.44149 

0.34367 

0.26035 

0.19019 

0.13188 

0.08418 

0.04589 

0.01581 

- 0.00720 

- 0 . 02*25 

- 0.03637 

1.00 

0.42945 

0.33908 

0.26146 

0. 19555 

0.14028 

0.09462 

0.05752 

0.02796 

0.00494 

- 0.01253 

- 0 . 0253 * 

1.05 

0.41603 

0.33277 

0.26065 1 

0.19090 

0.14668 

0.10311 

0.06733 

0.03045 

0.01559 

- 0.00209 

- 0 . 015*1 

1.10 

0.40162 

0.32508 

0.25824 

0.20054 

0.15132 

0.10989 

0.07551 

0.04743 

0.02489 

0.00716 

- 0 . 006*8 

1.15 

0.38653 

0.31633 

0.25451 

0.20071 

0.15444 

0.11515 

0.08223 

0.05506 

0.03297 

0.01532 

0.00150 

1.20 

0.37105 

0.30677 

0.24971 

0.19965 

0.15625 

0.11909 

0 . 0 B 767 

0.06146 

0.03992 

0 . 022*9 

0.00861 

1.25 

0.35540 

0.29664 

0.24405 

0. 19756 

0.15693 

0.12187 

0.09196 

0.06679 

0.04587 

0 . 0287 * 

0 . 01*92 

1.30 

0.33978 

0.28613 | 

0.23774 

0. 19462 

0.15666 

0.12364 

0.09525 

0.07113 

0.05091 

0 . 03*16 

0 . 020*7 

1.35 

0.32434 

0.27541 i 

0.23092 

0.19100 

0.15559 

0.12455 

0.09766 

0.07462 

0.05512 

0.03802 

0.02535 

1.40 

0.30921 

0.26461 

0.22376 

0.18683 

0 . 153 B 4 

0.12472 

0.09929 

0.07734 

0.05861 

0 . 0*279 

0.02960 

1.45 

0.29449 

0.25385 

0.21637 

0 . 18224 

0.15154 1 

0.12425 

0.10026 

0.07939 

0.06143 

0.04615 

0.03327 

1.50 

0.28023 

0.24322 

0.20884 

0.17733 

0.14880 

0.12326 

0. 10065 

0.08085 

0.06368 

0.04894 

0 . 036*3 

1.55 

0.26650 

0.23280 

0.20127 

0.17219 

0.14569 

0.12182 

0 . 10055 

0.08179 

0.06540 

0.05124 

0.03911 

1.60 

0.25332 

0.22262 

0.19373 

0.16690 

0.14231 

0.12001 

0. 10002 

0.08227 

0.06667 

0.05309 

0 . 0*137 

1.65 

0.24072 

0.21275 

0.18627 

0.16153 

0.13871 

0.11791 

0.09914 

0.08237 

0 . 0675 * 

0.05453 

0 . 0 * 32 * 

1.70 

0.22870 

0.20321 

0.17893 

0.15612 

0.13496 

0.11556 

0.09795 

0.08213 

0.06805 

0.05563 

0 . 0**76 

1.75 

0.21726 

0.19402 

0.17175 

0. 15072 

0. 13111 

0.11302 

0.09652 

0.00161 

0.06825 

0.05640 

0 . 0*597 

1.80 

0.20639 

0.10518 

0.16476 

0. 14537 

0. 12719 

0.11034 

0.09488 

0.08083 

0.06819 

0.05690 

0 . 0*690 

1.85 

0.19608 

0.17672 

0.15798 

0.14010 

0.12325 

0.10755 

0.09308 

0.07986 

0.06789 

0.05715 

0 . 0*758 

1.90 

0 . 18631 

0.16862 

0.15142 

1 0.13493 

0.11931 

0.10469 

0.09114 

0.07871 

0.06739 

0.05719 

0 . 0*805 

1.95 

0 . 17707 

0.16089 

0.14510 

0.12988 

0.11540 

0.10178 

0.08911 

0.07742 

0.06673 

0.05704 

0 . 0*831 

Nt 

O 

O 

0.16832 

0.15352 

0. 13900 

0.12496 

0 . 11153 

0.09885 

0.08700 

0. 07601 

0.06592 

0.05672 

0 . 0 * 8*1 
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TABLE III. - Continued. 


DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B 2 /^JL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF O.OS 
(e) Continued. Half cone angle, 60.0. 


Diir.en- 




DirceRSlonles 

s radius, p 






axial 

position, 

TJ 

1.00 

1.0S 

1.10 

1.15 

1.20 

1.2 R 

1.30 

1 . 3S 

1.40 

1 . 4F5 

1.50 

- 1.00 

0.03891 

0.02561 

0.01471 

0.00594 

- 0.00098 

- 0.00633 

- 0.01037 

- 0.01335 

- 0.01548 

- 0.01692 

- 0.01783 

- 0.95 

0.03507 

0.02134 

0.01024 

0.00147 

- 0.00533 

- 0.01046 

- 0.01423 

- 0.01691 

- 0.01872 

- 0.01986 

- 0.02048 

- 0.90 

0.03051 

0.01638 

0.00515 

- 0.00356 

- 0.01014 

- 0.01498 

- 0.01841 

- 0.02072 

- 0.02217 

- 0.02296 

- 0.02325 

- 0-85 

0.02512 

0.01066 

- 0.00063 

- 0.00918 

- 0.01547 

- 0.01992 

- 0.02292 

- 0.02480 

- 0.02582 

- 0.02622 

- 0.02614 

- 0.80 

0.01880 

0.00407 

- 0.00717 

- 0.01545 

- 0.02133 

- 0.02529 

- 0.02777 

- 0.02914 

- 0.02968 

- 0.02963 

- 0.02915 

- 0.75 

0.01143 

- 0.00348 

- 0.01454 

- 0.02242 

- 0.02775 

- 0.03111 

- 0.03297 

- 0.03374 

- 0.03373 

- 0.03318 

- 0.03226 

- 0.70 

0.00285 

- 0.01210 

- 0.02284 

- 0.03015 

- 0.03478 

- 0.03739 

- 0.03851 

- 0 . 03 B 60 

- 0.03797 

- 0.03686 

- 0.03546 

- 0.65 

- 0.00709 

- 0.02193 

- 0.03214 

- 0.03868 

- 0.04243 

- 0.04413 

- 0.04440 

- 0.04370 

- 0.04237 

- 0.04065 

- 0.03872 

- 0.60 

- 0.01859 

- 0.03310 

- 0.04255 

- 0.04807 

- 0.05071 

- 0.05133 

- 0.05060 

- 0.04901 

- 0.04691 

- 0.04454 

- 0.04205 

- 0.55 

- 0.03186 

- 0.04577 

- 0.05415 

- 0.05036 

- 0.05964 

- 0.05898 

- 0.05710 

- 0.05452 

- 0.05157 

- 0.04848 

- 0.04540 

- 0.50 

- 0.04715 

- 0.06012 

- 0.06703 

- 0.06958 

- 0.06921 

- 0.06705 

- 0.06386 

- 0.06010 

- 0.05631 

- 0.05246 

- 0.04876 

- 0.45 

- 0.06477 

- 0.07634 

- 0.08130 

- 0.08174 

- 0.07939 

- 0.07548 

- 0.07083 

- 0.06593 

- 0.06108 

- 0.05644 

- 0.05208 

- 0.40 

- 0.08507 

- 0.09465 

- 0.09702 

- 0.09483 

- 0.09011 

- 0.08421 

- 0.07794 

- 0.07174 

- 0.06585 

- 0.06037 

- 0.05535 

- 0.35 

- 0.10849 

- 0.11526 

- 0.11424 

- 0.10880 

- 0. 10129 

- 0.09314 

- 0.08509 

- 0.07750 

- 0.07053 

- 0.06421 

- 0.05852 

- 0.30 

- 0.13557 

- 0.13842 

- 0.13296 

- 0.12351 

- 0.11277 

- 0.10212 

- 0.09210 

- 0.08315 

- 0.07508 

- 0.06791 

- 0.06155 

- 0.25 

- 0.16700 

- 0.16434 

- 0.15307 

- 0.13877 

- 0.12434 

- 0.11100 

- 0.09907 

- 0.08859 

- 0.07942 

- 0.07141 

- 0.06441 

- 0.20 

- 0.20372 

- 0.19319 

- 0.17429 

- 0.15421 

- 0.13573 

- 0.11955 

- 0. 10563 

- 0.09370 

- 0.08347 

- 0.07466 

- 0.06706 

- 0.15 

- 0.24705 

- 0.22490 

- 0.19605 

- 0 . 16932 

- 0.14656 

- 0.12755 

- 0.11169 

- 0.09839 

- 0.08716 

- 0.07761 

- 0.06944 

- 0.10 

- 0.29913 

- 0.25879 

- 0.21730 

- 0. 18342 

- 0.15642 

- 0.13473 

- 0.11708 

- 0. 10254 

- 0.09042 

- 0.08021 

- 0.07154 

- 0.05 

- 0.36420 

- 0.29241 

- 0.23638 

- 0 . 19564 

- 0.16485 

- 0.14084 

- 0 . 12166 

- 0. 10605 

- 0.09317 

- 0.08240 

- 0.07331 

0.00 

- 0.46046 

- 0.31956 

- 0 . 251 l 7 

- 0.20514 

- 0.17145 

- 0.14564 

- 0. 12527 

- 0.10884 

- 0.09536 

- 0.00416 

- 0.07473 

0.05 

- 0.45546 

- 0.33248 

- 0.25992 

- 0.21125 

- 0.17589 

- 0.14897 

- 0.12782 

- 0.11084 

- 0.09695 

- 0.08544 

- 0.07578 

0.10 

- 0.42978 

- 0.33102 

- 0.26211 

- 0.21366 

- 0.17800 

- 0.15071 

- 0. 12925 

- 0.11200 

- 0.09791 

- 0.08622 

- 0.07643 

0.15 

- 0.39963 

- 0.32017 

- 0.25852 

- 0.21257 

- 0.17781 

- 0.15087 

- 0.12954 

- 0.11232 

- 0.09822 

- 0.08651 

- 0.07669 

0.20 

- 0.36812 

- 0.30395 

- 0.25046 

- 0.20837 

- 0.17548 

- 0.14951 

- 0. 12871 

- 0. 11180 

- 0.09789 

- 0.08630 

- 0.07655 

0.25 

- 0.33660 

- 0.28481 

- 0.23924 

- 0.20163 

- 0.17126 

- 0.14675 

- 0. 12683 

- 0.11049 

- 0.09694 

- 0.08560 

- 0.07602 

0.30 

- 0.30579 

- 0.26420 

- 0.22591 

- 0. 19296 

- 0.16547 

- 0.14276 

- 0.12401 

- 0.10843 

- 0.09540 

- 0.08443 

- 0.07512 

0.35 

- 0.27608 

- 0.24303 

- 0.21128 

- 0.18287 

- 0.15842 

- 0.13774 

- 0. 12034 

- 0.10570 

- 0.09333 

- 0.08283 

- 0.07386 

0.40 

- 0.24772 

- 0.22188 

- 0. 19593 

- 0.17182 

- 0.15042 

- 0.13187 

- 0.11597 

- 0.10238 

- 0.09077 

- 0.00083 

- 0.07227 

0.45 

- 0.22085 

- 0.20113 

- 0. 18030 

- 0. 16018 

- 0. 14174 

- 0.12534 

- 0. 11100 

- 0.09856 

- 0.00779 

- 0 . 07 B 47 

- 0.07039 

0.50 

- 0.19555 

- 0.18105 

- 0.16472 

- 0. 14823 

; - 0.13261 

- 0.11833 

- 0. 10558 

- 0.09432 

- 0.08444 

- 0.07580 

- 0.06824 

0.55 

- 0. 17185 

- 0.16181 

- 0. 14942 

- 0.13622 

j - 0.12322 

- 0.11099 

- 0.09981 

- 0.08975 

- 0.08080 

- 0.07287 

- 0.06585 

0.60 

- 0. 14974 

- 0.14351 

- 0. 13457 

- 0.12431 

! - 0.11373 

- 0.10344 

- 0.09379 

- 0.08493 

- 0.07691 

- 0.06971 

- 0.06327 

0.65 

- 0. 12921 

- 0.12623 

- 0.12028 

- 0.11265 

- 0.10429 

- 0-09582 

- 0.08762 

- 0.07993 

- 0.07204 

- 0.06637 

- 0.06052 

0.70 

- 0.11022 

- 0.11000 

- 0.10665 

- 0. 10135 

! - 0.09499 

- 0.08820 

- 0.08139 

- 0.07482 

- 0.06863 

- 0.06290 

- 0.05764 

0.75 

- 0-09272 

- 0.09483 

- 0.09372 

- 0.09048 

- 0.08592 

- 0.08067 

- 0.07516 

- 0.06966 

- 0.06435 

- 0.05934 

- 0.05466 

0.60 

- 0.07665 

- 0.08072 

- 0.08154 

- 0.08009 

- 0.07715 

- 0.07331 

- 0.06899 

- 0.06450 

- 0.06003 

- 0.05571 

- 0.05161 

0.85 

- 0.06195 

- 0.06765 

- 0.07011 

- 0.07023 

- 0.06872 

- 0.06614 

- 0.06293 

- 0.05938 

- 0.05571 

- 0.05206 

- 0.04052 

0.90 

- 0.04854 

- 0.05559 

- 0.05945 

- 0.06091 

- 0.06067 

- 0.05923 

- 0.05703 

- 0.05435 

- 0.05142 

- 0.04841 

- 0.04540 

0.95 

- 0.03637 

- 0.04451 

- 0.04953 

- 0.05216 

- 0.05302 

- 0.05260 

- 0.05130 

- 0.04943 

- 0.04720 

- 0.04479 

- 0.04230 

1.00 

- 0.02534 

- 0.03437 

- 0.04035 

- 0.04397 

- 0. 04579 

- 0.04627 

- 0.04500 

- 0.04465 

- 0.04307 

- 0.04122 

- 0.03921 

1.05 

- 0.01541 

- 0. 02511 

- 0.03189 

- 0.03634 

- 0.03898 

- 0.04026 

- 0.04052 

- 0.04004 

- 0.03905 

- 0.03772 

- 0.03617 

1.10 

- 0.00648 

- 0.01670 

- 0.02411 

- 0.02926 

- 0.03261 

- 0.03457 

- 0.03548 

- 0.03560 

- 0.03516 

- 0.03431 

- 0.03319 

1.15 

0.00150 

- 0.00909 

- 0.01699 

- 0.02271 

- 0.02666 

- 0.02922 

- 0.03070 

- 0.03136 

- 0.03140 

- 0.03100 

- 0.03027 

1.20 

0.00861 

- 0.00222 

- 0.01051 

- 0.01668 

- 0.02113 

- 0-02420 

- 0.02618 

- 0.02731 

- 0.02780 

- 0.02780 

- 0.02744 

1.25 

0.01492 

0.00394 

- 0.00461 

- 0.01114 

- 0.01600 

- 0.01950 

- 0.02192 

- 0.02347 

- 0.02436 

- 0.02473 

- 0.02470 

1.30 

0.02047 

0.00946 

0.00072 

- 0.00608 

- 0.01127 

- 0.01513 

- 0.01792 

- 0.01904 

- 0.02108 

- 0.02178 

- 0.02206 

1.35 

0.02535 

0.01436 

0.00553 

- 0.00146 

- 0.00691 

- 0.01107 

- 0.01418 

- 0.01642 

- 0.01797 

- 0.01896 

- 0.01952 

1.40 

0.02960 

0.01871 

0.00985 

0.00273 

- 0.00292 

- 0.00732 

- 0.01069 

- 0.01320 

- 0.01502 

- 0.01628 

- 0.01709 

1.45 

0.03327 

0.02254 

0.01371 

0.00651 

0.00073 

- 0.00386 

- 0.00744 

- 0.01019 

- 0.01224 

- 0.01374 

- 0.01477 

1.50 

0.03643 

0.02590 

0.01714 

0.00992 

0.00405 

- 0 . 0006 B 

- 0.00444 

- 0.00738 

- 0.00963 

- 0.01133 

- 0.01256 

1.55 

0.03911 

0.02882 

0.02018 

0.01299 

0.00706 

0.00223 

- 0.00166 

- 0.00476 

- 0.00719 

- 0.00906 

- 0.01047 

1.60 

0.04137 

0.03134 

0.02285 

0.01572 

0.00978 

0.00489 

0.00089 

- 0.00233 

- 0.00490 

- 0.00692 

- 0.00849 

1.65 

0.04324 

0.03350 

0.02519 

0.01815 

0.01223 

0.00731 

0.00324 

- 0.00008 

- 0.00277 

- 0.00492 

- 0.00662 

1.70 

0.04476 

0.03533 

0.02722 

0.02029 

0.01443 

0.00950 

0.00539 

0.00199 

- 0.00079 

- 0.00305 

- 0.00486 

1.75 

0.04597 

0.03686 

0.02897 

0.02218 

0.01638 

0.01147 

0.00734 

0.00390 

0.00104 

- 0.00130 

- 0.00320 

1.80 

0.04690 

0.03812 

0.03046 

0.02382 

0.01812 

0.01325 

0.00912 

0.00564 

0.00274 

0.00033 

- 0.00166 

1.85 

0.04758 

0.03913 

0.03171 

0.02525 

0.01965 

0.01484 

0.01073 

0.00724 

0.00430 

0.00184 

- 0.00021 

1.90 

0.04805 

0.03992 

0.03276 

0.02647 

0.02100 

0.01626 

0.01218 

0.00870 

0.00573 

0.00323 

0.00113 

1.95 

0.04831 

0.04052 

0.03360 

0.02751 

0.02217 

0.01751 

0.01349 

0.01002 

0.00705 

0.00452 

0.00238 

2.00 

0.04841 

0.04094 

0.03428 

0.02838 

0.02317 

0.01862 

0.01465 

0.01121 

0.00825 

0.00571 

0.00354 
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Ion eluded. 


DIMEN. j ION] .’r'3d AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONK, 10 E 2 / k JL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.05 
(e) Concluded. Half cone angle, 00.0. 


TAIL” II!:. - C 


DLneii- 




Dimensionless radius, p 






a\'.r«l 
pos 1 u on. 

1.1:0 

1 

1. GO 

1.6!- 

1.70 

1.7b 

1.80 

1.85 

1.90 

1.95 

2.00 

- 1.00 

- 0.01783 

- 0.01832 

- 0.01850 

- 0.01843 

- 0.01819 

- 0.01782 

- 0.01735 

- 0.01682 

- 0.01625 

- 0.01566 

- 0.01505 

- 0.96 

- 0.02048 

- 0.02070 

- 0.02063 

- 0.02034 

- 0.01989 

- 0.01934 

- 0.01871 

- 0.01004 

- 0.01734 

- 0.01663 

- 0.01593 

- 0.90 

- 0.02325 

- 0.02317 

- 0.02283 

- 0.02230 

- 0.02164 

- 0.02089 

- 0.02009 

- 0.01927 

- 0.01844 

- 0.01761 

- 0.01681 

- 0.85 

- 0.02614 

- 0.02574 

- 0.02510 

- 0.02431 

- 0.02341 

- 0.02247 

- 0.02149 

- 0.02051 

- 0.01954 

- 0.01860 

- 0.01768 

- 0.80 

- 0 . 0291 S 

- 0.02838 

- 0.02743 

- 0.02636 

- 0.02522 

- 0.02406 

- 0.02290 

- 0.02176 

- 0.02065 

- 0.01958 

- 0.01856 

- 0.75 

- 0.03226 

- 0.03110 

- 0-02981 

- 0.02844 

- 0.02705 

- 0.02566 

- 0.02431 

- 0.02300 

- 0.02175 

- 0.02055 

- 0-01942 

- 0.70 

- 0.03546 

- 0 . 0338 B 

- 0.03222 

- 0.03054 

- 0.02888 

- 0.02727 

- 0.02572 

- 0.02424 

- 0.02284 

- 0.02151 

- 0.02027 

- 0.65 

- 0.03872 

- 0.03670 

- 0.03466 

- 0.03266 

- 0.03072 

- 0.02887 

- 0.0271 1 

- 0.02546 

- 0.02391 

- 0.02246 

- 0.02111 

- 0.60 

- 0.04205 

- 0.03955 

- 0.03711 

- 0.03477 

- 0.03254 

- 0.03045 

- 0.02849 

- 0.02666 

- 0.02497 

- 0.02339 

- 0.02193 

- 0.55 

- 0.04540 

- 0.04241 

- 0.03955 

- 0.03686 

- 0.03435 

- 0.03201 

- 0.02984 

- 0.02784 

- 0.02599 

- 0.02429 

- 0.02272 

- 0.50 

- 0.04875 

- 0.04525 

- 0.04196 

- 0.03892 

- 0.03611 

- 0.03353 

- 0.03116 

- 0.02898 

- 0.02699 

- 0.02516 

- 0.02349 

- 0.45 

- 0.05208 

- 0.04804 

- 0.04433 

- 0.04093 

- 0.03783 

- 0.03501 

- 0.03243 

- 0.03009 

- 0.02795 

- 0. 02600 

- 0.02422 

- 0.40 

- 0.05535 

- 0.05078 

- 0.04663 

- 0.04288 

- 0.03949 

- 0.03642 

- 0.03365 

- 0.03114 

- 0.02886 

- 0.02679 

- 0.02491 

- 0 . 35 

- 0.05852 

- 0.05341 

- 0.04884 

- 0.04474 

- 0.04107 

- 0.03777 

- 0.03481 

- 0.03213 

- 0.02972 

- 0.02754 

- 0.02557 

- 0.30 

- 0.06155 

- 0.05592 

- 0.05093 

- 0.04650 

- 0.04256 

- 0.03904 

- 0.03589 

- 0.03307 

- 0.03053 

- 0.02824 

- 0.02618 

- 0.25 

- 0.06441 

- 0 . 05 B 28 

- 0.05289 

- 0.04814 

- 0.04394 

- 0.04021 

- 0.03689 

- 0.03393 

- 0.03127 

- 0.02889 

- 0.02674 

- 0.20 

- 0.06706 

- 0.06045 

- 0.05469 

- 0.04964 

- 0.04520 

- 0.04128 

- 0.03781 

- 0.03471 

- 0.03195 

- 0.02947 

- 0.02725 

- 0.15 

- 0.06944 

- 0.06240 

- 0.05630 

- 0.05099 

- 0.04634 

- 0.04224 

- 0.03862 

- 0.03541 

- 0.03255 

- 0.03000 

- 0.02770 

- 0 . 10 

- 0.07154 

- 0.06412 

- 0.05772 

- 0.05217 

- 0.04733 

- 0.04308 

- 0.03933 

- 0.03602 

- 0.03308 

- 0.03045 

- 0.02810 

- 0.05 

- 0.07331 

- 0.06557 

- 0.05892 

- 0.05316 

- 0.04816 

- 0.04379 

- 0.03994 

- 0.03654 

- 0.03352 

- 0.03084 

- 0.02843 

0.00 

- 0.07473 

- 0.06673 

- 0.05988 

- 0.05397 

- 0.04884 

- 0.04436 

- 0.04042 

- 0.03695 

- 0.03388 

- 0.03115 

- 0.02871 

0.05 

- 0.07578 

- 0.06759 

- 0.06059 

- 0.05457 

- 0.04934 

- Q . 04479 

- 0.04079 

- 0.03727 

- 0.03415 

- 0.03138 

- 0.02891 

0. 10 

- 0.07643 

- 0.06814 

- 0.06105 

- 0.05496 

- 0.04967 

- 0.04507 

- 0.04103 

- 0.03748 

- 0.03434 

- 0.03154 

- 0.02905 

0.15 

- 0.07669 

- 0.06836 

- 0.06125 

- 0.05513 

- 0.04983 

- 0.04521 

- 0.04115 

- 0.03759 

- 0.03443 

- 0.03162 

- 0.02912 

0.20 

- 0.07655 

- 0.06827 

- 0.06119 

- 0.05509 

- 0 . 049 B 1 

- 0.04519 

- 0. 04115 

- 0.03758 

- 0.03443 

- 0.03163 

- 0.02913 

0.25 

- 0.07602 

- 0.06787 

- 0.06080 

- 0.05485 

- 0.04961 

- 0.04503 

- 0.04102 

- 0.03748 

- 0.03434 

- 0.03155 

- 0.02906 

0 . 30 

- 0.07512 

- 0.06716 

- 0.06031 

- 0.05439 

- 0.04923 

- 0.04473 

- 0.04076 

- 0.03726 

- 0.03416 

- 0.03140 

- 0.02893 

0 . 35 

- 0.07386 

- 0.06616 

- 0.05951 

- 0.05373 

- 0.04870 

- 0.04420 

- 0.04039 

- 0.03695 

- 0.03389 

- 0.03117 

- 0.02874 

0.40 

- 0.07227 

- 0.06489 

- 0.05848 

- 0.05289 

- 0.04600 

- 0.04370 

- 0.03990 

- 0.03653 

- 0.03354 

, - 0.03087 

- 0.02848 

0.45 

- 0.07039 

- 0.06336 

- 0.05723 

- 0.05186 

- 0.04715 

- 0.04298 

- 0.03930 

- 0.03603 

- 0.03311 

- 0.03050 

- 0.02816 

0.50 

- 0.06824 

- 0.06161 

- 0.05580 

- 0.05068 

- 0.04615 

- 0.04215 

- 0.03860 

- 0.03543 

- 0.03260 

- 0.03006 

- 0.02778 

0.55 

- 0.06585 

- 0.05966 

- 0.05419 

- 0.04934 

- 0.04503 

- 0.04121 

- 0.03779 

- 0.03474 

- 0.03201 

- 0.02955 

- 0.02734 

0.60 

- 0.06327 

- 0.05753 

- 0.05242 

- 0.04786 

- 0.04379 ! 

- 0.04016 1 

- 0.03690 

- 0.03398 | 

- 0.03135 1 

- 0.02098 

- 0.02685 

0.65 

- 0.06052 

- 0.05525 

- 0.05052 

- 0.04626 

- 0.04244 

- 0.03901 

- 0.03592 

- 0.03314 

- 0.03063 ! 

- 0.02836 

- 0.02630 

0.70 

- 0.05764 

- 0.05285 

- 0.04850 

- 0.04457 

- 0.04100 

- 0.03779 

- 0.03487 

- 0.03224 

- 0.02985 

- 0.02768 

- 0.02571 

0.75 

- 0.05466 

- 0.05035 

- 0.04639 

- 0.04278 

- 0.03948 

- 0.03648 

- 0.03376 

- 0 . 03 L 27 

- 0.02902 

- 0.02696 

- 0.02508 

0.80 

- 0.05161 

- 0.04777 

- 0.04421 

- 0.04092 

- 0.03789 

- 0.03512 

- 0.03258 

- 0.03026 

- 0.02813 

- 0.02619 

- 0.02441 

0.85 

- 0.04852 

- 0.04514 

- 0.04197 

- 0.03900 

- 0.03625 

- 0.03371 

- 0.03136 

- 0.02920 

- 0.02721 

- 0.02538 

- 0.02370 

0.90 

- 0.04540 | 

- 0.04248 

- 0.03969 

- 0.03705 

- 0.03456 , 

- 0.03225 | 

- 0.03009 

- 0.02810 

- 0.02625 

- 0.02454 

- 0.02296 

0.95 

- 0.04230 ! 

- 0.03981 

- 0.03739 

- 0.03506 

- 0.03284 

- 0.03075 ! 

- 0.02879 

- 0.02696 

- 0.02526 

- 0.02367 

- 0.02219 

1.00 

- 0.03921 

- 0.03715 

- 0.03508 

- 0.03306 

- 0.03110 

- 0.02924 

- 0.02747 

- 0.02580 

- 0.02424 

- 0.02277 

- 0.02140 

1.05 

- 0.03617 

- 0.03450 

- 0.03278 

- 0.03105 

- 0.02935 

- 0.02771 

- 0,02613 

- 0.02462 

- 0.02320 

- 0.02106 

- 0.02059 

1 . 10 

- 0.03319 

- 0.03189 

- 0.03050 

- 0.02905 

- 0.02760 

- 0.02617 

- 0,02478 

- 0.02343 

- 0.02215 

- 0.02092 

- 0.01977 

1.15 

- 0.03027 

- 0.02933 

- 0.02824 

- 0.02707 

- 0.02586 

- 0.02463 

- 0.02342 

- 0.02223 

- 0.02108 

- 0.01998 

- 0.01893 

1.20 

- 0.02744 

- 0.02683 

- 0.02603 

- 0.02512 

- 0.02413 

- 0.02310 

- 0,02206 

- 0.02103 

- 0.02002 

- 0.01903 

- 0.01808 

1.25 

- 0.02470 

- 0.02439 

- 0.02387 

- 0.02319 

- 0.02242 

- 0.02159 

- 0,02071 

- 0.01983 

- 0.01695 

- 0.01808 

- 0.01723 

1.30 

- 0.02206 

- 0.02203 

- 0.02176 

- 0.02131 

- 0.02074 

- 0.02009 

- 0,01938 

- 0.01864 

- 0.01788 

- 0.01712 

- 0.01637 

1.35 

- 0.01952 ! 

- 0.01975 

- 0.01971 

- 0.01948 

- 0.01910 

- 0.01862 

- 0,01806 

- 0.01746 

- 0.01682 

- 0.01617 

- 0.01552 

1.40 

- 0.01709 

- 0.01755 

- 0.01773 

- 0.01769 

- 0.01750 

- 0.01717 

- 0.01676 

- 0.01629 

- 0.01577 

- 0.01523 

- 0.01467 

1.45 

- 0.01477 

- 0.01544 

- 0.01582 

- 0.01597 

- 0.01593 

- 0.01577 

- 0.01549 

- 0.01514 

- 0.01474 

- 0.01429 

- 0.01382 

1.50 

- 0.01256 

- 0.01342 

- 0.01398 

- 0.01430 

- 0.01442 

- 0.01439 

- 0.01425 

- 0.01402 

- 0.01372 

- 0.01337 

- 0.01299 

1.55 

- 0.01047 

- 0.01150 

- 0.01222 

- 0.01269 

- 0.01295 

- 0.01306 

- 0.01304 

- 0.01292 

- 0.01272 

- 0.01246 

- 0.01216 

1.60 

- 0.00849 

- 0.00967 

- 0.01053 

- 0.01114 

- 0.01154 

- 0.01177 

- 0.01186 

- 0.01184 

- 0.01174 

- 0.01157 

- 0.01135 

1.65 

- 0.00662 

- 0.00793 

- 0.00893 

- 0.00966 

- 0.01018 

- 0.01052 

- 0.01072 

- 0.01080 

- 0.01079 

- 0.01070 

- 0.01056 

1.70 

- 0.00486 

- 0.00629 

- 0.00740 

“ 0. 00825 

- 0.00887 

- 0.00932 

- 0.00961 

- 0.00970 

- 0.00986 

- 0.00985 

- 0.00978 

1.75 

- 0.00320 

- 0.00474 

- 0.00595 

- 0.00690 

- 0.00762 

- 0.00816 

- 0.00855 

- 0.00880 

- 0.00095 

- 0.00902 

- 0.00901 

1.80 

- 0.00166 

- 0.00327 

- 0.00458 

- 0.00562 

- 0.00643 

- 0.00705 

- 0.00752 

- 0.00705 

- 0.00808 

- 0.00821 

- 0.00827 

1.85 

- 0.00021 

- 0.00190 

- 0.00328 

- 0.00440 

- 0.00529 

- 0.00599 

- 0.00653 

- 0.00694 

- 0.00723 

- 0.00742 

- 0.00754 

1.90 

0.00113 

, - 0.00062 

- 0.00206 

- 0.00325 

- 0.00421 

- 0.00498 

- 0.00559 

- 0.00606 

- 0.00641 

- 0.00666 

- 0.00684 

1.95 

0.00238 

0.00059 

- 0.00091 

- 0.00216 

- 0.00310 

- 0.00401 

- 0.00468 

- 0.00521 

- 0.00562 

- 0.00593 

- 0.00616 

2.00 

0.00354 

0.00171 

0.00016 

- 0.00113 

- 0.00221 

- 0.00309 

- 0.00382 

- 0.00440 

- 0.00486 

- 0 . 005 22 

- 0.00550 
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TABLE XV. - DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B z /pJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 


(a) Half cone angle, lo.O. 


D Linen- 




Dimensionless radius, p 


















axial 

position. 

0 

0.02 

0.04 

0.06 

0. 08 

0.10 

0.12 

0.14 

0.16 

0.18 

0.20 

- 0.20 

0.15007 

0.14999 

0.14976 

0. 14938 

0.14884 

0.14815 

0 . 14732 

0.14634 

0.14522 

0.14396 

0. 14256 

- 0.18 

0.17497 

0.17487 

0.17458 

0.17410 

0.17343 

0.17257 

0.17153 

0.17030 

0.16889 

0.16731 

0.16557 

- 0.16 

0.20529 

0.20517 

0.20480 

0.20419 

0.20334 

0.20225 

0.20093 

0.19938 

0.19760 

0.19561 

0.19341 

- 0 . 14 

0.24247 

0.24231 

0.24184 

0.24106 

0.23997 

0.23858 

0.23690 

0.23492 

0.23266 

0.23012 

0.22732 

- 0.12 

0.28842 

0.28822 

0.28761 

0.28660 

0.26520 

0.28340 

0.28122 

0.27867 

0.27575 

0.27249 

0.26890 

- 0.10 

0.34578 

0.34551 

0.34471 

0.34338 

0.34152 

0.33915 

0.33629 

0.33295 

0.32914 

0.32489 

0.32021 

- 0.08 

0.41823 

0.41787 

0.41677 

0.41496 

0.41245 

0.40925 

0.40539 

0.40091 

0.39582 

0.39016 

0.38397 

- 0.06 

0.51133 

0.51080 

0.50924 

0.50665 

0.50308 

0.49857 

0.49316 

0.48692 

0.47990 

0.47216 

0.46376 

- 0.04 

0.63430 

0.63346 

0.63099 

0.62694 

0.62141 

0.61453 

0.60642 

0.59722 

0.58704 

0.57599 

0.56419 

- 0.02 

0.80611 

0.00438 

0.79937 

0.79149 

0.78126 

0.76914 

0.75551 

0.74066 

0.72482 

0.70819 

0.69090 

0.00 

1.11379 

1.08703 

1.06034 

1.03373 

1.00719 

0.90071 

0.95432 

0.92799 

0.90174 

0.87556 

0.84946 

0.02 

1.41947 

1.36768 

1.31932 

1.27396 

1.23110 

1.19027 

1.15111 

1.11330 

1.07662 

1.04089 

1.00596 

0.04 

1.58532 

1.53264 

1.40173 

1.43254 

1.38496 

1.33888 

1.29417 

1.25069 

L . 20834 

1.16698 

1.12654 

0.06 

1.69846 

1.64546 

1.59364 

1.54297 

1.49342 

1.44495 

1.39750 

1.35103 

1.30547 

1.26077 

1.21687 

0.08 

1.77800 

1.72484 

1.67253 

1.62107 

1.57044 

1.52062 

1.47159 

1.42332 

1.37577 

1.32892 

1.28274 

0.10 

1.83335 

1.78009 

1.72748 

1.67552 

1.62421 

1.57352 

1.52345 

1.47398 

1.42510 

1.37678 

1.32900 

O . L 2 

1-87029 

1.81696 

1.76414 

1.71184 

1.66004 

1.60875 

1.55795 

1.50763 

1.45779 

1.40840 

1.35946 

0.14 

1.89274 

1.83936 

1.78639 

1.73384 

1.68169 

1.62995 

1.57861 

1.52766 

1.47709 

1.42690 

1.37708 

0.16 

1-90357 

1.85015 

1.79707 

1.74432 

1.69191 

1.63983 

1.58807 

1.53664 

1.48552 

1.43471 

1.30421 

0.18 

1-90495 

1.85150 

1.79832 

1.74543 

1.69281 

1.64046 

1.58838 

1.53657 

1.48502 

1.43373 

1.38269 

0.20 

1.89854 

1.84507 

1.79182 

1.73881 

1.68603 

1.63347 

1. 58113 

1.52902 

1.47713 

1.42545 

1.37398 

0.22 

1.88568 

1.83219 

1.77889 

1.72578 

1.67206 

1.62014 

1.56760 

1.51525 

1,46308 

L . 41 L 09 

1.35928 

0.24 

1.86742 

1.81392 

1.76057 

1.70739 

1.65436 

1.60150 

1.54880 

1.49625 

1.44386 

1.39162 

1.33953 

0.26 

1.84462 

1.79110 

1.73772 

1.68447 

1.63136 

1.57839 

1.52555 

1.47285 

1.42028 

1.36783 

1.31552 

0.28 

1.81796 

1.76443 

1.71102 

1.65772 

1.60454 

1.55148 

1.49853 

1.44570 

1.39298 

1.34337 

1.28787 

0.30 

1.78802 

1.73448 

1.68104 

1.62771 

1.57447 

1.52133 

1.46829 

1.41535 

1.36251 

1.30976 

1.25711 

0.32 

1.75526 

1.70171 

1.64825 

1.59488 

1.54159 

1.48840 

1.43528 

1.38225 

1.32931 

1.27645 

1.22367 

0.34 

1.72005 

1.66650 

1.61303 

1.55963 

1.50630 

1.45305 

1.39988 

1.34677 

1.29375 

1.24079 

1.16791 

0.36 

1-68273 

1.62918 

1.57569 

1.52226 

1.46890 

1.41561 

1.36238 

1.30922 

1.25612 

1.20309 

1.15012 

0 . 38 

1.64356 

1.59000 

1.53650 

1.48305 

1.42967 

1.37634 

1.32307 

1.26986 

1.21670 

1.16360 

1.11055 

0.40 

1.60276 

1.54920 

1.49569 

1.44223 

1.38882 

1.33546 1 

1.28215 

1.22889 

1.17568 

1.12253 

1.06942 

0.42 

1-56052 

1.50696 

1.45344 

1.39996 

1.34653 

1.29315 

1.23981 

1.18651 

1.13327 

1.08006 

1.02690 

0.44 

1.51701 

1.46344 

1.40991 

1.35642 

1.30298 

1.24957 

1.19620 

1 . L 4288 

1.08959 

1.03635 

0.98314 

0.46 

1.47235 

1.41877 

1.36524 

1.31174 

1.25828 

1.20406 

1.15147 

1.09812 

1.04480 

0.99152 

0.93828 

0.48 

j 

1.42666 

1.37308 

1.31954 

1.26604 

1.21256 

: 1.15912 

1.10572 

1.05234 

0.99900 

0.94569 

0.89241 

0.50 

1.38004 

1.32646 

1.27292 

1.21941 

1.16592 

L . 11247 

1.05904 

1.00565 

0.95228 

j 0.89895 

0.84564 

0.52 

1.33258 

1.27900 

1-22545 

1.17193 

1.11844 

1.06497 

1.01153 

0.95812 

0.90474 

0.85138 

0. 79805 

0.54 

1.28434 

1.23077 

1. 17721 

1.12369 

1.07019 

1.01671 

0.96326 

0.90983 

0.85643 

0.80306 

0.74971 

0.56 

1.23540 

1.18182 

1. 12827 

1.07474 

1.02123 

0.96774 

0.91428 

0.86085 

0.80743 

0.75404 

0.70067 

0.58 

L . 18581 

1.13223 

1.07867 

1.02514 

0.97162 

0.91813 

0.86466 

0.81121 

0.75778 

0.70438 

0.65099 

0.60 

1.1 3561 

1.08203 

1.02847 

0.97493 

0.92141 1 

0.86791 

0.81443 

0.76097 

0.70754 

0.65412 

0.60072 

0.62 

1.08484 

1.03126 

0.97770 

0.92416 

0.87063 

0.81713 

0.76364 

0.71018 

0.65673 

0.60330 

0. 54989 

0.64 

I . Q 3354 

0.97996 

0.92640 

0.87286 

0.81933 

0.76582 

0.71233 

0.65885 

0.60540 

0.55196 

0.49054 

0.66 

0.98175 

0.92817 

0.87460 

0.82105 

0.76752 

0.71401 

0.66051 

0.60704 

0.55357 

0.50013 

0.44670 

0.68 

0.92948 

0.87589 

0.82233 

0. 76878 

0.71525 

0.66173 

0.60823 

0.55474 

0.50128 

0.44782 

0.39439 

0.70 

0.87675 

0.82317 

0.76960 

0.71605 

0.66252 

0.60900 

0. 55549 

0-50200 

0.44853 

0.39507 

0.34163 

0.72 

0 . 82359 

0.77001 

0.71644 

0.66289 

0.60935 

0.55583 

0.50232 

0.44883 

0.39535 

0.34189 

0.28845 

0.74 

0. 77001 

0.71643 

0.66286 

0.60931 

0.55577 

0.50224 

0.44874 

0.39524 

0.34176 

0.28830 

0.23485 

0 . 76 

0 . 7 L 6 Q 2 

0.66244 

0.60887 

0.55531 

0.50177 

0.44825 

0.39474 

0.34124 

0.28776 

0.23429 

0.18084 

0 . 78 

0.66162 

0.60804 

0.55447 

0.50092 

0.44738 

0.39385 

0. 34034 

0.28684 

0.23336 

0.17989 

0. 12644 

0.80 

0.60683 

0.55324 

0.49968 

0.44612 

0.39258 

0.33906 

0.28555 

0.23205 

0.17857 

0. 12510 

0.07164 

0 . 82 

0.55163 

0.49805 

0.44448 

0. 39093 

0.33739 

0.28386 

0.23035 

0.17686 

0. 12338 

0.06991 

0.06663 

0.84 

0.49603 

0.44245 

0.38888 

0. 33533 

0.28179 

0.22827 

0.17476 

0.12127 

0.06779 

0.06452 

0.06159 

0.86 

0.44001 

0.38643 

0. 33286 

0.27931 

0.22577 

0.17225 

0.11875 

0.06526 

0.06201 

0.05913 

0.05656 

0.88 

0-38355 

0.32997 

0.27640 

0.22285 

0.16932 

0.11581 

0.06231 

0.05908 

0.05627 

0.05379 

0.05157 

0.90 

0- 32662 

0.27304 

0.21948 

0. 16593 

0. 11241 

0.05890 

0.05571 

0.05299 

0.05064 

0.04854 

0.04666 

0.92 

0.26917 

0.21559 

0 . 16204 

0 . 10850 

0.05498 

0.05185 

0.04927 

0.04707 

0.04515 

0.04344 

0.04190 

0.94 

0.21113 

0.15755 

0.10400 

0.05047 

0.04743 

0.04504 

0.04307 

0.04138 

0.03989 

0.03855 

0.03734 

0.96 

0 . 15234 

0.09877 

0.04523 

0.04236 

0.04028 

0.03862 

0.03723 

0.03603 

0.03495 

0.03396 

0.03306 

0.98 

0-09250 

0.03894 

0.03646 

0.03492 

0.03376 

0.03279 

0.03194 

0.03117 

0.03045 

0.02978 

0.02915 

1.00 

0.03012 

0.02965 

0.02920 

0.02874 

0.02830 

0.02785 

0.02741 

0.02698 

0.02655 

0.02613 

0.02571 
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TABLE IV. 


- Continued. DIMENSIONLESS. AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B z /pJL, FOR FIELD BO I NT INCREMENTS OF 0.02 


(a) Continued, Half cone angle, lb.O. 


Dlmen- 




L 

imonsl onlesj 

s radius, p 






axial 
p os i t i on , 

7j 

0. 20 

0.22 

0.24 

0.26 

0.28 

0.30 

0.32 

0.34 

0.36 

0.38 

0.40 


0.20 0.44256 0.14104 0.13938 0.13760 0.13571 0.13371 0.13160 0.12938 0.12708 0.12469 0.12221 
0.18 0.16557 0.16366 0.16159 0.15937 0.15701 0.15451 0.15188 0.14913 0.14627 0.14330 0.14023 
■0.16 0.19341 0.19100 0.18840 0.18562 0.18265 0.17952 0.17623 0.17279 0.16921 0.16550 0.16168 
•0.14 0.22732 0.22427 0.22097 0.21744 0.21370 0.20974 0.20559 0.20126 0.19676 0.19211 0.18732 
•0.12 0.26890 0.26499 0.26077 0.25626 0.25149 0.24646 0.24119 0.23571 0.23002 0.22415 0.21812 

>0.10 0.32021 0.31513 0.30968 0.30387 0.29773 0.29128 0.28455 0.27756 0.27033 0.26289 0.25525 
0.08 0.18397 0.37728 0.37013 0.36255 0.35456 0.34622 0.33755 0.32857 0.31932 0.30984 0.30014 
•0.06 0.46376 0.45475 0.44519 0.43513 0.42463 0.41371 0.40244 0.39084 0.37895 0.36681 0.35445 
•0.04 0.56419 0.55171 0.53865 0.52506 0.51102 0.49659 0.48181 0.46673 0.45138 0.43582 0.42006 
0.02 0.69090 0.67306 0.65476 0.63609 0.61709 0.59783 0.57835 0.55869 0.53887 0.51892 0.49888 

0.00 0,84946 0.82343 0.79747 0.77160 0.74580 0.72008 0.69444 0.66888 0.64340 0.61800 0.59269 
0.02 1.00596 0.97173 0.93810 0.90501 0.87239 0.840L8 0.80836 0.77689 0*74572 0.71484 0.68423 
0.04 1,12654 1.08690 1.04801 1.00978 0.97215 0.93506 0.89848 0.86235 0.82664 0.79131 0.75632 
0.06 1.21687 1.17371 1.13123 1.08940 1.04016 1.00747 0.96729 0.92757 0.88829 0.84941 0.81089 
0.08 1.28274 1.23719 1.19223 1.14783 1.10396 1.06059 1.01768 0.97521 0.93314 0.89145 0.85012 

0.10 1.32900 1.28175 1.23499 1.18871 1.14289 1.09749 1.05250 1.00790 0.96365 0.91975 0.87616 
0.12 1.35946 1.31095 1.26285 1.21515 1.16784 1.12089 1.07429 1.02802 0.98206 0.93640 0.B9101 
0.14 1.37706 1.32762 1.27849 1.22971 1.18124 1.13308 1.08521 1.03763 0.99032 0.94325 0.89643 
0.16 1.38421 1.33400 1.28408 1.23444 1.18506 1.13595 1.08708 1.03846 0.99006 0.94188 0.89390 
0.18 1.38269 1.33189 1.28134 1.23102 1.18093 1.13105 1.08139 1.03193 0.98266 0.93358 0.68467 

0.20 1.37398 1.32272 1.27166 1.22080 1.17013 1.11965 1.06934 1.01921 0.96924 0.91943 0.86977 
0.22 1.35928 1.30765 1.25618 1.20488 1.15375 1.10277 1.05194 1.00126 0.95072 0.90032 0.85005 
0.24 1.33953 1.28759 1.23580 1.18415 1.13263 1.08125 1.03000 0.97888 0.92788 0.87700 0.82623 
0.26 1.31552 1.26333 1.21127 1.15933 1.10750 1.05579 1.00420 0.95271 0.90133 0.85005 0.79B87 
0.28 1.28787 1.23548 1.18320 1.13102 1.07894 1.02696 0.97508 0.92330 0.87160 0.82000 0.76848 

0.30 1.25711 1.20455 1.15209 1.09971 1.04743 0.99523 0.94311 0.89108 0.83912 Q. 78725 0.73545 
0.32 1.22367 1.17098 1.11836 1.06582 1.01336 0.96097 0.90866 0.85642 0.80425 0.75216 0.70012 
0.34 1.18791 1.13510 1.08235 1.02968 0.97707 0.92453 0.87206 0.91965 0.76730 0.71501 0.66278 
0.36 1.15012 1.09721 1.04436 0.99157 0.93885 0.88618 0.83357 0.78101 0.72851 0.67607 0.62367 
0.38 1. 11055 1.05756 1.00463 0.95174 0.89891 0.84614 0.79341 0.74073 0.68811 0.63553 0.58299 

0.40 1.06942 1.01636 0.96335 0.91039 0.85747 0.80460 0.75178 0.69900 0.64626 0.59357 0. 54092 
0.42 1.02690 0.97378 0.92071 0.86768 0.81469 0.76174 0.70883 0.65597 0.60314 0.55035 0.49760 
0.44 0.98314 0.92998 0.87685 0.82376 0.77071 0.71769 0.66472 0.6H77 0.55887 0.50600 0.45316 
0.46 0.93828 0.88507 0.83189 0.77875 0.72565 0.67258 0.61954 0.56654 0.51356 0.46062 0.43771 
0.48 0.89241 0.83917 0.78595 0.73277 0.67962 0.62650 0.57341 0.52035 0.46732 0.41432 0.36135 

0.50 0*84564 0.79237 0.73912 0.68590 0.63271 0.57955 0.52641 0.47331 0*42023 0.36717 0.31415 
0.52 0.79805 0.74475 0.69147 0.63822 0.58500 0.53180 0.47863 0.42548 0.37235 0.31926 0.26618 
0.54 0.74971 0.69638 0.64308 0.58980 0.53655 0.48332 0.43011 0.37693 0.32377 0.27063 0.21751 
0.56 0.70067 0.64732 0.59400 0.54070 0.48742 0.43416 0.30092 0.32771 0.27452 0.22135 0.16820 
0.58 0.65099 0.59763 0.54428 0.49096 0.43766 0.38438 0.33112 0.27788 0.22466 0.17146 0.11828 

0.60 0.60072 0.54734 0.49398 0.44064 0.38732 0.33402 0.28074 0.22747 0.17423 0.12100 0.06780 
0.62 0.54989 0.49650 0.44312 0.38977 0.33643 0.28311 0.22981 0.17653 0.12326 0.07002 0.06687 
0.64 0.49854 0.44514 0.39175 0.33838 0.28503 0.23170 0.17838 0.12508 0.07180 0.06862 0.06563 
0.66 0.44670 0.39328 0.33989 0.28651 0.23315 0.17980 0.12647 0.07315 0.06995 0.06694 0.06410 
0.68 0.39439 0.34097 0.28756 0.23417 0.18080 0.12744 0.07410 0.07087 0.06785 0.06500 0.06231 

0.70 0.34163 0.28820 0.23479 0.18140 0.12801 0*07465 0.071^0 0.0&837 0.06552 0.06Z84 0,06031 
0.72 0.28845 0.23501 0.18160 0.12819 0.07480 0.07154 0.06851 0.06566 0.06300 0.06048 0.05811 
0.74 0.23485 0.18141 0.12799 0.07458 0.07131 0.06827 0.06544 0.06279 0.06031 0.05796 0.05575 
0.76 0.18084 0.12740 0.07398 0.07070 0.06767 0.06486 0.06224 0.05978 0.05747 0.05530 0.05325 
0.78 0.12644 0.07300 0.06971 0.06670 0.06391 0.06133 0.05891 0.05665 0.05453 0.05252 0.05063 

0.80 0.07164 0.06836 0.06537 0.06262 0.06007 0.05771 0.05551 0.05344 0.05149 0.04966 0.04792 
0.82 0.06663 0.06366 0.06096 0.05847 0.05617 0.05403 0.05203 0.05016 0.04839 0.04673 0.04515 
0.64 0.06159 0.05894 0.05652 0.05430 0.05224 0.05032 0.04853 0.04685 0.04526 0.04376 0.04233 
0.86 0.05656 0.05422 0.05209 0.05013 0.04831 0.04661 0.04502 0.04353 0.04211 0.04078 0.03951 
0.88 0-05L57 0.04955 0.04770 0.04599 0.04441 0.04293 0.04154 0.04023 0.03899 0.03782 0.03670 

0.90 0.04666 0.04495 0.04338 0.04193 0.0*058 0.03931 0.03811 0.03699 0.03592 0.03490 0.03393 
0.92 0.04190 0.04049 0.03919 0.03798 0.03605 0.03579 0.03479 0.03384 0.03293 0.03206 0.03123 
0.94 0.03734 0.03622 0.03518 0.03421 0.03329 0.03243 0.03160 0-03081 0.03006 0.02934 0.02864 
0.96 0.03306 0.03221 0.03141 0.03066 0.02994 0.02925 0.02859 0.02796 0.02735 0.02675 0.02610 
0.98 0.02915 0.02854 0.02796 0.02740 0.02685 0.02633 0.02581 0.02531 0.02482 0.02435 0.02388 

1.00 0.02571 0.02529 0.02488 0.02448 0.02407 0.02368 0.02329 0.02290 0.02252 0.02214 0.02 i 76 
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TABLE IV. - Continued. DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B z /uJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 

(a) Continued. Half cone angle, 15.0. 

Dimen- Dimensionless radius, p 

sionless — 

axial 0.40 0.42 0.44 0.46 0.48 0.50 0.52 0.54 0.56 0.58 0.60 
position, 

I) 

-0.20 0.12221 0.11966 0.11704 0.11436 0.11163 0.10884 0.10602 0.10316 0.10027 0.09736 0.09443 
-0.18 0.14023 0.13707 0.13384 0.13053 0.12715 0.12372 0.12024 0.11673 0.11319 0.10962 0.10604 
-0.16 0.16168 0.15775 0.15372 0.14961 0.14543 0.14118 0.13688 0.13255 0.12818 0.12379 0.LL939 
-0.14 0.18732 0.18240 0.17738 0.17225 0.16704 0.16175 0.15642 0.15104 0.14562 0.14020 0.13477 
-0.12 0.21812 0.21194 0.20563 0.19920 0.19268 0.18609 0.17943 0.17273 0.16600 0.15926 0.15253 

-0.10 0.25525 0.24745 0-23950 0.23142 0.22324 0.21497 0.20664 0.19B27 0.10988 0,18149 0.17311 
-0.08 0.30014 0.29025 0.28021 0.27003 0.25974 0.24937 0.23893 0.22046 0.21798 0.20751 0.19706 
-0.06 0.35445 0.34191 0.32920 0.31637 0.30343 0.29042 0.27736 0.26427 0.25118 0.23811 0.22509 
-0.04 0.42006 0.40415 0.38810 0.37196 0.35574 0.33946 0.32316 0.30686 0.29057 0.27433 0.25815 
-0.02 0.49888 0.47877 0.45860 0.43840 0.41819 0.39797 0.37778 0.35761 0.33750 0.31746 0.29750 

0.00 0.59269 0-56747 0.54233 0.51729 0.49233 0.46747 0.44271 0.41806 0.39350 0.36905 0.34472 
0.02 0.68423 0.65387 0.62373 0.59380 0.56407 0.53452 0.50514 0.47593 0.44687 0.41795 0.38917 
0.04 0.75632 0.72166 0.68730 0.65320 0.61935 0.58573 0.55232 0.51909 0.48604 0.45313 0.42035 
0.06 0.01089 0.77272 0.73486 0.69728 0.65997 0.62289 0.58602 0.54935 0.51284 0.47648 0.44025 
0.08 0.85012 0.80910 0.76839 0.72795 0.68776 0.64780 0.60804 0.56846 0.52905 0.48977 0.45061 

0.10 0.87616 0.83286 0.78984 0.74706 0.70452 0.66219 0.62004 0.57807 0.53624 0.49454 0.45294 
0.12 0.09101 0.84588 0.80100 0.75634 0.71188 0.66761 0.62351 0.57956 0.53575 0.49206 0.44846 
0.14 0.09643 0.84983 0.80345 0.75726 0.71125 0.66540 0.61971 0.57416 0.52873 0.48340 0.43817 
0.16 0.89390 0.84612 0.79852 0.75109 0.70383 0.65670 0.60972 0.56285 0.51610 0.46944 0.42288 
0.18 0.88467 0.83593 0.78736 0.73892 0.69063 0.64247 0.59443 0.54650 0.49866 0.45092 0.40326 

0.20 0.0697,7 0.82026 0.77088 0.72164 0.67251 0.62350 0-57460 0.52579 0.47708 Q.42B44 0.379B9 
0.22 0.65005 0.79991 0.74989 0.69997 0.65017 0. 60047 0.55086 0.50133 0.45189 0.40253 0.35323 
0.24 0.82623 0.77557 0.72501 0.67455 0.62419 0.57392 0.52373 0.47361 0.42358 0.37361 0.32370 
0.26 0.79887 0.74779 0.69679 0.64589 0.59506 0.54432 0.49365 0.44305 0.39252 0.34205 0.29163 
0.28 0.76848 0.71704 0.66569 0.61441 0.56321 0.51207 0.46100 0.41000 0.35905 0.30817 0.25733 

0.30 0-73545 0.68372 0.63207 0.58048 0.52896 0.47750 0.42610 0.37476 0.32347 0.27223 0.22105 
0-32 0.70012 0.64815 0.59625 0.54440 0.49262 0.44089 0.38921 0.33758 0.28601 0.23448 0.18299 
0.34 0.66278 0.61061 0.55850 0.50643 0.45443 0.40247 0.35056 0.29869 0.24607 0.19510 0.14336 
0.36 0.62367 0.57133 0.51904 0.46679 0.41460 0.36245 0.31034 0.25827 0.20625 0.15427 0.10232 
0.38 0.58299 0.53051 0.47007 0.42567 0.37331 0.32100 0.26872 0.21649 0.16429 0.11213 0.06000 

0.40 0.54092 0.48831 0.43574 0.38322 0.33073 0.2T827 0.22586 0.17347 0.12113 0.06881 0.01653 
0.42 0-49760 0.44409 0.39221 0.33957 0.28697 0-23440 0.18186 0.12935 0.07688 0.02443 0.02207 
0.44 0.4531* 0.40036 0.34759 0.29486 0.24215 0.10948 0.13684 0.08422 0.03164 0.02914 0.02670 
0.46 0.40771 0.35484 0.30199 0.24917 0-19638 0.14362 0.09089 0.03018 0.03556 0.03309 0.03074 
0.48 0.36135 0.30840 0.25549 0.20260 0.14974 0.09690 0.04409 0.04137 0.03879 0.03635 0.03403 

0.50 0.31415 0.26115 0.20817 0.15522 0.10Z30 0.04940 0.04658 0.04392 0.04139 0.03899 0.03671 
0.52 0.26618 0.21313 0.16011 0.10710 0.05412 0.05123 0.04849 0.04590 0.04343 0.04108 0.03885 
0.54 0.21751 0.16442 0.11135 0.05830 0.05535 0.05254 0.04989 0.04736 0.04496 0.04267 0.04050 
0.56 0.16820 0.11507 0.06196 0.05895 0.05609 0.05338 0.05081 0.04836 0.04603 0.04382 0-04170 
0.58 0.11828 0.06512 0.06205 0.05915 0.05640 0.05379 0.05131 0.04895 0.04670 0.04455 0.04251 

0.60 0.0*780 0.06469 0.06175 0.05897 0.05633 0.05382 0-05143 0.0*916 0.04700 0.04493 0.04296 
0.62 0.06687 0.06390 0.06109 0.05843 0.05590 0.05350 0.05122 0.04904 0.04696 0.04498 0.04308 
0.64 0.06563 0.06200 0.06012 0.05758 0.05517 0.05288 0.05070 0.04862 0.04663 0.04473 0.04291 
0.66 0.06410 0.06141 0.05887 0.05646 0.05417 0.05199 0.04991 0.04793 0.04603 0.04422 0.04249 
0.68 0.06231 0.05978 0.05737 0.05509 0.05292 0.05085 0.04888 0.04700 0.04520 0.04348 0.04183 

0.70 0-06031 0.05792 0.055&5 0.05350 0.05145 0.04950 0.04764 0.04586 0.04416 0.04253 0.04097 
0.72 0*05811 0.05587 0.05374 0.05172 0.04980 0.04796 0.04621 0.04454 0.04294 0.04140 0.03993 
0.74 0.05675 0.05365 0.05167 0.04978 0.04798 0.04626 0.04462 0.04305 0.04155 0.04011 0.03073 
0.76 0.05325 0.05130 0.04945 0.04770 0.04602 0.04442 0.04290 0.04144 0.04004 0.03069 0.03740 
0.78 0.05063 0.04883 0.04713 0.04550 0.04395 0.04247 0.04106 0.03970 0.03840 0.03716 0.03596 

0.80 0.04792 0.04627 0.04471 0-04321 0.0*179 0.04043 0.03913 0.03788 0.03668 0.03553 0.03442 
0.02 0.04515 0.04365 0.04222 0.04086 0.03956 0.03832 0.03713 0.03598 0.03489 0.03383 0.03281 
0.84 0.04233 0.04098 0.03969 0.03846 0.03729 0.03616 0.03508 0.03404 0.03304 0.03208 0.03115 
0.86 0.03951 0.03830 0.03715 0.03605 0.03499 0.03398 0.03301 0.03207 0.03117 0.03030 0.02946 
0.88 0.03670 0.03563 0.03461 0.03364 0.03270 0.03180 0.03093 0.03010 0.02929 0.02851 0.02776 

0.90 0.03393 0.03300 0.03211 0.03125 0.03043 0.02964 0.02888 0.02814 0.02742 0.02673 0.02606 
0.92 0.03123 0.03043 0.02967 0.02893 0.02822 0.02753 0.02686 0.02622 0.02559 0.02498 0.02439 
0.94 0.02864 0.02797 0.02732 0.02669 0.02608 0.02548 0.02491 0.02435 0.02381 0.02328 0.02276 
0.96 0.02618 0.02562 0.02508 0.02455 0.02403 0.02353 0.02304 0.02256 Q. 02209 0.02164 0.02119 
0.98 0.02388 0.02342 0.02298 0.02254 0.02211 0.02169 0.02127 0.02087 0.02047 0.02008 0.01969 

1.00 0-02176 0.02140 0.02103 0.02067 0.02032 0.01997 0.01962 0.01920 0*01894 0.01861 0.01828 
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TABLE IV 


Continued. 


D I MEN Jj.ONLE.33 AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B„/^JL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 
(a) Continued. Half cone angle, 15.0. 


Dim on - 
a ionless 
axial 
pool t ion, 

Dimensionless radius, p 

0. GO 

0.62 

0.64 

0. 66 

0. 68 

0.70 

0.72 

0.74 

0. 76 

0. 78 

0.60 

- 0.20 

0.09443 

0.09150 

0.08856 

0.08562 

0.08270 

0.07979 

0.07690 

0.07403 

0.07120 

0.06840 

0.06565 

- 0.18 

0. 10604 

0.10246 

0.09888 

0.09531 

0.09176 

0.08823 

0.08473 

0,08128 

0.07787 

0.07451 

0.07121 

- 0.16 

0. 11939 

0.11499 

0.11061 

0 . 10624 

0.10191 

0.09762 

0.09337 

0.08918 

0.08506 

0.08101 

0.07704 

- 0.14 

0. 13477 

0.12935 

0.12395 

0. 11859 

0.11328 

0.10002 

0 * 10284 

0.09774 

0.09273 

0.08782 

0. 06302 

- 0.12 

0.15253 

0.14502 

0.13915 

0 . L 3253 

0.12599 

0*11952 

0. 11316 

0.10691 

0.10079 

0.09480 

0.08897 

- 0.10 

0 . 17311 

0.16478 

0.15650 

0. 14830 

0.14019 

0.13220 

0. 12434 

0.11664 

0.10911 

0. 10177 

0.09463 

- o.oa 

0. 19706 

0. 18668 

0.17637 

0. 16617 

0.15609 

0.14616 

0.13641 

0.12685 

0.11752 

0.10844 

0.09963 

- 0.06 

0.22509 

0.21215 

0 . 19930 

0.10658 

0.17402 

0.16163 

0 . 14945 

0.13752 

0.12586 

0.11451 

0. 10351 

- 0.04 

0.25815 

0.24206 

0. 22608 

0. 21024 

0.19457 

0.17910 

0.16385 

0.14886 

0.13418 

0.11984 

0.10589 

- 0.02 

0.29750 

0.27764 

0.25790 

0.23829 

0.21884 

0.19958 

0.18052 

0.16170 

0. 14314 

0.12490 

0. 10701 

0.00 

0.34472 

0.32049 

0.29639 

0.27242 

0.24858 

0.22488 

0.20132 

0.17792 

0.15469 

0.13164 

0.10879 

0.02 

0. 38917 

0.36050 

0.33195 

0.30351 

0.27516 

0.24689 

0.21869 

0.19055 

0 . 16244 

0.13436 

0. 10626 

0.04 

0.42035 

0.38769 

0.35513 

0. 32264 

0.29020 

0.25780 

0.22540 

0.19298 

0. 16051 

0.12795 

0.09526 

0.06 

0.44025 

0.40411 

0. 36806 

0. 33206 

0.29609 

0.26012 

0.22413 

0.18809 

0.15196 

0.11571 

0.07930 

0.08 

0.45 061 

0.41154 

0.37254 

0. 33359 

0.29465 

0.25572 

0.21676 

0.17774 

0.13864 

0.09943 

0.06008 

0.10 

0.45294 

0.41143 

0. 36999 

0.32859 

0.28722 

0.24584 

0.20445 

0 . 16302 

0.12152 

0.07994 

0.03825 

0.12 

0.44846 

0.40495 

0.36150 

0.31810 

0.27473 

0.23136 

0.18799 

0.14460 

0.10116 

0.05767 

0,01410 

0 . 14 

0.43817 

0.39302 

0.34793 

0.30289 

0.25788 

0.21289 

0. 16791 

0 . 12292 

0.07791 

0.03286 

- 0.01224 

0.16 

0.42288 

0.37638 

0.32995 

0.28357 

0.23723 

0.19091 

0 . 14461 

0.09831 

0.05201 

0.00569 

- 0.04066 

0 . 18 

0.40326 

0.35567 

0.30014 

0.26066 

0.21322 

0.16581 

0.11843 

0.07106 

0.02369 

- 0.02368 

- 0.07106 

0.20 

0.37989 

0.33139 

0.26296 

0.23457 

0.18623 

0.13793 

0.08965 

0.04139 

- 0.00685 

- 0.05509 

- 0. 10333 

0.22 

0.35323 

0.30400 

0.25482 

0.20569 

0.15660 

0.10755 

0.05853 

0.00953 

- 0.03944 

- 0.08841 

- 0.08732 

0.24 

0.32370 

0.27385 

0.22405 

0. 17430 

0.12460 

0.07493 

0.02529 

- 0.02432 

- 0.07391 

- 0.07344 

- 0.07287 

0.26 

0.29163 

0.24127 

0 . 19096 

0.14070 

0.09048 

0.04029 

- 0.00987 

- 0.05999 

- 0.06005 

- 0.06000 

- 0.05985 

0.28 

0.25733 

0.20655 

0 . 15581 

0 . 10511 

0.05445 

0.00383 

- 0.04676 

- 0.04727 

- 0.04767 

- 0.04797 

- 0.04816 

0.30 

0.22105 

0. 16990 

0.11881 

0.06775 

0-01673 

- 0 . 03 * 2 <> 

- 0.03517 

- 0.03596 

- 0.03664 

- 0.03721 

- 0.03769 

0.32 

0.18299 

0.13155 

0.08015 

0.02879 

- 0.02254 

- 0.02379 

- 0.02492 

- 0.02593 

- 0.02683 

- 0.02763 

- 0.02833 

0 . 34 

0 . 14336 

0.09167 

0.04001 

- 0.01162 

- 0.01316 

- 0.01457 

- 0.01587 

- 0.01705 

- 0.01813 

- 0.01911 

- 0.01999 

0.36 

0.10232 

0.05041 

- 0.00147 

- 0.00326 

- 0.00493 

- 0.00647 

- 0.00790 

- 0.00922 

- 0.01043 

- 0.01155 

- 0.01258 

0.38 

0 . 0600 Q 

0.00790 

0.00589 

0.00402 

0.00226 

0.00062 

- 0.00090 

- 0.00233 

- 0.00365 

- 0.00488 

- 0.00602 

0.40 

0.01653 

0.01433 

0.01227 

0.01033 

0.00851 

0.00681 

0.00521 

0.00371 

0.00230 

0.00099 

- 0.00024 

0.42 

0.02207 

0.01985 

0.01776 

0.01578 

0.01392 

0.01217 

0.01052 

0.00897 

0.00750 

0.00613 

0.00483 

0.44 

0.02678 

0.02455 

0.02245 

0.02045 

0.01857 

0.01679 

0.01511 

0.01352 

0.01202 

0.01060 

0.00926 

0.46 

0.03074 

0.02852 

0.02642 

0.02442 

0.02254 

0.02075 

0.01905 

0.01744 

0.01592 

0.01447 

0. 01310 

0.48 

0.03403 

0.03183 

0.02974 

0.02776 

0.02588 

0.02409 

0.02239 

0.02078 

0.01925 

0.01779 

0.01640 

0.50 

0.03671 

0.03455 

0.03249 

0.03053 

0.02867 

0.02689 

0.02520 

0.02359 

0.02206 

0.02060 

0.01922 

0.52 

0.03885 

0.03673 

0.03471 

0.03278 

0.03094 

0.02919 

0.02752 

0.02593 

0,02441 

0.02296 

0.02158 

0.54 

0.04050 

0.03842 

0.03645 

0.03456 

0.03276 

0.03105 

0.02940 

0.02784 

0.02634 

0.02491 

0.02354 

0.56 

0 . 04 L 70 

0.03969 

0.03776 

0.03592 

0.03417 

0.03249 

0.03088 

0.02935 

0.02788 

0.02647 

0.02513 

0.58 

0.04251 

0.04056 

0.03869 

0.03691 

0.03520 

0.03357 

0.03200 

0.03050 

0.02907 

0.02770 

0.02638 

0.60 

0.04296 

0.04107 

0.03927 

0.03754 

0.03589 

0.03431 

0.03279 

0.03134 

0.02994 

0.02860 

0.02732 

0.62 

0.04308 

0.04127 

0.03953 

0.03787 

0.03628 

0.03475 

0.03328 

0.03188 

0.03053 

0.02923 

0.02799 

0.64 

0.04291 

0.04118 

0.03951 

0.03792 

0.03639 

0.03492 

0.03351 

0.03215 

0.03085 

0.02960 

0.02840 

0.66 

0.04249 

0.04083 

0.03924 

0.03771 

0.03625 

0.03484 

0.03349 

0.03219 

0.03094 

0.02974 

0.02858 

0.68 

0.04183 

0.04026 

0.03874 

0.03729 

0.03589 

0.03455 

0.03326 

0.03202 

0.03082 

0.02967 

0.02056 

0.70 

0.04097 

0.03948 

0.03804 

0.03666 

0.03534 

0.03406 

0.03283 

0.03165 

0.03052 

0.02942 

0.02836 

0.72 

0.03993 

0.03852 

0.03716 

0.03586 

0.03481 

0.03340 

0.03224 

0.03112 

0.03004 

0.02900 

0.02800 

0.74 

0.03873 

0.03741 

0.03613 

0.03491 

0.03373 

0.03259 

0.03150 

0.03044 

0.02942 

0.02844 

0.02749 

0.76 

0.03740 

0.03616 

0.03497 

0.03382 

0.03272 

0.03165 

0.03063 

0.02963 

0.02868 

0.02775 

0.02686 

0.78 

0.03596 

0.03481 

0.03370 

0.03263 

0.03160 

0.03060 

0.02964 

0.02072 

0.02782 

0.02695 

0.02612 

0.80 

0.03442 

0.03336 

0.03233 

0.03134 

0.03038 

0.02946 

0.02857 

0.02771 

0.02687 

0.02607 

0.02529 

0.82 

0.03281 

0.03183 

0.03089 

0.02998 

0.02910 

0.02825 

0.02742 

0.02662 

0.02585 

0 . 025 U 

0.02438 

0.84 

0.03115 

| 0.03026 

0.02940 

0.02856 

0.02775 

0.02697 

0.02622 

0.02540 

0.02477 

0.02409 

0.02342 

0.86 

0.02946 

0.02865 

0.02787 

0.02711 

0.02638 

0.02566 

0.02497 

0.02430 

0.02365 

0.02302 

0.02241 

0.88 

0.02776 

0.02703 

0.02632 

0.02564 

0.02498 

0.02433 

0.02371 

0.02310 

0.02251 

0.02193 

0.02137 

0.90 

0.02606 

0.02541 

0.02478 

0.02417 

0.02357 

0.02299 

0.02243 

0.02188 

0.02135 

0*02083 

0.02032 

0.92 

0.02439 

0.02381 

0.02326 

0.02271 

0.02218 

0.02166 

0.02116 

0.02067 

0.02019 

0.01972 

0.01926 

0.94 

0.02276 

0.02226 

0.02176 

0.02128 

0 . 020 B 2 

0.02036 

0.01991 

0.01947 

0.01904 

0.01863 

0.01822 

0.96 

0.02119 

0.02075 

0.02032 

0.01990 

0.01949 

0.01909 

0.01869 

0.01831 

0.01793 

0.01755 

0.01719 

0.98 

0,01969 

0.01931 

0.01894 

0.01858 

0.01822 

0.01787 

0.01752 

0.01718 

0.01684 

0.01651 

0.01619 

1.00 

0.01828 

0.01795 

0.01763 

1 

0.01732 

0.01701 

0.01670 

0.01640 

0.01610 

0.01580 

0.01551 

0.01523 
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TABLE IV. 


Continued. DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SCI. id; FIN IT 


10 B-,/pJL, FOR FIELD rCINT INCREMENTS OF 0.02 


(a) Concluded. Half eerie angle, 15.0. 


Dlrr.en- 

Dimensionless radius, p 













axial 

0.80 

0.82 

0.84 

0.86 

0.88 

0.90 

0.92 

0.94 

0. 96 

0.33 

1.00 

position. 












- 0.20 

0.06565 

0.06293 

0.06027 

0.05766 

0.05510 

0.05260 

0.05017 

0.04779 

0.04548 

0.04324 

0.04107 

- 0.18 

0.07121 

0.06797 

0.06680 

0.06170 

0.05868 

0.05573 

0.05287 

0.05010 

0.04741 

0.04480 

0.04229 

- 0.16 

0.07706 

0.07316 

0.06937 

0.06568 

0.06209 

0.05861 

0.05524 

0.05199 

0.04885 

0.04583 

0.04293 

- 0.16 

0.08302 

0 • 07836 

0.07379 

0.06938 

0.06511 

0.06098 

0.05700 

0.05318 

0.04952 

0.04602 

0.0426 J 

- 0.12 

0.08897 

0.08331 

0.07782 

0.07251 

0.06760 

0.06248 

0.05778 

0.05328 

0.04900 

0.04493 

0.04108 

- o.io 

0.09663 

0.08772 

0.08105 

0.07662 

0.06847 

0.06258 

0.05698 

0.05167 

0.04666 

0.04194 

0.03752 

- 0.08 

0.09963 

0.09111 

0.08292 

0.07507 

0.06758 

0.06047 

0.05376 

0.04745 

0.04156 

0.03609 

0.03103 

- 0.06 

0.10351 

0.09288 

0.08267 

0.07292 

0.06366 

0.05493 

0.04677 

0.03919 

0.03221 

0.02585 

0.02011 

- 0.06 

0. 10589 

0.09239 

0.07939 

0.06697 

0.05519 

0.04412 

0.03386 

0.02448 

0.01603 

0.00858 

0.00212 

- 0.02 

0.10701 

0.08956 

0.07255 

0.05613 

0.04060 

0.02549 

0.01160 

- 0.00103 

- 0.01211 

- 0.02135 

- 0.02852 

0.00 

0.10879 

0.08615 

0.06376 

0.06160 

0.01976 

- 0.00173 

- 0.02280 

- 0.04334 

- 0.06318 

- 0.08192 

- 0.09774 

0.02 

0. 10626 

0.07813 

0.06990 

0.02156 

- 0.00705 

- 0.03597 

- 0.06539 

- 0.09553 

- 0.12670 

- 0.15931 

- 0.14372 

0.06 

0.09526 

0.06239 

0.02929 

- 0 . 0 Q 6 U 

- 0.03789 

- 0 . 072 L 2 

- 0 . L 0692 

- 0. 14239 

- 0.17863 

- 0.16571 

- 0 . 153 b 9 

0.06 

0,07930 

0.06270 

0.00585 

- 0.03128 

- 0.06875 

- 0.10661 

- 0. 14491 

- 0.18368 

- 0.17296 

- 0.16273 

- 0. 15304 

0.08 

0.06008 

0.02056 

- 0.01916 

- 0.05911 

- 0.09932 

- 0.13983 

- 0.18065 

- 0.17179 

- 0.16322 

- 0.15498 

- 0.14708 

0 . 10 

0.03825 

- 0.00357 

- 0.06556 

- 0.08768 

- 0.13002 

- 0.17257 

- 0. 16531 

- 0.15823 

- 0.15135 

- 0. 14468 

- 0.13823 

0 . 12 

0.01610 

- 0.02956 

- 0.07333 

- 0.11723 

- 0.16126 

- 0.15541 

- 0 . 14966 

- 0.14401 

- 0.13848 

- 0.13309 

- 0 . 12704 

0 . 16 

- 0.01226 

- 0.05760 

- 0.10263 

- 0.16795 

- 0. 14333 

- 0. 13874 

- 0 . 13420 

- 0.12972 

- 0.12531 

- 0.12090 

- 0.11673 

0.16 

- 0.06066 

- 0.08705 

- 0.13368 

- 0 . 12993 

- 0.12638 

- 0.12 282 

- 0 . 11928 

- 0.11576 

- 0.11228 

- 0.10883 

- 0.10544 

0 . 18 

- 0.07106 

- 0.11866 

- 0.11585 

- 0.11320 

- 0.11052 

- 0. 10781 

- 0 . 10510 

- 0.10238 

- 0.09967 

- 0.09697 

- 0.09429 

0.20 

- 0.10333 

- 0.10156 

- 0.09968 

- 0.09776 

- 0.09580 

- 0.09380 

- 0.09177 

- 0.08972 

- 0.08766 

- 0.08559 

- 0.08351 

0.22 

- 0.08732 

- 0.08615 

— 0 .08691 

- 0.08360 

- 0.08223 

- 0.08062 

- 0.07936 

- 0.07787 

- 0.07635 

- 0.07480 

- 0.07324 

0.26 

- 0.07287 

- 0.07221 

- 0.07167 

- 0.07066 

- 0.06979 

- 0.06886 

- 0.06788 

- 0.06685 

- 0.06579 

- 0.06469 

- 0.06356 

0.26 

- 0.05985 

- 0.05961 

- 0.05929 

- 0.05890 

- 0.05843 

- 0.05790 

- 0.05732 

- 0.05668 

- 0.05600 

- 0.05528 

- 0.05452 

0.28 

- 0.06816 

- 0.06827 

- 0.06829 

- 0.06823 

- 0.04810 

- 0.04791 

- 0.04765 

- 0.04734 

- 0.04698 

- 0.04657 

- 0.04612 

0.30 

- 0.03769 

- 0.03807 

- 0.03838 

- 0.03860 

- 0.03875 

- 0.03883 

- 0.03885 

- 0.03881 

- 0.03871 

- 0.03857 

- 0.03838 

0.32 

- 0.02833 

- 0.02896 

- 0.02967 

- 0.02992 

- 0.03030 

- 0.03061 

- 0.03086 

- 0.03104 

- 0.03117 

- 0.03125 

- 0.03126 

0.36 

- 0.01999 

- 0.02079 

- 0.02150 

- 0.02216 

- 0.02270 

- 0.02320 

- 0.02363 

- 0.02400 

- 0.02432 

- 0.02458 

- 0.02479 

0.36 

- 0.01258 

- 0.01353 

- 0.01639 

- 0.01518 

- 0.01589 

- 0.01654 

- 0.01712 

- 0.01765 

- 0.01811 

- 0.01853 

- 0.01889 

0.38 

- 0.00602 

- 0.00708 

- 0.00807 

- 0.00897 

- 0.00981 

- 0.01058 

- 0.01129 

- 0.01193 

- 0.01252 

- 0.01306 

- 0.01355 

0.60 

- 0.00026 i 

- 0.00139 

- 0.00266 

, - 0.00367 

- 0.00440 1 

- 0.00527 

- 0.00607 

- 0.00682 

- 0.00751 

- 0.00815 

- 0.00874 

0.62 

0.00603 

0.00362 

0.00267 

0.00160 

0.00039 

- 0.00055 

- 0.00143 

- 0.00226 

- 0.00303 

- 0.00375 

- 0.00443 

0.66 

0.00926 

0.00800 

0.00680 

! 0.00567 

0.00461 

0.00361 

0. 00267 

0.00178 

0.00095 

0.00016 

- 0.00058 

0.66 

0.01310 

0.01180 

0.01057 

0.00961 

0.00831 

0.00726 

0.00628 

0. 00534 

0.00446 

0.00363 j 

0.00284 

0.68 

0.01660 

0.01509 

0.01386 

0.01265 

0.01152 

0.01045 

0.00943 

0.00046 

0.00755 

0.00668 

0.00585 

0.60 

0.01922 

0.01789 

0.01663 

0.01563 

0.01429 

0.01320 

0.01216 

0.01118 

0.01024 

0.00934 

0.00049 

0.52 

0.02158 

0.02026 

0.01900 

0.01780 

0.01665 

0.01555 

0.01451 

0.01351 

0.01256 

0.01165 ; 

0.01078 

0 . 56 

0.02356 

0.02223 

0.02098 

0.01978 

0.01864 

0.01755 

0.01650 

0.01550 

0.01454 

0.01363 

0.01275 

0.56 j 

0.02513 

0. 02386 

0.02260 

0.02162 

0.02029 

0.01920 

0.01816 

0.01717 

0.01621 

0.01530 

0.01442 

0.58 i 

! 

0.02638 

0.02511 

0.02390 

I 

0.02276 

0.02162 | 

0. 02055 

0.01953 

0.01054 

0.01760 

0.01669 

0.01582 

0.60 

0.02732 

0.02609 

0.02690 

0.02377 

0.02268 

0.02163 

0. 02062 

0.01965 

0.01872 

0.01783 

0.01697 

0.62 

0.02799 

0.02679 

0.02566 

0.02653 

0.02347 

0.02245 

0.02146 

0.02052 

0,01960 

0.01873 

0.01788 

0.66 

0.02860 

0.02726 

0.02613 

0.02506 

0.02403 

0.02303 

0.02208 

0.02115 

0.02027 

0.01941 

0.01859 

0.66 

0.02858 

0.02767 

0.02660 

0.02536 

0.02437 

0.02341 

0 . 02 248 

0.02159 

0.02073 

0.01990 

0.01910 

0.68 

0.02856 

0.02750 

0.02667 

0.02568 

0.02452 

0.02359 

0.02270 

0.02184 

0,02101 

0.02021 

0 . Q 1944 

0.70 

0.02836 

0.02736 

0.02636 

0.02561 

0.02449 

0.02361 

0.02276 

0.02193 

0.02113 

0.02036 

0.01962 

0.72 

0.02600 

0 . 02 T 03 

0.02609 

0.02519 

0.02432 

0.02347 

0.02266 

0.02187 

0.02111 

0.02037 

0.01966 

0.76 

0.02769 

0.02657 

0.02569 

0.02683 

0.02400 

0.02320 

0.02243 

0.02168 

0.02095 

0.02025 

0.01957 

0.76 

0.02686 

0.02599 

0.02516 

0.02635 

0.02357 

0.02281 

0.02208 

0.02136 

0.02068 

0.02001 

0.01936 

0.78 

0.02612 

0 . 0253 V 

0.02652 

0.02376 

0.02303 

0.02231 

0.02162 

0.02095 

0.02030 

0.01967 

0.01906 

0.80 

0.02529 

0.02653 

0.02380 

0.02309 

0.02240 

0.02173 

0. 02 1 08 

0.02045 

0.01984 

0.01925 

0.01867 

0 . 82 

0.02638 

0.02368 

0.02300 

0.02236 

0.02170 

0.02107 

0.02047 

0.01988 

0.01931 

0.01875 

0.01822 

0.86 

0.02362 

0.02277 

0.02216 

0.02153 

0.02093 

0.02035 

0.01979 

0.01925 

0.01871 

0.01820 

0.01769 

0 . 86 

0.02261 

0.02101 

0.02123 

0.02067 

0,02012 

0.01959 

0 . 0190 ? 

C . 01856 

0.01807 

0.01759 

0.01712 

0.88 

0.02137 

0.02083 

0.02030 

0.01978 

0.01928 

0.01879 

0.01831 

0.01785 

0.01739 

0.01695 

0.01652 

0.90 

0.02032 

0.01982 

0.01936 

0.01887 

0.01841 

0.01797 

0.01753 

0.01710 

0.01668 

0.01628 

0.01588 

0.92 

0.01926 

0.01082 

0.01838 

0.01795 

0.01754 

0.01713 

0.01673 

0.01634 

0.01596 

0.01559 

0.01523 

0.96 

0.01822 

0.01701 

0.01762 

0.01706 

0.01666 

0.01629 

0.01593 

0.01558 

0.01523 

0.01489 

0.01456 

0.96 

0.01719 

0.01683 

0.01668 

0.01613 

0.01579 

0.01546 

0.01514 

0.01482 

0.01450 

0.01420 

0.01389 

0.98 

0.01619 

0.01587 

0.01556 

0.01525 

0.01494 

0.01465 

0.01435 

0.01407 

0.01378 

0.01350 

0.01323 

1.00 

0.01523 

0.01696 

0.01666 

0.01639 

0.01412 

0.01385 

0.01359 

0.01333 

0.01308 

0.01283 

0.01250 
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TAFLE IV. - Ccn 


od. DIIdvJdlONLEJd AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE GONE, 10 iX,/u JL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 


0 ) Hall cor.e angle, 22. E. 


J’.i:: CP.- 




D 

imer.s ! cnles 

e rad ‘ ub , p 






” ■iXHil" 

pi.: \ I : cn, 

0 

0.02 

0.04 

0 . 06 

0.0:i 

0.1C 

0.12 

0. 14 

0. ic 

0.12 

0.20 

- 0.20 

0. 35702 

0.35676 

0-35598 

0. 35468 

0.35287 

0.35056 

0. 34776 

0.34447 

0.34073 

0.33653 

0.33190 

- 0. 18 

0.40217 

0.40186 

0.40093 

0.39938 

0.39722 

0.39447 

0. 39113 

0.38723 

0.38277 

0.37780 

0.37232 

- 0.16 

0.45461 

0.45424 

0.45311 

0.45125 

0.44866 

0.44535 

0.44135 

0.43667 

0.43135 

0.42541 

0.41888 

- 0 . 14 

0. 51583 

0.51537 

0.51401 

0.51174 

0.50059 

0.50458 

0.49973 

0.49408 

0.48766 

0.48052 

0.47268 

- 0 . 12 

0 . 58776 

0.58719 

0.58550 

0. 58270 

0.57882 

0.57388 

0.56794 

0-56103 

0. 55320 

0.54452 

0.53504 

- 0 . 10 

0.67295 

0.67224 

0.67010 

0.66656 

0.66167 

0.65549 

0.64806 

0.63948 

0.62981 

0.61913 

0.60752 

- 0.08 

0.77498 

0.77404 

0.77125 

0.76664 

0.76030 

0.75232 

0.74282 

0.73192 

0.71974 

0.70640 

0.69201 

- 0.06 

0 . 89920 

0.89789 

0.89402 

0.88769 

0.87907 

0.86837 

0.85578 

0.84153 

0.82581 

0.80880 

0. 79067 

- 0.04 

1.05454 

1.05252 

1.04658 

1.03707 

1.02443 

1.00914 

0.99163 

0.97227 

0.95136 

0.92916 

0.90592 

- 0.02 

1.25962 

1.25552 

1.24407 

1.22705 

1.20604 

L * 1821 B 

1.15624 

1 . L 2875 

1 . 10007 

1.07049 

1.04019 

0.00 

1.60103 

1.55969 

1.51853 

1.47754 

1.43672 

1.39607 

1.35560 

1.31530 

1.27517 

1.23522 

1 . 19545 

0.02 

1.94044 

1.86187 

1.79099 

1.72602 

1.66539 

1.60795 

1. 55294 

l . 49982 

1.44824 

1.39792 

1.34867 

0.04 

2.13954 

2.05889 

1.98249 

1.91001 

1 . 84099 

1.77496 

1.71151 

1.65024 

1.59086 

1.53311 

1.47679 

0.06 

2.28495 

2.20358 

2- 12511 

2.04943 

1.97637 

1.90574 

1.83732 

1.77091 

1.70631 

1.64334 

1 . 581 B 4 

0.08 

2.39534 

2.31360 

2.23404 

2.15663 

2.08127 

2.00788 

1.93633 

1.86653 

1.79833 

1.73163 

1.66632 

0 . 10 

2.47974 

2.39777 

2 . 31754 

2.23903 

2. 16219 

2.08697 

2.01331 

1.94113 

1.87036 

1.80092 

1.73273 

0.12 

2.54359 

2.46146 

2. 38077 

2. 30150 

2.22363 

2.1471 1 

2.07191 

1.99799 

1.92530 

1.85377 

1.78336 

0 . 14 

2.59058 

2.50834 

2.42731 

2.34748 

2.26883 

2.19134 

2.11498 

2.03973 

1.96554 

1.89239 

1.82022 

0.16 

2.62339 

2.54107 

2.45978 

2.37951 

2.30026 

2.22201 

2.14475 

2.06844 

1.99307 

1.91861 

1.84502 

0.18 

2.64409 

2.56170 

2.48020 

2.39959 

2.31986 

2.24100 

2. 16300 

2.08585 

2.00951 

1.93397 

1.85922 

0.20 

2.65432 

2.57186 

2.49019 

2.40930 

2.32918 

2.24983 

2.17122 

2.09336 

2.01623 

1.93980 

1.86406 

0.22 

2.65539 

2.57289 

2.49108 

2.40996 

2.32951 

2.24974 

2.17063 

2.09218 

2.01437 

1.93719 

1.86063 

0.24 

2.64842 

2.56589 

2.48396 

2.40263 

2. 32191 

2.24179 

2.16226 

2.08330 

2.00493 

1.92711 

1.84985 

0.26 

2.63434 

2.55177 

2.46974 

2.38825 

2.30729 

2.22687 

2. 14697 

2.06760 

1 . 9 B 8 7 3 

1.91037 

1.83251 

0.28 

2.61394 

2.53134 

2.44922 

2.36758 

2.28643 

2.20575 

2.12554 

2.04579 

1.96651 

1.88768 

1 . B 0929 

0 . 30 

2.58788 

2.50526 

2.42306 

2.34130 

2.25997 

2.17907 

2.09859 

2.01853 

1.93888 

1.85965 

1.78081 

0 . 32 

2 . 55676 

2.47411 

2.39186 

2 . 30999 

2.22851 

2.14741 

2.06670 

1.98636 

1.90640 

1.82681 

1.74756 

0 . 34 

2.52 108 

2.43841 

2.35610 

2.27414 

2. 19253 

2.11126 

2.03035 

1.94977 

1.86953 

1.78963 

1.71005 

0 . 36 

2 . 48 L 28 

2.39859 

2.31623 

2.23419 

2.15246 

2.07105 

1 . 98996 

1.90917 

1.82869 

1.74852 

1.66864 

0.38 

2.43774 

j 2.35504 

2.27263 

2. 19052 

2.10869 

2.02715 

1.94590 

1.86493 

1.78424 

1.70383 

1.62369 

0.40 

2.39080 

1 

2.30809 

2.22565 

2. 14347 

2.06155 

1.97990 

1.89851 

1.81738 

1.73651 

1 1.65589 

1.57552 

0.42 

2.34076 

2.25803 

2 . 17556 

2*09332 

2.01133 

1.92958 

1.84807 

1.76680 

1.68576 

1.60496 

1.52438 

0.44 

2.28787 

2.20514 

2. 12263 

2.04035 

1.95629 

1.87645 

l . 794 B 3 

1.71343 

1.63225 

, 1.55128 

1.47053 

0.46 

2.23236 

2. 14962 

2.06709 

1.98476 

1.90264 

1.82073 

1.73902 

1.65751 

1.57620 

1.49509 

1.41418 

0.48 

2.17444 

j 2.09170 

2.00914 

1.92678 

1 . B 4460 

1.76262 

1.68082 

1.59922 

1.51780 

1.43656 

1. 35551 

0.50 

2 . 11429 

2.03153 

1.94896 1 

1.66656 

1.78434 

1 1.70230 | 

1.62043 

1.53873 

1 1.45721 | 

1.37586 

1.29469 

0.52 

2.05205 

1.96929 

1.88670 

1.80427 

1.72201 

1.63991 

1.55798 

1.47621 

1.39460 

1.31315 

1.23187 

0.54 

1.98788 

1.90512 

1.92251 

1.74005 

1.65775 

1.57561 

1.49362 

1.41178 

1.33009 

1.24856 

1. 16717 

0.56 

1.92109 

1 1.83912 

1.75650 

1.67402 

1.59169 

1.50950 

1.42746 

1.34556 

1.26381 

1.18220 

1.10073 

0.58 

1.85419 

1.77142 

1 

1.68878 

1.60629 

1.52393 

1.44170 

1.35962 

1.27767 

1.19585 

1.11417 

1.03262 

0.60 

1 . 784 88 

1.70210 

1.61946 | 

1. 53694 

1.45456 

1 1.37230 

1.29018 

1 . 20 B 18 

1.12631 

1.04457 

0. 96296 

0.62 

1.71404 

1.63126 

1.54861 

1.46608 

1.38367 

1.30139 1 

1.21923 

1.13719 

1.05528 

0.97348 

0. 89181 

0.64 

1 . 64 L 75 

1.55896 

1*47630 

1.39376 

1.31133 

1.22902 

l . 14684 

1.06476 

0.98281 

0.90097 

0.81925 

0.66 

1.56806 

1.48527 

1*40260 

1.32005 

1.23760 

1.15528 

1.07306 

0.99096 

0.90897 

0.82710 

0.74533 

0.68 

1.49303 

1.41024 

1.32757 

1.24500 

1.16255 

1.08020 

0.99797 

0.91584 

0.83382 

0.75192 

0.6701 1 

0.70 

1-41671 

1-33392 

1.25124 

1. 16866 

1.08620 

1.00384 

0.92159 

0.83944 

0.75740 

0.67547 

0.59364 

0.72 

1.33913 

1.25634 

1.17365 ! 

1.09107 

1.00860 

0.92623 

0.84396 

0.76180 

0.67974 

0.59779 

0.51594 

0.74 

1.26031 

1.17752 

1.09484 

1.01225 

0.92977 

0.84740 

0.76512 

0.68295 

0.60088 

0.51891 

0.43704 

0.76 

1.18029 

1.09750 

1.01481 

0.93222 ! 

0.84974 

0.76736 

0.68508 

0.60290 

0.52083 

0.43085 

0.35697 

0.78 

1.09906 

1.01627 

0.93358 

0.85100 

0. 7685 l 

0.68613 

0.60385 

0.52168 

0.43960 

0.35762 

0.27574 

0.80 

1.01663 

0.93384 

0.85115 

0. 76857 

0.68609 

0.60372 

0.52144 

0.43927 

0.35720 

0.27523 

0. 19335 

0 . 82 

0.93298 

0.85019 

0.76751 

0.68493 

0.60246 

0.52010 

0.43783 

0. 35568 

0.27362 

0.19166 

0.18105 

0.84 

0.94609 

0.76531 

0.68263 

0.60006 

0.51760 

0.43525 

0.35301 

0.27087 

0 . 18684 

0. 17822 

0.16870 

0.86 

0. 76191 

0.67913 

0.59646 

0 . 5 L 391 1 

0.43147 

0.34915 

0.26693 

0. 18483 

0 . 17422 

0.16483 

0. 15641 

0.88 

0.67437 

0.59159 

0.50694 

0.42641 

0.34400 

0.26171 

0. 17955 

0.16898 

0.15977 

0.15160 

0. 14425 

0.90 

0.58537 

0.50259 

0.41996 

0. 33746 

0.25510 

0 . 17287 

0. 16238 

0. 15344 

0 . 14562 

0. 13865 

0.13234 

0.92 

0.49473 

0.41197 

0.32936 | 

0.24692 

0.16463 

0.15429 

0. 14573 

0.13838 

0.13190 

0.12609 

0.12081 

0.94 

0.40219 

0.31945 

0.23690 

0 . 15455 

0.14448 

0 . 13649 

0. 12979 

0. 12398 

0.11879 

0.11409 

0. 10977 

0.96 

0.30730 

0.22459 

0 . 14216 

0.13260 

0.12553 

0. 1 1978 

0.11485 

0.11047 

0. 10649 

0.10282 

0.09938 

0.98 

0.20903 

0.12644 

0 . 11807 

0 . 11263 

0 . 10832 

0.10459 

0. 10123 

0.09012 

0.09520 

0.09243 

0.08978 

1.00 

0. 10258 

0.10028 

0.09801 

0.09577 

0.09357 

0.09140 

0.08927 

0.08717 

0.08510 

0.08307 

0.06107 
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TABLE IV. 


- Continued. DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF 303 JD FINITE CONE, 10 R../VJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 

(b) Continued. Half cone angle, 22.5. 


Dimen- 
s i onl ess 




Dimension! ess 

3 radius, p 






axial 

0.20 

0.22 

0. 24 

0.26 

0.28 

0.30 

OJ 

to 

o 

0. 34 

0.36 

0.36 

0.40 

posi t; on, 
1 












- 0.20 

0.33190 

0.32686 

0.32143 

0.31563 

0.30948 

0.30300 

0.29622 

0.28917 

0.20185 

0.27430 

0.26655 

- 0.10 

0.37232 

0.36635 

0.35994 
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0.09394 

0.08946 

0.08519 

O . 0 B 1 L 2 

0.76 

0.12706 

0.12179 

0.11606 

0.11063 

0.10547 

0. 10058 

0.09593 

0.09150 

0.08728 

0.08326 

0.07942 

0.78 

0.12269 

0.11705 

0.11172 

0 . 10665 

0.10185 

0.09728 

0.09293 

0.08878 

0.08482 

0.08105 

0.07744 

0 . 80 

0.11730 

0.11208 

0 . 10714 

0. 10244 

0.09798 

0.09373 

0.08960 

0.08582 

0.08212 

0.07859 

0.07522 

0.82 

0. 11173 

0.10693 

0 . 10238 

0.09805 

0.09393 

0.09000 

0.08624 

0.08266 

0.07923 

0.07594 

0.07280 

0.84 

0. 10605 

0.10166 

0.09749 

0.09352 

0.08974 

0.08612 

0.00266 

0.07935 

0.07618 

0.07313 

0.07022 

0.86 

0. 10030 

0.09632 

0.09253 

0.08891 

0.08546 

0.08215 

0.07897 

0.07593 

0.07301 

0.07021 

0.06751 

0.88 

0.09455 

0.09097 

0.08754 

0.08427 

0.08113 

0.07812 

0.07523 

0.07245 

0.06978 

0.06720 

0.06473 

0.90 

0.08886 

0.08565 

0.08258 

0.07964 

0.07600 

0.07408 

0.07146 

0.06894 

0.06650 

0.06415 

0.06139 

0.92 

0.08327 

0.08043 

0.07769 

0.07506 

0.07252 

0.07008 

0.06771 

0.06543 

0.06322 

0.06109 

0.05903 

0.94 

0.07784 

0.07533 

0.07292 

0.07058 

0.06832 

0.06614 

0.06402 

0.06197 

0.05998 

0.05805 

0.05617 

0.96 

0.07261 

0.07042 

0.06830 

0.06624 

0.06429 

0.06230 

0.06041 

0.05857 

0.05679 

0.05505 

0.05336 

0.98 

0.06763 

0.06573 

0.06388 

0.06207 

0.06031 

0.05859 

0.05692 

0.05528 

0.05368 

0.05212 

0.05060 

1.00 

0.06292 

0.06128 

0.05967 

0.05810 

0.05655 

0.05504 

0.05356 

0.05210 

0.05068 



0.04929 

0.04792 
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TABLE IV. 


Continued. 


DIMEN3 EONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B^/ilJi,, FOR FIELD DO I NT 


INCREMENTS OF 0.02 


(b) Continued. Half cone angle, 22.0. 


Dimen- 




Dimens I onles 

s radius, p 


















axial 

position. 

0.60 

O.G2 

O.G4 

0 . 66 

O.GS 

0.70 

0.72 

0.74 

0.7 6 

0.7 8 

0.60 

* 0.20 

0.18277 

0.17427 

0. 16584 

0.15749 

0.14925 

0.14113 

0.13316 

0.12535 

0.11772 

0.11028 

0.10305 

- 0.18 

0.19840 

0.18860 

0. 17080 

0.16928 

0.15981 

0.15049 

0. 14135 

0.13241 

0.12369 

0.11520 

0.10697 

- 0.16 

0.21558 

0.20426 

0. 19305 

0.18198 

0.17107 

0.16035 

0. 14985 

0.13959 

0.12959 

0.11989 

0.11049 

- 0.14 

0.23450 

0.22141 

0.20845 

0.19566 

0.18308 

0.17071 

0.15862 

0.14681 

0.13532 

0.12418 

0.11342 

- 0.12 

0.25537 

0.24022 

0.22523 

0.21044 

0.19589 

0.18160 

0. 16763 

0.15399 

0.14074 

0.12791 

0. 11552 

- 0.10 

0.27846 

0.26092 

0.24356 

0.22644 

0.20959 

0.19306 

0.17687 

0.16109 

0.14574 

0.13088 

0.11656 

- 0.08 

0.30408 

0.28378 

0.26370 

0.24388 

0.22436 

0.20518 

0.18640 

0.16807 

0.15023 

0.13294 

0 . 11626 

- 0.06 

0.33263 

0.30918 

0.28597 

0.26304 

0.24043 

0.21819 

0.19637 

0.17502 

0.15421 

0.13398 

0.11443 

- 0.04 

0.36459 

0.33757 

0.31082 

0.28435 

0.25822 

0.23246 

0.20711 

0.18224 

0.15790 

0.13415 

0.11108 

- 0.02 

0.40052 

0.36953 

0.33882 

0.30840 

0.27830 

0.24856 

0.21921 

0.19029 

0.16185 

0.13394 

0.10663 

0.00 

0.44107 

0.40574 

0.37068 

0.33592 

0.30146 

0.26733 

0.23353 

0 . 200 LO 

0.16705 

0.13441 

0. 10221 

0.02 

0.47891 

0.43915 

0.39967 

0.36047 

0.32154 

0.28289 

0.24451 

0.20640 

0.16855 

0.13096 

0.09362 

0.04 

0.50674 

0.46278 

0.41910 

0.37567 

0.33247 

0.28949 

0.24671 

0.20410 

0.16163 

0. 11928 

0.07700 

0.06 

0.52538 

0.47751 

0.42989 

0.38250 

0.33531 

0.28828 

0.24138 

0.19458 

0.14783 

0.10109 

0.05430 

0.08 

0.53564 

0.48418 

0.43294 

0.38191 

0.33104 

0.28029 

0.22964 

0.17903 

0.12842 

0.07776 

O . Q 2 b 99 

0.10 

0.53630 

0.48357 

0.42905 

0.37471 

0.32052 

0.26642 

0.21239 

0.15838 

0.10434 

0.05023 

- 0.00401 

0 . 12 

0.53408 

0.47641 

0.41895 

0.36164 

0.30446 

0.24738 

0. 19034 

0.13332 

0.07626 

0.01914 

- 0.03811 

0.14 

0.52363 

0.46334 

0.40324 

0. 34329 

0.28347 

0.22373 

0. 16404 

0.10436 

0.04466 

- 0.01511 

- 0.07497 

0.16 

0.50753 

0.44491 

0.38247 

0.32018 

0.25801 

0.19592 

0.13389 

0.07188 

0.00986 

- 0.05221 

- 0.11435 

0.18 

0.48629 

0.42161 

0.35710 

0.29274 

0.22849 

0. 16434 

0. 10024 

0.03618 

- 0.02788 

- 0.09196 

- 0.15610 

0.20 

0.46036 

0.39386 

0.32753 

0.26133 

0.19526 

0. 12928 

0.06337 

- 0.00251 

- 0.06036 

- 0.13422 

- 0.20010 

0.22 

0.43015 

0.36204 

0.29409 

0.22628 

0.15860 

0.09101 

0.02349 

- 0.04397 

- 0.11140 

- 0.17883 

- 0.17542 

0.24 

0.39600 

0.32647 

0.25710 

0. 10787 

0.11876 

0.04975 

- 0.01918 

- 0.08805 

- 0.15688 

- 0.15484 

- 0.15253 

0.26 

0.35825 

0.28746 

0.21684 

0. 14635 

0.07598 

0.00571 

- 0.06447 

- 0.13459 

- 0.13380 

- 0.13271 

- 0. 13135 

0.28 

0.31716 

0.24527 

0.17354 

0. 10193 

0.03045 

- 0.04093 

- 0.11222 

- 0.11259 

- 0.11262 

- 0.11235 

- 0.11180 

0.30 

0.27300 

0.20013 

0.12741 

0.05483 

- 0.01764 

- 0.09001 

- 0.09143 

- 0.09249 

- 0.09322 

- 0.09365 

- 0.09360 

0.32 

0.22599 

0.15226 

0.07867 

0.00521 

- 0.06613 

- 0.07051 

- 0.07251 

- 0.07416 

- 0.07549 

- 0.07651 

- 0.07726 

0.34 

0.17634 

0.10184 

0.02748 

- 0.04675 

- 0.05001 

- 0.05287 

- 0.05536 

- 0.05750 

- 0.05933 

- 0.06085 

- 0.06211 

0.36 

0.12423 

0.04906 

- 0.02599 

- 0.03004 

- 0.03368 

- 0.03694 

- 0.03983 

- 0.04239 

- 0.04463 

- 0.04658 

- 0.04827 

0.38 

0.06984 

- 0.00594 

- 0.01072 

- 0.01507 

- 0.01902 

- 0.02260 

- 0.02582 

- 0.02872 

- 0.03131 

- 0.03362 

- 0.03566 

0.40 

0.01330 

0.00787 

0.00287 

- 0.00171 

- 0.00591 

- 0.00974 

- 0.01323 

- 0.01640 

- 0.01928 

- 0.02188 

- 0.02421 

0.42 

0.02565 

0.02007 

0.01492 

0.01016 

0.00578 

0.00175 

- 0.00195 

- 0.00534 

- 0.00845 

- 0.01128 

- 0.01386 

0.44 

0.03648 

0.03081 

0.02555 

0.02067 

0.01615 

0.01197 

0.00811 

0.00454 

0.00126 

- 0.00177 

- 0.00454 

0.46 

0.04591 

0.04019 

0.03486 

0.02991 

0.02529 

0.02101 

0.01703 

0.01333 

0.00991 

0.00674 

0.00382 

0.48 

0.05405 

0.04832 ! 

0.04297 

0.03797 

0.03331 

0.02895 

0.02489 

0.02111 

0.01759 

0.01431 

0.01127 

0.50 

0.06100 

0.05530 

0.04996 

0.04496 

0 . 0*027 

0.03588 

0.03178 

0.02794 

0.02436 

0.02100 

0.01788 

0.52 

0.06687 

0.06122 ! 

0.05592 

0.05094 

0.04627 

0.04188 

0.03776 

0.03390 

0.03027 

0.02688 

0.02370 

0.54 

0.07174 

0.06617 | 

0.06093 

0.05601 

0.05137 

0.04700 

0.04290 

0.03903 

0.03540 

0.03199 

0.02878 

0.56 

0.07569 

0.07023 

0.06508 

0.06022 

0.05564 

0.05133 

0.04726 

0.04342 

0.03980 

0.03639 

0.03318 

0.68 

0.07880 

0.07346 

0.06842 

0.06366 

0.05916 

0.05491 

0.05090 

0.04711 

0.04352 

0.04014 

0.03695 

0.60 

0.08114 

0.07594 

0.07103 

0.06638 

0.06198 

0.05762 

0 . 0538 B 

0.05015 

0.04662 

0.04328 

0.04012 

0.62 

0.08277 

0.07774 

0.07296 

0.06844 

0.06416 

0.06010 

0.05625 

0.05260 

0.04914 

0.04586 

0.04275 

0.64 I 

0.08377 

0.07890 

0.07429 

0.06991 

Q . 06575 

0.06181 

0.05806 

0.05450 

0.05113 

0.04792 

0.04487 

0.66 

0.08419 

0.07950 

0.07505 

0.07083 

0.06681 

0.06299 

0.05936 

0.05591 

0.05263 

0.04950 

0.04653 

0.68 

0.08408 

0.07958 

0.07531 

0.07125 

0.06738 

0.06370 

0.06020 

0.05686 

0.05368 

0.05065 

0.04777 

0.70 

0.08350 

0.07920 

0.07512 

0.07122 

0.06751 

0.06398 

0.06061 

0.05740 

0.05433 

0.05141 

0.04862 

0.72 

0.08250 

0.07841 

0.07451 

0.07080 

0.06725 

0.06387 

0.06064 

0.05756 

0.05462 

0.05181 

0.04912 

0.74 

0.08112 

0.07725 

0.07354 

0.07001 

0.06664 

0.06341 

0.06033 

0.05739 

0.05457 

0.05188 

0.04930 

0 . 76 

0.07942 

0.07576 

0.07226 

0.06891 

0.06571 

0.06265 

0.05972 

0.05692 

0.05423 

0.05166 

0.04920 

0.78 

0.07744 

0.07399 

0.07069 

0.06754 

0.06451 

0.06162 

0.05884 

0.05618 

0.05364 

0.05119 

0.04885 

0.80 

0.07522 

0.07199 

0.06889 

0.06592 

0.06308 

0.06035 

0.05773 

0.05522 

0.05281 

0.05049 

0.04827 

0.82 

0.07280 

0.06978 

0.06689 

0.06411 

0.06144 

0.05888 

0.05642 

0.05406 

0.05178 

0.04960 

0.04750 

0.84 

0.07022 

0.06741 

0.06472 

0.06213 

0.05964 

0.05725 

0.05494 

0.05273 

0.05059 

0.04854 

0.04656 

0.86 

0.06751 

0.06492 

0.06242 

0.06002 

0.05771 

0.05548 

0.05333 

0.05126 

0.04926 

0.04733 

0-04547 

0.88 

0.06473 

0.06234 

0.06003 

0.05781 

0.05567 

0.05360 

0.05161 

0.04968 

0.04781 

0.04602 

0.04428 

0.90 

0.06189 

0.05970 

0.05756 

0.05554 

0.05356 

0.05165 

0.04980 

0.04801 

0.04628 

0.04461 

0.04299 

0.92 

0.05903 

0.05703 

0.05509 

0.05322 

0.05140 

0.04964 

0.04794 

0.04628 

0.04468 

0.04313 

0.04162 

0.94 

0.05617 

0.05436 

0.05259 

0.05088 

0.04922 

0.04761 

0.04604 

0.04452 

0.04304 

0.04160 

0.04021 

0.96 

0.05336 

0.05171 

0.05011 

0.04856 

0.04704 

0.04556 

0.04413 

0.04273 

0.04137 

0.04004 

0.03876 

0.98 

0.05060 

0.04912 

0.04767 

0.04626 

0.04488 

0.04353 

0.04222 

0.04094 

0.03969 

0.03847 

0.03729 

1.00 

0.04792 

0.04659 

0.04528 

0.04400 

0.04275 

0.04153 

0.04033 

0.03917 

0.03802 

0.03691 

0.03582 
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TAbjjK IV. - Continued. DIMEN 3 IOMLE33 AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 3,/uJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 

(b) Concluded. Half cone angle, 22. L. 


Dixon- 




] 

Dimension! es 

3 3 radius, f 






axial 
pad i t ion, 

0. 30 

D.S2 

0.84 

0. 86 

0.88 

0.90 

0.92 

0.94 

0. 96 

0.98 

1.00 

- 0.20 

0. 10305 

0.09604 

0.08926 

0.08273 

0.07645 

0.07043 

0.06468 

0.05920 

0.05400 

0.04906 

0.04440 

- 0.18 

0.10697 

0.09902 

0.09134 

0.08397 

0.07691 

0.07017 

0.06376 

0.05768 

0.05193 

0.04651 

0.04143 

- 0 . 16 

0.11049 

0.10143 

0.09272 

0.08438 

0.07642 

0.06885 

0.06168 

0.05493 

0.04858 

0.04265 

0.03712 

- 0.14 

0.11342 

0.10306 

0.09313 

0.08365 

0.07485 

0.06612 

0.05810 

0.05058 

0.04358 

0.03708 

0.03109 

- 0.12 

0. 11552 

0.10363 

0.09226 

0.08143 

0.07119 

0.06155 

0.05254 

0.04415 

0.03641 

0.02931 

0.02284 

- 0.10 

0. 1 1656 

0.10281 

0.08970 

0.07725 

0.06552 

0,05454 

0.04435 

0.03496 

0.02639 

0.01865 

0.01171 

- 0.08 

0.11626 

0.10026 

0.08499 

0.07054 

0.05695 

0.04431 

0.03266 

0.02206 

0.01253 

0.00409 

- 0.00328 

- 0.06 

0.11443 

0.09563 

0.07766 

0.06063 

0.04464 

0.02981 

0.01625 

0.00406 

- 0.00666 

- 0.01588 

- 0.02359 

- 0.04 

0 . 11108 

0.00877 

0.06734 

0.04691 

0.02765 

0.00974 

- 0.00661 

- 0.02114 

- 0.03360 

- 0*04381 

- 0.05168 

- 0-02 

0. 10663 

0.08000 

0.05416 

0.02924 

0.00540 

- 0.01712 

- 0.03800 

- 0.05676 

- 0.07273 

- 0.08500 

- 0.09272 

0.00 

0.10221 

0.07050 

0.03933 

0.00875 

- 0.02115 

- 0,05026 

- 0.07843 

- 0.10543 

- 0. 1 3085 

- 0.15386 

- 0.17045 

0.02 

0.09362 

0.05651 

0.01962 

- 0.01710 

- 0.05370 

- 0.09028 

- 0.12699 

- 0. 16413 

- 0.20223 

- 0.24224 

- 0.21481 

0.04 

0.07700 

0.03473 

- 0.00759 

- 0.05004 

- 0.09275 

- 0.13588 

- 0.17963 

- 0.22427 

- 0.27017 

- 0.24689 

- 0.22543 

0.06 

0.05430 

0.00740 

- 0.03970 

- 0.08709 

- 0.13488 

- 0. 18320 

- 0.23221 

- 0.28208 

- 0.26217 

- 0.24326 

- 0.22552 

0.08 

0.02699 

- 0.02395 

- 0.07514 

- 0.12666 

- 0.17859 

- 0.23103 

- 0.28409 

- 0.26705 

- 0.25061 

- 0.23488 

- 0.21994 

0. 10 

- 0.00401 

- 0.05843 

- 0.11310 

- 0.16807 

- 0.22342 

- 0,27921 

- 0.26469 

- 0.25054 

- 0.23682 

- 0.22360 

- 0.21095 

0.12 

- 0.03811 

- 0.09553 

- 0.15316 

- 0.21106 

- 0.26928 

- 0,25704 

- 0.24499 

- 0.23320 

- 0.22171 

- 0.21058 

- 0.19984 

0 . 14 

- 0.07497 

- 0.13497 

- 0.19516 

- 0.25556 

- 0.24540 

- 0.23531 

- 0.22533 

- 0.21552 

- 0.20591 

- 0.19654 

- 0.18744 

0 . 16 

- 0.11435 

- 0.17660 

- 0.23900 

- 0.23074 

- 0.22245 

- 0.21418 

- 0.20596 

- 0.19784 

- 0.18983 

- 0. 18199 

- 0. 17432 

0.18 

- 0.15610 

- 0.22032 

- 0.21381 

, - 0.20720 

- 0.20052 

- 0,19381 

- 0 . 1 B 710 

- 0 . 18042 

- 0.17381 

- 0. 16728 

- 0. 16087 

0.20 

- 0.20010 

- 0.19521 

- 0.19015 

- 0 . 18495 

- 0.17965 

- 0.17429 

- 0.16888 

- 0.16346 

- 0.15806 

- 0.15269 

- 0.14738 

0.22 

- 0. 17542 

- 0.17179 

- 0. 16797 

- 0. 16400 

- 0.15989 

- 0.15569 

- 0.15142 

- 0. 14710 

- 0.14275 

- 0.13839 

- 0.13405 

0.24 

- 0.15253 

- 0.14999 

- 0.14725 

- 0. 14433 

- 0.14126 

- 0.13007 

- 0. 13470 

- 0.13141 

- 0.12799 

- 0.12453 

- 0.12104 

0.26 

- 0.13135 

- 0.12975 

- 0.12794 

- 0. 12593 

- 0.12376 

- 0.12145 

- 0.11902 

- 0.11640 

- 0. 11387 

- 0.11119 

- 0.10846 

0.28 

- 0.11180 

- o.inoi 

- 0.11000 

- 0. 10878 

- 0.10739 

- 0.10584 

- 0. 10415 

- 0. 10235 

- 0.10044 

- 0.09845 

- 0.09639 

0.30 

- 0.09380 

- 0.09370 

- 0.09338 

- 0.09284 

- 0.09212 

- 0.09123 

- 0.09019 

- 0.08902 

- 0.00774 

- 0.08635 

- 0.08488 

0.32 

- 0.07726 

- 0.07776 

- 0.07802 

- 0.07007 

- 0.07793 

- 0.07762 

- 0.07714 

- 0.07653 

- 0.07578 

- 0.07493 

- 0.07397 

0 . 34 

- 0.06211 

- 0.06311 

- 0.06388 

- 0.06443 

- 0.06479 

- 0.06497 

- 0.06498 

- 0.06485 

- 0.06458 

- 0.06419 

- 0.06369 

0.36 

- 0.04827 

- 0.04970 

- 0.05090 

- 0.05188 

- 0.05266 

- 0.05327 

- 0.05370 

- 0.05398 

- 0.05412 

- 0.05413 

- 0.05403 

0 . 38 

- 0.03566 

- 0.03745 

- 0.03901 

- 0.04036 

- 0.04151 

- 0.04248 

- 0.04327 

- 0.04391 

- 0.04441 

- 0.04477 

- 0.04501 

0.40 

- 0.02421 

- 0.02631 

- 0.02817 

- 0.02983 

- 0.03129 

- 0.03256 

- 0.03367 

- 0.03461 

- 0.03541 

- 0.03607 

- 0.03661 

0.42 

- 0.01386 

- 0.01621 

- 0.01833 

- 0.02024 

- 0.02195 

- 0.02349 

- 0.02485 

- 0.02606 

- 0.02712 

- 0.02804 

- 0.02883 

0.44 

- 0.00454 

- 0.00709 

- 0.00941 

- 0.01153 

- 0.01346 

- 0.01521 

- 0.01680 

- 0.01822 

- 0.01950 

- 0.02064 

- 0.02166 

0.46 

0.00382 

0.001 11 

- 0.00138 

- 0.00367 

- 0.00578 

- 0.00770 

- 0.00947 

- 0.01108 

- 0.01254 

- 0.01387 

- 0.01506 

0.48 

0.01127 

0.00844 

0.00582 

0.00340 

0.00115 

- 0.00092 

- 0.00203 

i - 0.00459 

- 0.00620 

- 0.00768 

- 0.00904 

0.50 

0.01788 

0.01496 

0.01225 

0.00972 

0.00736 

0.00518 

0.00315 

0.00128 

- 0.00046 

- 0.00207 

- 0.00355 

0.52 

0.02370 

0.02072 

0.01794 

0.01533 

0.01290 

0.01063 

0.00052 

0.00654 

0.00471 

0.00301 

0.00142 

0.54 

0.02878 

0.02577 

0.02294 

0.02029 

0.01780 

0.01547 

0.01329 

0.01125 

0.00934 

0.00756 

0.00590 

0.56 

0.03318 

0.03016 

0.02731 

0.02463 

0.02211 

0.01974 

0.01752 

0.01543 

0.01347 

0.01163 

0.00991 

0.58 

0.03695 

0.03393 

0.03108 

0.02840 

0.02587 

0.02348 

0.02123 

0.01911 

0.01711 

0.01524 

0.01347 

0.60 

0.04012 

0.03713 

0.03430 

0.03163 

0.02910 

0.02671 

0.02445 

0.02232 

0.02031 

0.01841 

0.01661 

0.62 

0.04275 

0.03980 

0.03700 

0.03436 

0.03185 

0.02947 

0.02722 

0.02509 

0.02308 

0.02117 

0.01937 

0.64 

0.04487 

0.04198 

0.03923 

0.03663 

0.03415 

0.03180 

0.02957 

0.02746 

0.02545 

0.02355 

0.02175 

0.66 

0.04653 

0.04371 

0.04102 

0.03847 

0.03604 

0.03373 

0.03153 

0.02944 

0.02746 

0.02557 

0.02378 

0.68 

0.04777 

0.04502 

0.04241 

0.03992 

0.03754 

0.03520 

0.03313 

0.03108 

0.02913 

0.02727 

0.02550 

0 . 70 

0.04862 

0.04596 

0.04343 

0.04101 

0.03870 

0.03649 

0.03439 

0.03239 

0.03048 

0.02865 

0.02692 

0.72 

0.04912 

0.04656 

0.04411 

0.04177 

0.03953 

0.03739 

0.03535 

0.03340 

0.03154 

0.02976 

0.02806 

0.74 

0.04930 

0.04684 

0.04448 

0.04223 

0.04007 

0.03801 

0.03603 

0.03414 

0.03233 

0.03060 

0.02895 

0.76 

0.04920 

0.04684 

0.04459 

0.04242 

0.04035 

0.03836 

0.03646 

0.03463 

0.03289 

0.03121 

0.02961 

0 . 78 

0.04885 

0.04660 

0 . 044*4 

0.04237 

0.04039 

0.03848 

0.03665 

0.03490 

0.03322 

0.03160 

0.03006 

0.80 

0.04827 

0.04613 

0.04408 

0 . 042 1 L 

0.04022 

0.03840 

0.03665 

0.03497 

0.03335 

0.03180 

0.03031 

0 . 82 

0.04750 

0.04547 

0.04353 

0.04166 

0.03986 

0.03813 

0.03646 

0.03486 

0.03331 

0.03103 

0.03040 

0.84 

0.04656 

0.04465 

0.04281 

0.04104 

0.03934 

0.03769 

0.03611 

0.03458 

0.03311 

0.03170 

0.03033 

0.86 

0.04547 

0.04368 

0.04195 

0.04028 

0.03867 

0.03712 

0.03562 

0.03417 

0.03278 

0.03143 

0.03013 

0.88 

0.04428 

0.04260 

0.04098 

0.03941 

0.03789 

0.03643 

0.03501 

0.03365 

0.03232 

0.03105 

0.02981 

0.90 

0.04299 

0.04142 

0.03990 

0.03843 

0.03701 

0.03563 

0.03430 

0.03301 

0.03177 

0.03056 

0.02939 

0.92 

0.04162 

0.04016 

0.03875 

0.03738 

0.03605 

0.03476 

0.03351 

0.03230 

0.03112 

0.02999 

0.02889 

0.94 

0.04021 

0.03885 

0.03754 

0.03626 

0.03502 

0.03382 

0.03265 

0.03151 

0.03041 

0.02934 

0.02830 

0.96 

0.03076 

0.03750 

0.03628 

0.03510 

0.03394 

0.03282 

0.03173 

0.03067 

0*02964 

0.02864 

0.02766 

0.98 

0.03729 

0.03613 

0.03500 

0.03391 

0.03284 

0.03179 

0.03078 

0.02979 

0.02882 

0.02789 

0.02697 

1.00 

0.03582 

0.03475 

0.03371 

0.03270 

0.03170 

0.03074 

0.02979 

0.02807 

0.02790 

0.02710 

0.02625 
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TABLE IV. 


Continued. DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B„/p.JL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 


(c) Half cone angle, 30.0. 


D.irnen- 

Dimensionless radius, p 











1 


axial 

0 

0.02 

0.04 

0.06 

0.08 

0.10 

0.12 

0.14 

0.16 

o 

03 

0.20 

position, 












- 0.20 

0.62437 

0.62378 

0.62203 

0.61912 

0.61509 

0.60994 

0.60373 

0.59649 

0.58827 

0.57912 

0.56910 

- 0.18 

0.68742 

0.68674 

0.68470 

0.68131 

0.67662 

0.67065 

0.66345 

0.65508 

0.64560 

0.63506 

0. 62354 

- 0 . 16 

0. 75869 

0.75708 

0.75548 

0.75151 

0.74600 

0.73901 

0.73061 

0 . 723 B 6 

0.70964 

0.69764 

0.68434 

- 0 . 14 

0.83963 

0.83868 

0.83582 

0.83109 

0.82455 

0.81628 

0.80637 

0.79491 

0. 78201 

0.76778 

0. 75233 

- 0 . 12 

0.93213 

0.93097 

0.92750 

0.92178 

0.91391 

0.90398 

0.89214 

0.07852 

0.86328 

0.84655 

0. 82848 

- 0 . 10 

1.03867 

1.03723 

1.03292 

1.02585 

1.01615 

1.00402 

0.98964 

0.97324 

0.95501 

0.93516 

0.91386 

- 0.08 

1. 16275 

L . 16088 

1. 15533 

1. 14629 

1.13401 

1.11880 

1.10099 

1.08089 

L . 05879 

L . 03496 

1.00964 

- 0.06 

l . 30958 

1.30702 

1.29947 

1 . 28732 

1.27111 

1.25140 

1.22874 

1.20360 

1.17639 

1.14745 

1 . 1 L 707 

- 0.04 

1.48601 

1.48408 

1.47273 

1.45507 

1.43235 

1.40568 

1.37592 

1.34376 

1.30971 

1.27415 

1.23740 

- 0.02 

1.71650 

1.70866 

1.68787 

1.65865 

1.62412 

1.58613 

1.54578 

1.50376 

1.46055 

1.41646 

1.37173 

0.00 

2.08148 

2.02391 

1.96668 

1.90977 

1.85321 

1.79698 

1.74108 

1.68552 

L . 63031 

1.57543 

1.52089 

0.02 

2.44446 

2.33716 

2.24348 

2.15890 

2.08020 

2.00581 

1.93436 

1.86526 

1.79803 

1.73236 

1 . 66 B 01 

0.04 

2-66695 

2.55575 

2.45262 

2.35647 

2.26604 

2.18024 

2.09818 

2.01920 

1.94279 

1.86856 

1.79620 

0.06 

2.83541 

2. 72264 

2.61591 

2.51423 

2.41720 

2.32448 

2.23531 

2. 14928 

2.06598 

1.98509 

1.90632 

0.08 

2.96833 

2.85506 

2.7461 1 

2.64131 

2.54041 

2*44309 

2. 34903 

2.25791 

2.16946 

2.08340 

1.99951 

0.10 

3.07457 

2.96087 

2*85067 

2.74389 

2.64037 

2.53994 

2.44240 

2.34754 

2.25515 

2.16505 

2*07705 

0 . 12 

3.15942 

3.04543 

2.93438 

2.82621 

2.72084 

2.61816 

2.51804 

2.42032 

2.32488 

2.23157 

2. 14025 

0.14 

3.22641 

3.11221 

3.00054 

2.89136 

2.78461 

2.68022 

2.57811 

2.47817 

2.38030 

2.28439 

2. 19034 

0.16 

3.2761 l 

3.16375 

3.05160 

2.94163 

2.83382 

2.72809 

2.62440 

2.52268 

2.42283 

2.32479 

2.22848 

0.18 

3.31646 

3.20197 

3.00944 

2.97885 

2.87017 

2.76337 

2.65840 

2.55521 

2.45374 

2.35392 

2.25569 

0.20 

3.34299 

3.22840 

3. 11556 

3.00446 

2.89508 

2.78739 

2.68136 

2.57694 

2.47410 

2.37277 

2.27292 

0.22 

3. 35896 

3.24428 

3.13119 

3.01966 

2.90969 

2.80126 

2.69433 

2*58887 

2.48486 

2.38225 

2.28099 

0 . 24 

3.36541 

3.25066 

3. 13734 

3.02545 

2.91498 

2.80591 

2.69822 

2.59187 

2.48685 

2.38312 

2.28065 

0.26 

3.36321 

3.24840 

3. 13489 

3.02270 

2.91179 

2.80217 

2.69381 

2.58670 

2.46080 

2.37609 

2.27255 

0.28 

3.35313 

3.23826 

3 . 12459 

3.01212 

2.90084 

2.79074 

2.68181 

2.57401 

2.46735 

2.36179 

2.25731 

0.30 

3.33581 

3.22089 

3 . 10708 

2.99438 

2.88277 

2.77225 

2.66280 

2*55441 

2.44707 

2.34075 

2.23543 

0 . 32 

3.31183 

3.19687 

3.08294 

2.97002 

2.85812 

2.74723 

2.63733 

2.52842 

2.42047 

2.31348 

2.20742 

0 . 34 

3.28170 

3.16670 

3.05265 

2.93956 

2.82740 

2.71617 

2 . 605 B 7 

2.49649 

2.38801 

2.28041 

2. 17369 

0.36 

3.24586 

3.13083 

3.01660 

2.90342 

2.79103 

2.67951 

2.56885 

2.45905 

2.35009 

2.24196 

2. 13464 

0.38 

3.20471 

3.08965 

2.97542 

2.86200 

2.74941 

2.63763 

2.52665 

2.41647 

2.30708 

2.19846 

2.09061 

0.40 

3 . 15861 

3.04353 

2.92921 

2.81567 

2.70289 

2.59087 

2.47960 

2.36909 

2.25931 

2.15026 

2.04193 

0 . 42 

3 . 10708 

2.99278 

2.87839 

1 2.76473 

2.65178 

2.53955 

2.42802 

2.31720 

2.20708 

2.09764 

1.98887 

0.44 

3.05281 

2.93768 

2.82323 

1 2.70946 

2.59636 

2.48394 

2.37218 

2.26109 

2.15065 

2.04086 

1.93170 

0.46 

2.99365 1 

2.87850 

2.76400 

2.65013 

2.53690 

2.42430 

| 2.31234 

2.20100 

2.09027 

1.98016 

1.87065 

0.48 

2.93064 

2.81547 

2.70091 

2.58696 

2.47361 

2.36086 

2,24870 

2.13714 

2.02616 

1.91577 

1.80594 

0 . 50 

2.86398 

2.74880 

2.63419 

2.52016 

2.40670 

2.29381 

2 . 18149 

2.06972 

1.95852 

1.84786 

1.73775 

0.52 

2. 79387 

2.67867 

1 2.56402 

2.44992 

2.33636 

2.22335 

2.11087 

1.99893 

1.88752 

l .77663 

1.66626 

0 . 54 

2.72046 

2.60526 

2.49057 

2.37640 

2.26276 

2.14963 

2.03702 

1.92491 

1.81332 

1.70222 

1.59162 

0 . 56 

2.64392 

2.52870 

2.41398 

2.29976 

2 . 18604 

2.07281 

1.96008 

1.84703 

1.73607 

1.62479 

1.51398 

0.58 

2.56438 

2.44915 

2.33440 

2.22013 

2.10634 

1.99302 

1.88017 

1.76780 

1.65589 

1.54445 

1.43346 

0.60 

2.48195 

2.36671 

2.25194 

2. 13762 

2.02377 

1.91037 

1.79743 

1.68495 

1.57291 

1.46132 

1.35017 

0.62 

2. 39674 

2.28150 

2.16670 

2.05235 

1.93844 

1.82498 

1.71195 

1.59937 

1.48722 

1.37550 

1.26421 

0.64 

2. 30885 

2.19359 

2.07878 

1.96439 

1.85044 

1.73692 

1 .62382 

1.51116 

1.39891 

1.28708 

1.17566 

0.66 

2.21834 

2.10308 

1.98825 

1.87304 

1.75985 

1.64628 

1.53312 

1.42338 

1.30806 

1.19614 

1.08462 

0.68 

2.12529 

2 . 01 Q 03 

1.89518 

1.78075 

1.66673 

1.55312 

1.43992 

1.32712 

1.21473 

1.10273 

0*99113 

0 . 70 

2.02975 

1.91448 

1.79962 

1.68516 

1.57113 

1.45749 i 

1.34426 

1.2314 2 

1.11897 

1.00692 

0.89526 

0.72 

1.93175 

1.81648 

1.70162 

1.58716 

1.47310 

1.35944 

1.24618 

1 .13332 

1.02084 

0.90875 

0.79704 

0.74 

1.83132 

1.71605 

1.60119 

1.48672 

1.37266 

1 . 25 B 99 

1.14572 

1.03284 

0.92035 

0.80824 

0.69650 

0 . 76 

l . 72847 

1.61320 

1.49834 

1.38388 

1.26982 

1.15616 

1.04289 

0.93001 

0.81752 

0.70541 

0.59368 

0 . 78 

1.62319 

1.50793 

1.39307 

1.27862 

1.16458 

1.05093 

0.93769 

0.82483 

0.71237 

0.60026 

0 . 4 B 857 

0.80 

1.51546 

1.40020 

1.28535 

1. 17093 

1.05691 

0.94330 

0.83009 

0.71728 

0.60486 

0.49263 

0.38117 

0.82 

1.40522 

1.28996 

1.17514 

1.06074 

0.94677 

0.83321 

0.72007 

0.60734 

0.49500 

0.30304 

0.35918 

0.84 

L . 29239 

1.17714 

1.06235 

0.94800 

0.83409 

0.72062 

0.60757 

0.49494 

0.38271 

0.35872 

0. 33720 

0.86 

1. 17685 

1.06162 

0.94687 

0. 83259 

0 . 7187 ? 

0.60541 

0.49250 

0.38002 

0.35595 

0.33459 

0.31537 

0.88 

1.05843 

0.94322 

0.82853 

0.71435 

0.60066 

0.48747 

0.37474 

0. 35067 

0.32961 

0.31083 

0.29386 

0.90 

0.93687 

0.82169 

0.70709 

0. 59305 

0.47957 

0. 36661 

0.34263 

0.32203 

0.30389 

0.28762 

0.27283 

0.92 

0. 81180 

0.69666 

0.58220 

0.46839 

0.35520 

0.33146 

0.31159 

0.29435 

0.27903 

0.26517 

0.25246 

0.94 

0.68261 

0.56756 

0.45334 

0.33989 

0.31665 

0.29791 

0.28197 

0.26793 

0.25527 

0.24368 

0.23294 

0.96 

0. 54825 

0.43337 

0.31961 

0.29738 

0.28050 

0.26646 

0 . 2541 6 

0.24308 

0.23286 

0.22338 

0.21444 

0.98 

0. 40648 

0.29208 

0.27230 

0.25875 

0.24758 

0.23768 

0 . 22 B 61 

0.22012 

0.21210 

0.20445 

0.19712 

1.00 

0.24653 

0.23938 

0.23237 

0.22549 

0.21875 

0.21214 

0.20566 

0. 19932 

0.19312 

0.18704 

0.18110 
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Continued. 


TAREK tV. 


DJKKNCIOISLKJJ AXIAL MAGNETIC FIELD Ob 1 COLID FIN 1ITE CONE, 10 E„/^JL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 


(c) Continued. Half cone ancle, 30.0. 


i ; ; non - 
:;'or:lc;u 
ax’ al 
: t : on. 




Dlmensionloa 

a rad i us , p 






0.20 

0.22 

0.2-5 

0 . 2 G 

0.28 

0.30 

0.32 

0.34 

0. 30 

0.3B 

0.40 

- 0.20 

0.56910 

0.55824 

0.54663 

0.53430 

0.52132 

0.50775 

0.49363 

0.47903 

0.46401 

0.44860 

0.43287 

- 0.10 

0.62354 

0.61111 

0.59782 

0.58376 

0.56899 

0.55358 

0.53750 

0.52108 

0.50411 

0.48676 

0.46906 

- 0.16 

0.68434 

0.67002 

0.65478 

0.63869 

0.62183 

0.60429 

0.58613 

0.56744 

0.54827 

0.52869 

0.50877 

- 0.14 

0. 75233 

0.73577 

0. 71820 

0.69972 

0.68043 

0.66042 

0.63977 

0.61056 

0.59607 

0.57478 

0.55234 

- 0.12 

0 . 82648 

0.80921 

0*78886 

0.76756 

0.74541 

0.72253 

0.69899 

0.67491 

0.65035 

0.62540 

0.60012 

- 0.10 

0.91386 

0.89129 

0. 86761 

0.84295 

0.81745 

0.79121 

0.76435 

0.73697 

0.70914 

0.68095 

0.65247 

- 0.08 

1.00964 

0.98303 

0.95532 

0.92667 

0.89721 

0.86708 

0.83638 

0.80522 

0.77367 

0.74183 

0. 70977 

- 0.06 

1.11707 

1.08549 

1.05291 

1.01949 

0.98539 

0.95073 

0.91561 

0.88014 

0.84439 

0.80644 

0.77235 

- 0.04 

1.23740 

1.19969 

1. 16122 

1.12215 

1.08261 

1.04271 

1.00253 

0.96216 

0.92167 

0.88113 

0.84057 

- 0.02 

1.37173 

1.32654 

1.28102 

1.23529 

1.18942 

1.14349 

1.09756 

1.05168 

1.00589 

0.96023 

0.91474 

0.00 

1.52089 

1.46671 

1.41286 

1.35938 

1.30624 

1.25347 

1.20105 

1.14900 

1.09733 

1.04603 

0.99512 

0.02 

1.66601 

1.60481 

1.54263 

1.48138 

1.42096 

1.36132 

1.30241 

1.24418 

1.18660 

1.12964 

1.07328 

0.04 

1.79620 

1.72549 

1.65623 

1.58827 

1.52149 

1.45570 

1.39105 

1.32725 

1.26431 

1.20217 

1.14079 

0.06 

1.90632 

1.82943 

1.75423 

1.68055 

1.60825 

1.53722 

1.46735 

1.39857 

1.33078 

1.26393 

1.19797 

0.08 

1.99951 

1.91757 

1.83742 

1. 75889 

1.68105 

1.60618 

1.53178 

1.45855 

1.38642 

1.31531 

1. 24516 

0 . 10 

2.07705 

1.99098 

1.90670 

1.82407 

1.74295 

1.66325 

1.58486 

1.50770 

1.43168 

1.35673 

1.28279 

0 . 12 

2 . 14025 

2.05078 

1.96304 

1.87692 

1.79231 

1.70910 

1.62721 

1.54656 

1.46707 

1.38866 

1.31128 

0 . 14 

2.19034 

2.09804 

2.00739 

1.91830 

1.83067 

1.74441 

1.65945 

1.57571 

1.49311 

1.41160 

1.33110 

0 . 16 

2.22848 

2.13380 

2.04067 

1.94903 

1.85878 

1.76986 

1.68219 

1 .59570 

1.51034 

1.42603 

1.34273 

0.18 

2.25569 

2.15899 

2.06375 

1.96990 

1.87737 

1. 78611 

1.69605 

1.60712 

1.51928 

1.43247 

1.34662 

0.20 

2.27292 

2.17448 

2.07741 

1.98164 

1.88712 

1.79379 

1.70161 

1.61052 

1.52046 

1.43139 

1.34325 

0.22 

2.28099 

2.18105 

2.00238 

1.98493 

1.88865 

1.79350 

1.69944 

1.60640 

1.51436 

1.42325 

1.33305 

0.24 

2.28065 

2.17939 

2.07932 

1.98039 

1.88256 

1.78580 

1.69005 

1.59528 

1.50145 

1.40851 

1.31643 

0.26 

2.27255 

2.17015 

2.06884 

1.96860 

1.86939 

1.77118 

1.67393 

L . 57761 

1.48217 

1.38758 

1.29380 

0.28 

2.25731 

2.15388 

2.05148 

1.95007 

1.84964 

1.75013 

1.65154 

1.55381 

1.45692 

1.36084 

1.26553 

0.30 

2.23543 

2 . 131 L 0 

2.02772 

1.92528 

1.82374 

1.72309 

1.62328 

1.52429 

1.42610 

L . 32866 

1.23196 

0.32 

2.20742 

2.10228 

1.99803 

1.89466 

1.79213 

1.69043 

1.50954 

1.48941 

1.39004 

1.29138 

1.19342 

0 . 34 

2.17369 

2.06783 

1.96280 

1.85859 

1.75518 

1.65254 

1.55066 

1.44951 

1.34907 

1.24931 

1.15020 

0.36 

2.13464 

2.02813 

1.92240 

1.81744 

1.71322 

1.60974 

1.50697 

1.40490 

1.30348 

1.20272 

1.10258 

0.38 

2.09061 

1.98351 

1.87715 

1.77152 

1.66658 

1.56234 

! 

1.45877 

j 1.35585 

1.25356 

1.15189 

1.05081 

0.40 

2.04193 

1.93430 

1.82737 

1.72113 

1.61554 

1.51061 

1.40631 

L . 30263 

1.19955 

1.09705 

0.99512 

0.42 

1.98887 

1.88077 ' 

1.77333 

1.66653 

1.56036 

1.45400 

1.34985 

1.24548 

1.14168 

1.03843 

0.93572 

0.44 

1.93170 

1.82318 

1.71527 

1.60797 

1.50127 

1.39515 

1.28960 

1.18460 

1.08015 

0.97622 

0.87281 

0.46 

1.07065 

1.76174 

1.65342 

1.54567 

1.43848 

1.33185 

1.22576 

1.12020 

1.01516 

0.91062 

0.80656 

0.48 

1.80594 

1.69668 

1.58798 

1.47982 

1.37220 

1.26511 

1 . 15853 

1.05246 

0.94688 

0.84178 

0 . 73715 

0.50 

1.73775 

1.62818 

1.51913 

! 1.41061 

1.30260 

1.19509 

1.08807 

0.98154 

0.87547 

0.76987 

0.66471 

0.52 

1.66626 

1.55640 

1.44705 

1 1.33820 

1.22983 

1.12195 

1.01454 

0.90758 

0.80108 

0.69502 

0.58939 

0.54 

1.59162 

1.48151 

1.37189 

1.26274 

1.15405 

1.04503 

0.93806 

0.83073 

0.72384 

0.61736 

0.51131 

0.56 

1.51390 

1.40364 

1.29377 

1. 18435 

1.07539 

0.96686 

0.85877 

0.75111 

0.64386 

0.53701 

0.43057 

0.58 

1.43346 

1.32292 

1.21283 

1.10317 

0.99395 

0.88516 

0.77678 

0.66881 

0.56125 

0.45408 

0. 34729 

0.60 

1.35017 

1.23945 ! 

l . 12916 

1.01930 ! 

0.90986 

0.80082 

0.69219 

0.58396 

0.47611 

0.36864 

0.26155 

0.62 

1.26421 

1.15333 

1.04288 

0.93283 

0.82319 

0.71395 

0.60509 

0.49662 

0.38853 

0.28080 

0.26059 

0.64 

1.17566 

1.06466 

0.95406 

0.04385 

0.73404 

0.62461 

0.51556 

0.40689 

0.29858 

0.27781 

0.25845 

0.66 

1.08462 

0.97350 

0.86277 

0.75243 

0.64248 

0.53289 

0.42368 

0.31483 

0.29355 

0.27373 

0.25525 

0.68 

0. 99113 

0,87992 

0. 76909 

0. 65864 

0.54856 

0.43885 

0.32950 

0.30775 

0.28753 

0 . 26869 

0.25109 

0.70 

0.89526 

0.78397 1 

0.67306 

0.56253 

0.45235 1 

0.34254 

0.32037 

0.29979 

0,28065 

0.26278 

0.24608 

0.72 

0.79704 

0.68570 

0.57474 

0.46414 

0.35390 

0.33134 

0.31046 

0.29106 

0.27299 

0 . 2561 l 

0.24031 

0.74 

0.69650 

0.58514 

0.47414 

0.36351 

0.34061 1 

0.31948 

0.29989 

0.28166 

0.26467 

0.24878 

0.23380 

0.76 

0.59368 

0.48231 

0.37131 

0.34811 

0.32677 

0.30705 

0.20875 

0.27170 

0.25578 

0.24087 

0.22688 

0.78 

0.48857 

0.37722 

0.35376 

0.33228 

0.31249 

0.29418 

0.27715 

0.26127 

0.24642 

0.23249 

0.21941 

0.80 

0.38117 

0.35749 

0.33592 

0.31614 

0.29788 , 

0.28096 

0.26520 

0.25048 

0.23669 

0.22373 

0.21154 

0.82 

0.35918 

0.33760 

0. 31790 

0.29979 | 

0.28306 

0.26751 

0.25300 

0.21942 

0.22668 

0.21468 

0.20337 

0.84 

0.33720 

0.31768 

0.29983 

| 0.28338 

0.26813 

0.25393 

0.24065 

0.22820 

0.21648 

0.20542 

0.19497 

0.06 

0.31537 

0.29789 

0.28184 

0.26700 

0.25322 

0.24034 

0.22826 

0.21690 

0.20618 

0.19604 

0.18644 

0.88 

0.29386 

0.27835 

0.26406 

0.25080 

0.23843 

0.22684 

0.21592 

0.20562 

0.19587 

0.18663 

0.17704 

0.90 

0,27283 

0.25924 

0.24665 

0.23491 

0.22390 

0.21353 

0.20374 

0.19446 

0.18564 

0.17725 

0.16925 

0.92 

0.25246 

0.24070 

0.22973 

0.21943 

0.20972 

0.20053 

0 . 19180 

0.18349 

0.17557 

0.16800 

0.16075 

0.94 

0.23294 

0.22290 

0.21345 

0.20451 

0.19602 

0.18793 

0. 18020 

0. 17281 

0.16573 

0.15893 

0.15240 

0.96 

0.21444 

0.20598 

0. 19793 

0. 19024 

0 . IB 28 B 

0.17582 

0 . 16902 

0.16249 

0.15619 

0 . 1501 L 

0. 14425 

0.98 

0 . 19712 

0.19008 

0.18329 

0. 17674 

0.17040 

0.16427 

0.15833 

0 . L 5 Z 58 

0.14700 

0.14160 

0.13636 

1.00 

0. 18110 

0.17529 

0.16961 ^ 

0. 16406 

0.15864 

0.15335 

0. 14818 

0. 14314 

0.13822 

0.13343 

0.12876 
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TABLE IV. - Continued. DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B 2 /p.JL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 


(c) Continued. Half cone angle, 30.0. 


Dimen- 

Dimensionless radius, p | 

axial 

0.40 

0.42 

0.44 

0.46 

0.48 

0.50 

0.52 

0.54 

0.56 

0.58 

0. 60 

position, 

T1 












- 0.20 

0.43287 

0.41687 

0.40064 

0.38424 

0.36770 

0.35108 

0.33443 

0.31778 

0.30117 

0.28466 

0.26829 

- 0.18 

0.46906 

0.45109 

0.43288 

0.41451 

0.39600 

0.37743 

0.35883 

0.34025 

0.32173 

0.30334 

0.28510 

- 0.16 

0.50877 

0.48857 

0.46815 

0.44755 

0.42685 

0.40608 

0.38531 

0.36457 

0.34393 

0.32342 

0.30311 

- 0.14 

0.55234 

0.52963 

0.50671 

0.48364 

0.46047 

0.43726 

0.41406 

0.39093 

0.36791 

0.34506 

0.32243 

- 0.12 

0.60012 

0.57459 

0.54888 

0.52303 

0.49711 

0.47118 

0.44529 

0.41950 

0.39385 

0.36840 

0.34320 

- 0.10 

0.65247 

0.62378 

0.59494 

0.56601 

0.53704 

0.50809 

0.47923 

0.45049 

0.42193 

0.39360 

0.36556 

- 0.08 

0.70977 

0.67754 

0.64522 

0.61286 

0.58052 

0.54825 

0.51610 

0.48412 

0.45236 

0.42088 

0.38971 

- 0.06 

0.77235 

0.73619 

0.70002 

0.66388 

0.62782 

0.59190 

0.55616 

0.52064 

0.48538 

0.45044 

0.41585 

- 0.04 

0.84057 

0.80006 

0.75964 

0.71935 

0.67923 

0.63933 

0.59967 

0.56029 

0.52123 

0.48253 

0.44422 

- 0.02 

0.91474 

0.86944 

0.82437 

0.77955 

0.73501 

0.69078 

0.64688 

0.60334 

0.56018 

0.51742 

0.47511 

0.00 

0.99512 

0.94459 

0.89446 

0.84474 

0.79542 

0.74653 

0.69808 

0.65006 

0.60250 

0.55541 

0.50681 

0.02 

1.07328 

1.01749 

0.96228 

0.90761 

0.85349 

0.79990 

0.74685 

0.69431 

0.64231 

0.59083 

0.53987 

0.04 

1.14079 

1.08014 

1.02019 

0.96090 

0.90226 

0.84423 

0.78681 

0.72997 

0.67371 

0.61801 

0.56287 

0.06 

1.19797 

1.13284 

1.06849 

1.00490 

0.94202 

0.87982 

0.81828 

0.75737 

0.69706 

0.63734 

0.57618 

0.08 

1.24516 

1.17592 

1.10753 

1.03994 

0.97312 

0.90702 

0.84161 

0.77685 

0.71272 

0.64918 

0.58621 

0.10 

1.28279 

1.20978 

1.13767 

1.06640 

0.99592 

0.92618 

0.85715 

0.78879 

0.72106 

0.65393 

0.58735 

0.12 

1.31128 

1.23485 

1.15933 

1.08467 

1.01080 

0.93770 

0.86530 

0.79358 

0 . 722*8 

0.65197 

0.58201 

0 . 14 

1.33110 

1.25156 

1.17293 

1.09515 

1.01817 

0.94195 

0.86643 

0.79158 

0.71734 

0.64369 

0.57057 

0.16 

1.34273 

1.26037 

1.17889 

1.09826 

1.01842 

0.93932 

0.86092 

0.78317 

0.70603 

0.62945 

0.55339 

0.18 

1.34662 

1.26170 

1.17764 

1.09440 

1.01194 

0.93020 

0.84914 

0.76871 

0.68888 

0.60959 

0.53081 

0-20 

1.34325 

1.25600 

1. 16959 

1.08397 

0.99911 

0.91494 

0.83144 

0.74855 

0 . 6662 * 

0.58446 

0.50317 

0.22 

1-33305 

1.24369 

1.15514 

1.06735 

0.98029 

0.89391 

0.80816 

0.72301 

0 . 638*2 

0.55434 

0.47074 

0.24 

l . 31643 

1.22516 

1.13467 

1.04491 

0.95584 

0.86743 

0.77963 

0.69241 

0.60572 

0.51953 

0.43380 

0.26 

1.29380 

1.20080 

1.10854 

1.01698 

0.92608 

0.83581 

0.74614 

0.65702 

0 . 568*1 

0.48029 

0.39261 

0.28 

1.26553 

1.17096 

1.07709 

0.98389 

0.89133 

0.79937 

0.70797 

0. 61711 

0.52676 

0.43686 

0 . 3*740 

0.30 

1.23196 

1.13596 

1.04063 

0.94595 

0 . 85 186 

0.75836 

0.66540 

0.57295 

0 . *8098 

0.38947 

0.29837 

0.32 

1.19342 

1.09613 

0.99947 

0.90342 

0.80796 

0.71304 

0.61865 

0.52475 

0.43132 

0.33832 

0.24573 

0.34 

1.15020 

1.05173 

0.95387 

0.85659 

0.75986 

0.66366 

0.56796 

0.47274 

0.37796 

0.28361 

0.18965 

0.36 

1.10258 

1.00304 

0.90408 

0.80568 

0.70780 

0.61043 

0.51354 

0.41711 

0.32111 

0.22551 

0.13030 

0.38 

1.05081 

0.95030 

0.85034 

0.75091 

0.65199 

0.55355 

0.45557 

0.35804 

0.26092 

0.16419 

0.06784 

0.40 

0.99512 

0.89373 

0.79286 

0.69250 

0.59262 

0.49321 

0.39425 

0.29570 

0. 19756 

0.09980 

0.00240 

0.42 

0.93572 

0.83353 

0.73183 

0.63063 

0.52988 

0.42959 

0.32972 

0.23026 

0.13118 

0.03248 

0.02109 

0.44 

0.87281 

0.76989 

0.66745 

0.56547 

0.46394 

0.36283 

0.26214 

0. 16184 

0.06192 

0.04933 

0.03780 

0.46 

0.80656 

0.70298 

0.59986 

0.49718 

0.39493 

0.29310 

0. 19165 

0.09059 

0.07689 

0.06427 

0.05267 

0.48 

0.73715 

0.63297 

0.52923 

0.42592 

0.32301 

0.22051 

0.11839 

0.10364 

0.09001 

0.07742 

0.06580 

0.50 

0.66471 

0.55999 

0.45569 

0.35180 

0.24831 

0.14519 

0.12948 

0.11491 

0.10140 

0.08890 

0.07733 

0.52 

0.50939 

0.48418 

0.37937 

0.27496 

0.17093 

0 . 15*30 

0.13886 

0. 12452 

0.11120 

0.09884 

0.08736 

0.54 

0.51131 

0.40565 

0.30038 

0.19550 

0.17804 

0.16180 

0.14668 

0.13261 

0.11951 

0.10733 

0.09600 

0.56 

0.43057 

0.32452 

0.21884 

0.20061 

0.18362 

0.16779 

0. 15304 

0.13928 

0.12645 

0.11449 

0 . 10333 

0.58 

0.34729 

0.24087 

0.22193 

0.20427 

0.18779 

0. 17241 

0. 15805 

0.14464 

0.13211 

0. 12040 

0. 10947 

0.60 

0.26155 

0.24194 

0.22366 

0.20659 

0.19065 

0.17575 

0. 16182 

0.14876 

0.13659 

0.12517 

0.11449 

0.62 

0.26059 

0.24174 

0.22415 

0.20770 

0.19233 

0.17793 

0. 16445 

0.15182 

0.13998 

0. 12889 

0.11849 

0.64 

0.25845 

0.24038 

0.22350 

0.20770 

0.19291 

0.17904 

0. 16603 

0. 15383 

0.14238 

0.13163 

0.12153 

0.66 

0.25526 

0.23798 

0.22182 

0.20669 

0.19249 

0.17917 

0.16666 

0.15491 

0. 14386 

0.13347 

0.12371 

0.68 

0.25109 

0.23463 

0.21922 

0.20476 

0.19118 

0.17842 

0.16642 

0.15514 

0. 14451 

0.13451 

0. 12508 

0.70 

0.24608 

0.23044 

0.21577 

0.20200 

0.18905 

0.17687 

0. 16540 

0 . 1545*5 

0. 14440 

0.13480 

0.12574 

0.72 

0.24031 

0.22550 

0.21159 

0. 19851 

0.18620 

0.17461 

0. 16367 

0.15335 

0.14362 

0.13442 

0 . 12573 

0.74 

0.23388 

0.21990 

0.20675 

0. 19438 

0.16271 

0.17171 

0. 16132 

0.15150 

0.14222 

0.13344 

0.12513 

0.76 

0. 22688 

0.21373 

0.20135 

0. 18968 

0.17866 

0.16825 

0.15840 

0.14909 

0. 14027 

0.13192 

0.12401 

0.78 

0.21941 

0.20708 

0.19546 

0. 18449 

0.17412 

0.16430 

0. 15501 

0 . 14620 

0.13785 

0.12993 

0. 12241 

0.80 

0.21154 

0.20004 

0.18917 

0. 17890 

0.16917 

0 . 1^995 

0.15120 

0. 14290 

0.13501 

0.12752 

0.12040 

0.82 

0.20337 

0.19267 

0.18256 

0. 17297 

0.16388 

0.15525 

0 . 14704 

0.13924 

0.13182 

0.12476 

0.11803 

0.84 

0.19497 

0.18508 

0.17569 

0. 16679 

0.15832 

0.15027 

0 . 14260 

0.13529 

0.12833 

0.12169 

0.11536 

0.86 

0. 18644 

0.17732 

0. 16866 

0. 16041 

0.15256 

0.14507 

0.13793 

0.13111 

0.12460 

0.11838 

0.11244 

0.88 

0.17784 

0.16948 

0.16151 

0*15391 

0.14665 

0.13972 

0.13309 

0.12675 

0.12068 

0 . 11487 

0.10930 

0.90 

0. 16925 

0.16162 

0.15432 

0. 14735 

0. 14066 

0.13426 

0. 12813 

0.12225 

0.11661 

0.11120 

0.10601 

0.92 

0.16075 

0.15381 

0.14716 

0. 14078 

0.13465 

0.12876 

0.12311 

0. 11767 

0.11245 

0. 10742 

0.10259 

0.94 

0.15240 

0.14612 

0. 14008 

0* 13426 

0.12866 

0 .L 2327 

0 . U 807 

0.11306 

0.10823 

0.10358 

0.09909 

0.96 

0.14425 

0.13859 

0.13312 

0. 12784 

0.12274 

0.11781 

0. 11305 

0.10844 

0.10400 

0.09970 

0.09555 

0.98 

0.13636 

0.13127 

0. 12635 

0. 12157 

0.11693 

0 . 112*4 

0. 10009 

0.10387 

0.09978 

0.09582 

0.09198 

1.00 

0.12876 

0.12421 

0.11978 

0. 11547 

0.11127 

0.10718 

0. 10321 

0.09936 

0.09561 

0.09196 

0 . 088*3 


119 




i 

TABLE IV. - Continued. DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B z /^iJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 


(c) Continued. Half cone angle, 30.0. 


Dirr.en- 




Dimens ionle 

s radius, p 

















axial 

0.60 

0 . 62 

0.64 

0.66 

0.68 

0.70 

0.72 

0.74 

0.76 

0.78 

0.80 

pos? tion, 

n 












- 0.20 

0.26829 

0.25209 

0.23610 

0.22030 

0.20494 

0.18985 

0.17512 

0.16081 

0.14694 

0.13355 

0. 12068 

- o . ia 

0.28510 

0.26706 

0.26928 

0.23179 

0.21464 

0.19787 

0 . 18152 

0.16564 

0.15027 

0.13545 

0.12122 

- 0 . 16 

0.30311 

0.28303 

0.26323 

0.24377 

0.22469 

0.20604 

0. 10707 

0.17022 

0.15315 

0.13671 

0. 12093 

- 0 . 16 

0.32263 

0.30007 

0.27803 

0.25636 

0.23512 

0.21435 

0. 19412 

0.17448 

0.15548 

0.13719 

0.11965 

- 0 . 12 

0.36320 

0.31830 

0.29376 

0.26963 

0.24597 

0.22283 

0.20028 

0.17837 

0.15710 

0.13677 

0.11721 

- 0.10 

0. 36556 

0.33786 

0.31056 

0.28368 

0.25731 

0.23152 

0.20635 

0.10188 

0.15819 

0.13534 

0.11343 

- 0.08 

0. 38971 

0.35891 

0.32853 

0.29063 

0.26927 

0.24050 

0.21240 

0 . 18504 

0.15849 

0.13284 

0.10820 

- 0.06 

0.61585 

0.38166 

0.36792 

0.31468 

0.28201 

0.24994 

0.21856 

0.18794 

0.15815 

0.12929 

0.10146 

- 0.06 

0.66622 

0.60635 

0.36895 

0.33207 

0.29576 

0.26007 

0.22506 

0. 19080 

0.15736 

0 . 12483 

0.09333 

- 0.02 

0.67511 

0.63326 

0. 39190 

0.35108 

0.31083 

0.27119 

0.23221 

0.19394 

0.15645 

0.11981 

0.08411 

0.00 

0.50881 

0.66270 

0.61712 

0.37208 

0.32760 

0.28371 

0.24045 

0.19784 

0.15593 

0.11477 

0.07442 

0.02 

0.53987 

0.68966 

0.63955 

0.39020 

0.34140 

0.29316 

0.24549 

0 . 19840 

0.15191 

0.10603 

0.06079 

0.06 

0.56287 

0.50826 

0.65619 

0.40065 

0.34762 

0.29511 

0.24310 

0.19159 

0.14057 

0.09001 

0.03991 

0.06 

0. 57818 

0.51956 

0.66147 

0.40388 

0.34677 

0.29013 

0.23392 

0.17812 

0.12271 

0.06763 

0.01284 

0.08 

0.58621 

0.52377 

0.66183 

0.40038 

0.33937 

0.27877 

0.21855 

0.15866 

0.09906 

0.03969 

- 0.01951 

0.10 

0.58735 

0.52129 

0.65573 

0.39061 

0.32590 

0.26156 

0.19754 

0.13380 

0.07028 

0.00691 

- 0.05637 

0 . 12 

0.58201 

0.51255 

0.44357 

0. 37500 

0.30682 

0.23897 

0.17141 

0.10407 

0.03691 

- 0.03014 

- 0.09716 

0.16 

0.57057 

0.69793 

0.42575 

0.35397 

0.28255 

0.21143 

0.14057 

0.06991 

- 0.00061 

- 0.07104 

- 0.14147 

0 . 16 

0.55339 

0.67780 

0.40265 

0.32788 

0.25345 

0.17930 

0 . 10540 

0.03167 

- 0.04192 

- 0.11545 

- 0.18897 

0.18 

0.53081 

0.65269 

0. 37459 

0.29705 

0.21984 

0.14290 

0.06619 

- 0.01034 

- 0.08675 

- 0.16310 

- 0.23944 

0.20 

0.50317 

0.62232 

0.34188 

0.26179 

0.18202 

0.10251 

0.02323 

- 0.05589 

- 0.13488 

- 0.21379 

- 0.29269 

0.22 

0.67076 

0.38757 

0.30479 

0.22235 

0.14023 

0.05836 

- 0.02328 

- 0. 10476 

- 0.18610 

- 0.26736 

- 0.26171 

0.26 

0.63380 

0.36850 

0.26357 

0.17898 

0.09469 

0.01066 

- 0.07315 

- 0 . 15678 

- 0.24027 

- 0.23679 

- 0.23272 

0.26 

0.39261 

0.30536 

0.21845 

0 . 131 B 8 

0.04561 

- 0.04040 

- 0. 12619 

- 0.21180 

- 0.21037 

- 0.20828 

- 0.20561 

0.28 

0.36760 

0.25833 

0 . 16963 

0.08125 

- 0.00683 

- 0.09466 

- 0. 18226 

- 0.18278 

- 0.18258 

- 0.18173 

- 0.18028 

0.30 

0.29037 

0.20766 

0.11730 

0.02726 

- 0.06248 

- 0.15197 

- 0.15433 

- 0.15591 

- 0.15679 

- 0.15702 

- 0. 15666 

0.32 

0.26573 

0.15351 

0.06164 

- 0.02992 

- 0.12119 

- 0. 12529 

- 0. 12856 

- 0.13107 

- 0.13289 

- 0.13407 

- 0.13467 

0.36 

0. 18965 

0.09605 

0.00279 

- 0.09015 

- 0,09589 

- 0.10076 

- 0.10482 

- 0.10814 

- 0.11070 

- 0.11279 

- 0.11422 

0.36 

0.13030 

0.03566 

- 0.05908 

- 0.06637 

- 0.07274 

- 0.07827 

- 0.08301 

- 0.08702 

- 0.09037 

- 0.09310 

- 0.09526 

0.38 

0.06786 

- 0.02817 

- 0.03691 

- 0.04470 

- 0.05161 

- 0.05769 

- 0.06300 

- 0.06762 

- 0.07157 

- 0.07492 

- 0.07772 

0.60 

0.00260 

- 0.00771 

- 0.01682 

- 0.02502 

- 0.03236 

- 0.03891 

- 0.04471 

- 0.04983 

- 0.05430 

- 0.05818 

- 0.06152 

0.62 

0.02109 

0.01073 

0.00131 

- 0.00721 

- 0.01490 

- 0.02183 

- 0.02803 

- 0.03356 

- 0.03848 

- 0.04281 

- 0.04660 

0.66 

0.03780 

0.02726 

0.01763 

0.00886 

0.00088 

- 0.00634 

- 0.01287 

- 0.01875 

- 0.02402 

- 0.02873 

- 0.03292 

0.66 

0.05267 

0.06201 

0.03223 

0.02328 

0.01510 

0.00765 

0.00086 

- 0.00529 

- 0.01086 

- 0.01588 

- 0.02039 

0.68 

0.06580 

0.05509 

0.04524 

0.03617 

0.02785 

0.02022 

0.01324 

0.00687 

0.00107 

- 0.00420 

- 0.00897 

0.50 

0.07733 

0.06663 

0.05674 

0.04762 

0.03921 

0.03147 

0.02436 

0.01783 

0.01185 

0.00638 

0. 00140 

0.52 

0.08736 

0.07672 

0.06686 

0.05773 

0.04928 

0.04148 

0.03420 

0.02764 

0.02153 

0.01592 

0.01078 

0.56 

0.09600 

0.08566 

0.07567 

0.06658 

0.05814 

0.05032 

0.04308 

0.03638 

0.03019 

0.02448 

0.01922 

0.56 

0.10333 

0.09296 

0.08327 

0.07425 

0.06587 

0.05808 

0.05084 

0.04412 

0.03789 

0.03212 

0.02678 

0.58 

0.10967 

0.09926 

0.08973 

0.08084 

0.07255 

0.06482 

0.05761 

0.05091 

0.04468 

0.03888 

0.03350 

0.60 

0.11669 

0.10650 

0.09515 

0.08641 

0.07824 

0.07061 

0.06348 

0.05682 

0.05062 

0.04483 

0.03944 

0.62 

0.11869 

0. 10876 

0.09960 

0.09104 

0.08302 

0.07551 

0.06849 

0.06191 

0.05576 

0.05002 

0.04465 

0.66 

0.12153 

0.11205 

0.10315 

0.09480 

0.08696 

0.07960 

0.07270 

0.06623 

0.06017 

0.05449 

0.04917 

0.66 

0.12371 

0.11652 

0 . 10588 

0.09776 

0.09012 

0.08293 

0 . 0761 8 

0.06984 

0.06389 

0.05829 

0.05305 

0.68 

0.12508 

0.11621 

0 . 10785 

0.09997 

0.09255 

0.08557 

0.07899 

0.07280 

0.06697 

0.06146 

0.05633 

0.70 

0.12576 

0.11719 

0. 10912 

0.10151 

0.09433 

0.08756 

0.08117 

0.07514 

0.06946 

0.06410 

0.05905 

0.72 

0.12573 

0.11752 

0.10977 

0.10243 

0.09551 

0.08896 

0.08277 

0.07693 

0.07141 

0.06619 

0.06127 

0 . 76 

0.12513 

0.11728 

0. 10984 

0.10280 

0.09613 

0.08982 

0.08385 

0.07820 

0.07286 

0.06780 

0.06301 

0.76 

0.12601 

0.11651 

0.10940 

0.10266 

0.09626 

0.09020 

0.08446 

0.07901 

0.07385 

0.06896 

0.06432 

0.78 

0.12261 

0.11527 

0 . 10849 

0. 10206 

0.09595 

0.09015 

0.08464 

0.07940 

0.07443 

0.06972 

0.06524 

0.80 

0.12060 

0.11363 

0.10719 

0. 10106 

0.09524 

0.08970 

0.08443 

0.07941 

0.07464 

0.07011 

0.06580 

0.82 

0.11603 

0.11163 

0 . 10553 

0.09971 

0.09410 

0.08890 

0.08387 

0.07908 

0.07452 

0.07017 

0.06603 

0. 06 

0.11536 

0.10932 

0.10356 

0.09806 

0.09281 

0.08779 

0.08301 

0.07845 

0.07409 

0.06994 

0.06597 

0.86 

0.11266 

0.10676 

0. 10133 

0.09613 

0.09117 

0.08643 

0.08189 

0.07755 

0.07341 

0.06944 

0.06566 

0.88 

0.10930 

0.10398 

0.09880 

0.09399 

0.08931 

0.08483 

0.08053 

0.07642 

0.07249 

0.06072 

0.06511 

0.90 

0 . 10601 

0 . 10103 

0-09625 

0.09166 

0.00726 

0.08304 

0.07899 

0.07510 

0.07137 

0.06779 

0.06436 

0.92 

0.10259 

0.09795 

0.09348 

0.08919 

0.08506 

0.08109 

0.07727 

0.07360 

0.07008 

0.06670 

0.06344 

0.96 

0.09909 

0.09677 

0.09061 

0.08660 

0.08273 

0.07901 

0.07542 

0.07197 

0.06865 

0.06545 

0.06236 

0.96 

0.09555 

0.09156 

0.08766 

0.08392 

0.08032 

0.07683 

0.07347 

0.07023 

0.06710 

0.06409 

0.06118 

0.98 

0.09198 

0.08827 

0.08467 

0.08120 

0.07783 

0.07458 

0.07143 

0.06839 

0.06546 

0.06262 

0.05988 

1.00 

0.08863 

0.08500 

0.08167 

0.07844 

0.07531 

0.07228 

0.06934 

0.06649 

0.06374 

0.06108 

0.05850 
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TABLE IV. - Continued. DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B 2 /uJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 

(c) Concluded. Half cone angle, 30.0. 


Dimen- 
s I onl es s 




Dimensionless radius, j 

3 





axial 

position, 

I) 

0.80 

0.82 

0.84 

0.86 

0.88 

0.90 

0.92 

0.94 

0. 96 

0.98 

1.00 

-0.20 

0.12068 

0.1083* 

0.09658 

0.085*1 

0.07*85 

0.06492 

0.05563 

0.0*698 

0.03897 

0.03160 

0.02*85 

-0.18 

0.12122 

0.10761 

0.09*66 

0.082*0 

0.07086 

0.0600* 

0.0*998 

0.0*067 

0.03211 

0.02*30 

0.01722 

-0.16 

0.12093 

0.10588 

0.09158 

0.07008 

0.065*1 

0.05361 

0.0*269 

0.03265 

0.02352 

0.01526 

0.00787 

-0.1* 

0.1196$ 

0. 10293 

0.08709 

0.07216 

0.05022 

0.0*528 

0.03339 

0.02256 

0.01280 

0.00*10 

-0.00356 

-0.12 

0.11721 

0.09856 

0.00092 

0.06*33 

0.0*889 

0.03*63 

0.02162 

0.00990 

-0.00053 

-0.00967 

-0.01755 

-0.10 

0.113*3 

0.0925* 

0.07277 

0.05*22 

0.03698 

0.0211* 

0.00680 

-0.00597 

-0.01715 

-0.02672 

-0.03*72 

-0.08 

0.10820 

0.08*66 

0.06236 

0^041*1 

0.02196 

0.00*16 

-0.0118* 

-0.02593 

-0.03798 

-0.0*798 

-0.0559* 

-0.06 

0.101*6 

0.07*80 

0. 0*9*3 

0.02553 

0.00328 

-0.01708 

-0.03532 

-0.05117 

-0.064*0 

-0.07*85 

-0.08253 

-0.0* 

0.09333 

0.06296 

0.03390 

0.00631 

-0.01955 

-0.0*340 

-0.06*8* 

-0.083*1 

-0.09855 

-0.10973 

-0.11668 

-0.02 

0.08*11 

0. 0*9*6 

0.01599 

-0.01612 

-0.0*665 

-0.07528 

-0. 10156 

-0.12*83 

-0. 1**00 

-0.15738 

-0.16295 

0.00 

0. 07**2 

0.03*9* 

-0.00358 

-0.0*103 

-0.07728 

-0.11213 

-0. 1*532 

-0.176*6 

-0.20*85 

-0.22906 

-0.2*223 

0.02 

0.06079 

0.01620 

-0.02773 

-0.07097 

-0. 11352 

-0.155*0 

-0. 19667 

-0.23753 

-0.278** 

-0.32069 

-0.28032 

0.0* 

0.03991 

-0.00977 

-0.05907 

-0. 10805 

-0.15682 

-0.20552 

-0.25*39 

-0.30381 

-0.35*40 

-0.32018 

-0.28859 

0.06 

0.0128* 

-0.0*172 

-0.09613 

-0. 15050 

-0.20*96 

-0.25971 

-0.31*99 

-0.37115 

-0.3*175 

-0.31367 

-0.20739 

0.08 

-0.01951 

-0.07862 

-0.13773 

-0.19696 

-0.256*6 

-0.316*0 

-0.37699 

-0.35163 

-0.32699 

-0.3033* 

-0.28097 

o.io 

-0.05637 

-0.1196* 

-0.18301 

-0.2*659 

-0.31050 

-0.37*88 

-0.35307 

-0.33 L 61 

-0.31070 

-0.2905* 

-0.27131 

0.12 

-0.09716 

-0.16*23 

-0.231*2 

-0.29885 

-0.36662 

-0.3*801 

-0.32950 

-0.31127 

-0.293** 

-0.27616 

-0.25955 

0.1* 

-0. 1*1*7 

-0.21196 

-0.28259 

-0.353*5 

-0.33778 

-0.3220* 

-0.30635 

-0.2908* 

-0.27561 

-0.26078 

-0.2*643 

0.16 

-0.18897 

-0.26256 

-0.33620 

-0.3233* 

-0.31020 

-0.29696 

-0.28370 

-0.2705* 

-0.25755 

-0.2*483 

-0.232*5 

0.18 

-0.239** 

-0.31583 

-0. 305^6 

-0.29*78 

-0.28385 

-0.27278 

-0.2616* 

-0.25052 

-0.239*9 

-0.22863 

-0.21799 

0.20 

-0.29269 

-0.28*75 

-0.27638 

-0.26768 

-0.25870 

-0.2*95* 

-0*2*026 

-0.23093 

-0.22162 

-0.212*0 

-0.20331 

0.22 

-0.26171 

-0.25555 

-0.2*895 

-0.2*199 

-0.23*73 

-0.22725 

-0.21961 

-0.21187 

-0.20*09 

-0.19632 

-0. 18862 

0.2* 

-0.23272 

-0.22813 

-0.22310 

-0.21768 

-0.2119* 

-0.20595 

-0.19976 

-0.193*3 

-0.18701 

-0.1805* 

-0.17*08 

0.26 

-0.20561 

-0.202*1 

-0.19876 

-0.19*71 

-0.19032 

-0.18565 

-0.18075 

-0.17567 

-0.170*6 

-0. 16515 

-0.15980 

0.28 

-0.18028 

-0.17832 

-0.17589 

-0.17305 

-0.16985 

-0.16635 

-0. 16260 

-0.15863 

-0.15*50 

-0.1502* 

-0.1*589 

0.30 

-0.15666 

-0.15578 

-0. 15**3 

-0. 15266 

-0.15052 

-0.1*806 

-0.1*532 

-0.1*235 

-0.13919 

-0.13586 

-0.132*1 

0.32 

-0.11*67 

-0.13*7* 

-0.13*3* 

-0.13352 

-0.13231 

-0.13077 

-0.1289* 

-0.12685 

-0.12*55 

-0.12206 

-0.119*2 

0.3* 

-0.11*22 

-0.1151* 

-0.11557 

-0.11558 

-0.11520 

-0. 11**8 

-0.113*5 

-0.11215 

-0.11061 

-0.10887 

-0. 10696 

0.36 

-0.09526 

-0.09691 

-0.09808 

-0.09881 

-0.09916 

-0.09916 

-0.0988* 

-0.0982* 

-0.09739 

-0.09631 

-0.09505 

0.38 

-0.07772 

-0.07999 

-0.08180 

-0.08318 

-0.08*17 

-0.08*80 

-0.08511 

-0.08512 

-0.08*88 

-0.08*40 

-0.08372 

0.*0 

-0.06152 

-0.06*35 

-0-06671 

-0.06865 

-0.07019 

-0.07137 

-0.07223 

-0.07279 

-0.07309 

-0.0731* 

-0.07298 

0. *2 

-0.0*660 

-0.0*991 

-0.05275 

-0.05516 

-0.05719 

-0.05886 

-0.06020 

-0.0612* 

-0.06201 

-0.06253 

-0.06283 

0.** 

-0.03292 

-0.03662 

-0. 03987 

-0.0*270 

-0.0*51* 

-0.0*723 

-0.0*899 

-0.050*5 

-0.0516* 

-0.05257 

-0.05327 

0 • *6 

-0.02039 

-0. 02**3 

-0.02802 

-0. 03120 

-0.03*00 

-0.036*5 

-0.03858 

-0.0*040 

-0.0*195 

-0.0*325 

-0.0*431 

0 . *8 

-0.00897 

-0.01328 

-0.01716 

-0.0206* 

-0.02375 

-0.02650 

-0.0289* 

-0.03108 

-0.0329* 

-0.03*55 

-0.03592 

0.50 

0.001*0 

-0.00313 

-0.00725 

-0.01097 

-0.01*33 

-0.0173* 

-0.0200* 

-0.022*5 

-0.02*58 

-0.026*6 

-0.02810 

0.52 

0.01078 

0.00607 

0.00177 

-0.00215 

-0.00571 

-0.0009* 

-0.01186 

-0.01*49 

-0.01605 

-0.01896 

-0.020 B * 

0.5* 

0.01922 

0.01*38 

0.0099* 

0.00586 

0.00213 

-0.00127 

-0,00*37 

-0.00719 

-0.0097* 

-0.01205 

-0.01*12 

0.56 

0.02678 

0.02185 

0.01730 

0.01310 

0.00925 

0.00571 

0,002*6 

-0.00051 

-0.00322 

-0.00568 

-0.00793 

0.58 

0.03350 

0.02852 

0.02389 

0.01962 

0.01567 

0.01203 

0.00867 

0.00558 

0.0027* 

0.000 L * 

-0.00223 

0.60 

0.039** 

0. 03**3 

0.02977 

0.025*5 

0.021** 

0.01772 

0.01*28 

O.OillO 

0.00816 

0.005*6 

0.00297 

0.62 

0. 0**65 

0.0396* 

0.03*98 

0.03063 

0.02658 

0.02282 

0.01932 

0.01608 

0.01307 

0.01029 

0.00771 

0.6* 

0.0*917 

0. 0**19 

0.0395* 

0.03520 

0.031 L * 

0.02735 

0.02383 

0.0205* 

0.017*8 

0.01*6* 

0.01201 

0.66 

0.05305 

0.0*813 

0.0*351 

0.03919 

0.03515 

0.03136 

0,02782 

0.02*52 

0.021** 

0.01856 

0.01588 

0.68 

0.05633 

0.051*8 

0.0*693 

0.0*265 

0.0386* 

0.03*68 

0.03135 

0.0280* 

0.02*95 

0.02206 

0.01935 

0.70 

0.05905 

0.05*30 

0.0*982 

0.0*561 

0.0*165 

0.03792 

0.03*42 

0.0311* 

0.02805 

0.02516 

0.022*5 

0.72 

0.06127 

0.05662 

0.0522* 

0.0*811 

0. 0**21 

0.0*05* 

0.03708 

0,03383 

0.03076 

0.02788 

0.02518 

0.7* 

0.06301 

0.058*9 

0.05*21 

0.05017 

0.0*635 

0.0*275 

0.03935 

0.0361* 

0.03311 

0.03026 

0.02758 

0.76 

0.06*32 

0.05993 

0.05577 

0.0518* 

0.0*811 

0.04*59 

0.0*125 

0.03810 

0.03512 

0.03231 

0.02966 

0.78 

0.0652* 

0.06099 

0.05696 

0.0531* 

0.0*951 

0.0*608 

0.0*282 

0.0397* 

0.03682 

0.03*06 

0.031** 

0.80 

0.06580 

0.06170 

0.05780 

0.05*10 

0.05059 

0.0*725 

0.0*408 

0.0*108 

0.03823 

0.03552 

0.03296 

0.62 

0.06603 

0.06209 

0.0583* 

0.05*76 

0.05137 

0.0*813 

0.0*506 

0.0*21* 

0.03936 

0.03672 

0.03*22 

0.8* 

0.06597 

0.06219 

0.05859 

0.05515 

0.05187 

0.0*875 

0.0*578 

0.0*29* 

0.0*025 

0.03760 

0.0352* 

0.86 

0.06566 

0.0620* 

0.05858 

0.05528 

0.05213 

0.0*913 

0.0*626 

0.0*352 

0.0*091 

0.038*2 

0.03605 

0.88 

0.06511 

0.06166 

0.05 B 36 

0.05520 

0.05217 

0.0*929 

0.0*652 

0.0*389 

0.0*137 

0.03896 

0.03666 

0.90 

0.06*36 

0.06106 

0.05793 

0.05*91 

0.05202 

0.0*925 

0.0*660 

0.0*406 

0.0*163 

0.03931 

0.03709 

0.92 

0.063** 

0.06032 

0.05733 

0. 05**5 

0.05169 

0.0*90* 

0.0*650 

0.0*407 

0.0*173 

0.03950 

0.03736 

0.9* 

0.06238 

0.059*2 

0.05657 

0.05383 

0.05120 

0.0*868 

0.0*625 

0.0*392 

0.0*168 

0.0395* 

0.037*8 

0.96 

0.06 L 18 

0.05838 

0.05568 

0.05309 

0.05059 

0.0*818 

0.0*587 

0.0*36* 

0.0*150 

0.039*4 

0.037*7 

0.98 

0.05988 

0.0572* 

0.05*69 

0.05223 

0.0*985 

0.0*757 

0.0*536 

0.0*32* 

0.0*120 

0.03923 

0.0373* 

1.00 

0.05850 

0.05601 

0.05360 

0.05127 

0.0*902 

0.0*685 

0.0*476 

0.0*27* 

0.0*079 

0.03891 

0.03710 
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TABLE IV. - Continued. DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 3 z /pJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 

(d) Half cone angle, 4b. 0. 


Dimen- 




I 

limensionles 

s radius , p 






sl onless 

[ 











axial 

0 

0.02 

0.04 

0.06 

0.08 

0.10 

0.12 

0.14 

0.16 

0.1S 

0.20 

position, 

T1 












- 0.20 

1.33386 

1.33190 

1.32605 

1.31643 

1.30320 

1.20658 

1.26681 

1.24417 

1.21892 

1.19134 

1.16169 

- 0 . 1 B 

U 42672 

1.42448 

1.41781 

1.40686 

1.39185 

1.37307 

1.35084 

1.32548 

1.29733 

1.26672 

1.23394 

- 0.16 

1.52859 

1.52600 

1.51831 

1.50572 

1.48854 

1.46715 

1.44197 

1.41341 

1.38189 

1.34779 

1.31146 

- 0.14 

1.64006 

1.63782 

1.62883 

1.61417 

1.59429 

1.56970 

1.54097 

1.50862 

1.47314 

1.43501 

1.39462 

- 0.12 

1.76535 

1.76172 

1.75100 

1.73366 

1.71034 

1.68177 

1.64870 

1.61179 

1.57167 

1.52886 

L . 48382 

- 0.10 

1.90448 

1.90003 

1.88695 

1.86599 

1.83817 

1.80455 

1.76610 

1.72370 

1.67807 

1.62902 

1.57945 

- 0.08 

2.06166 

2.05598 

2.03946 

2.01344 

1.97956 

1.93938 

1.89421 

1.84513 

1.79296 

1.73838 

1.68191 

- 0.06 

2.24204 

2.23433 

2.21239 

2.17887 

2.13657 

2.08776 

2.03411 

1.97686 

1.91693 

1.85498 

1.79154 

- 0.04 

2.45434 

2.44271 

2.41118 

2.36587 

2.31153 

2.25121 

2.10683 

2.11965 

2.05052 

1.98004 

1.90866 

- 0.02 

2.71693 

2.69483 

2.64346 

2.57854 

2.50676 

2.43116 

2.35330 

2.27411 

2.19417 

2.11388 

2.03351 

0.00 

3 . 1 1613 

3.01663 

2-91813 

2.82063 

2.72413 

2.62863 

2.53414 

2.44066 

2.34818 

2.25671 

2 . 16626 

0.02 

3.51332 

3.33642 

3.19079 

3.06072 

2.93949 

2.82411 

2. 71298 

2.60519 

2.50017 

2.39752 

2.29690 

0.04 

3.76991 

3.58254 

3.41707 

3.26738 

3.12872 i 

2.99804 

2.87342 

2.75362 

2.63778 

2.52531 

2.41577 

0.06 

3 . 97222 

3.78092 

3.60507 

3.44437 

3.29366 

3.15147 

3.01612 

2.88636 

2.76131 

2.64029 

2.52279 

0.08 

4.13861 

3.94529 

3.76480 

3*59580 

3.43666 

3.28503 

3.14197 

3.00404 

2.87120 

2.74279 

2.61828 

0.10 

4.27781 

4.00326 

3.89933 

3.72526 

3.56005 

3.40264 

3.25205 

3 . 10741 

2.96800 

2.83322 

2.70257 

0.12 

4. 39499 

4.19961 

4.01331 

3.83562 

3.66589 1 

3.50341 

3.34742 

3 . 19725 

3.05231 

2.91205 

2. 77603 

0.14 

4.49355 

4.29758 

4. 10955 

3.92916 

3.75598 

3.58948 

3.42913 

3.27438 

3.12474 

2.97976 

2.83904 

0.16 

4.57593 

4.37951 

4. 19016 

4.00770 

3.83179 

3.66208 

3.49814 

3.33956 

3.18593 

3.03686 

2 .B 9203 

0 . 18 

4.64395 

4.4471 B 

4.25680 

4.07268 

3.89459 

3.72224 

3.55532 

3.39350 

3.23645 

3.08384 

2.93538 

0.20 

4.69903 

4.50197 

4.31077 

4.12530 

3.94541 

3.77087 

3.60145 

3.43687 

3.27687 

3.12117 

2.96952 

0.22 

4.74230 

4.54502 

4.35312 

4.16655 

3.98515 

3.60870 

3.63722 

3.47027 

3.30770 

3.14929 

2.99482 

0.24 

4.77471 

4.57723 

4.38476 

4. 19725 

4.01458 

3.83664 

3.66325 

3.49424 

3.32943 

3.16863 

3.01165 

0.26 

4.79703 

4.59938 

4.40643 

4.21811 

4.03436 

3. 65 506 

3.68008 

3.50928 

3.34250 

3.17958 

3.02036 

0.28 

4.80991 

4.61212 

4.41875 

4.22975 

4.04505 

3.86457 

3.68821 

3.51583 

3.34731 

3.18251 

3.02128 

0.30 

4.81393 

4.61602 

4.42228 

4.23268 

4.04716 

3.86565 

3.66807 

3.51429 

3.34423 

3.17774 

3.01472 

0.32 

4.80957 

4.61156 

4.41750 

4.22737 

4.04113 

3.85872 

3 . 680 D 5 

3.50504 

3.33359 

3.16560 

3.00095 

0.34 

4.79727 i 

4.59916 

4.40482 

4.21423 

4.02736 

3.84413 

3.66450 

3.48839 

3.31570 

3.14635 

2.98025 

0.36 

4.77740 

4.57921 

4.38462 

4. 19362 

4.00618 

3.82224 

3.64175 

3.46464 

3.29005 

3.12028 

2.95286 

0 . 38 

4.75030 

4.55203 

4.35723 

4. 16586 

3.97791 

3.79333 

3.61207 

3.43408 

3.25929 

3.08762 

2.91900 

0.40 

4.71626 

4.51793 

4.32292 

4.13123 

3.94283 

3.75768 

3.57573 

3.39694 

3.22125 

3.04858 

2.87888 

0.42 

4.67555 

4.47716 

4.28198 

4.09000 

3.90119 

3.71552 

3.53296 

3.35345 

3.17695 

3.00339 

2.83270 

0.44 

4.62840 

4.42996 

4.23462 

4.04238 

3.85321 

3.66709 

3.48397 

3.30382 

3. 12658 

2.95221 

2.78064 

0.46 

4.57503 

4.37654 

4. 18106 

3.98859 

3.79909 

3.61256 

3.42895 

i 3 . 24 B 22 

, 3.07033 

2.89523 

2.72286 

0.48 

4. 51562 

4.31708 

4.12148 

3.92000 

3.73902 

3.55212 

3 . 36 B 07 

; 3.18682 

3.00835 

2.83259 

2.65950 

0.50 

4.45033 

4.25176 

4.05605 

3.86319 

3.67315 

3.48593 

3.30148 

3.11978 

2.94078 

2.76444 

2.59071 

0.52 

4.37932 

4.18072 

3.98491 

3.79189 

3.60163 

3.41412 

3.22933 

3.04723 

2.86777 

2.69091 

2.51660 

0.54 

4.30271 

4.10408 

3.90819 

3.71503 

3.52458 

3.33603 

3.15174 

2.96928 

2.78942 

2.61210 

2.43730 

0.56 

4.22061 

4.02196 

3.82600 

3.63272 

3.44211 

3.25415 

3.06880 

2.88604 

2.70583 

2.52813 

2.35289 

0.58 

4.13313 

3.93445 

3.73844 

3.54506 

3.35432 

3.16618 

2.96062 

2.79761 

2.61711 

2.43908 

2.26347 

0.60 

4.04032 

3.84164 

3.64557 

3*45212 

3.26127 

3.07299 

2.88727 

2.70405 

2.52332 

2.34502 

2.16912 

0.62 

3.94226 

3.74356 

3.54747 

3.35397 

3.16304 

2.97466 

2.78881 

2.60545 

2.42453 

2.24603 

2.06969 

0.64 

3.83899 

3.64029 

3.44417 

3.25064 

3.05966 

2.87122 

2.68529 

2.50183 

2.32080 

2.14216 

1.96585 

0.66 

3.73053 

3.53182 

3.33570 

3. 14216 

2.95117 

2.76271 

2.57675 

2.39325 

2.21216 

2.03344 

1.85704 

0.68 

3.61608 

3.41818 

3.22208 

3.02855 

2.83758 

2.64914 

2.46320 

2.27971 

2.09863 

1.91991 

1.74348 

0.70 

3.49804 

3.29935 

3.10327 

2.90979 

2.71888 

2.53052 

2.34465 

2.16124 

1.98024 

1.80158 

1.62521 

0.72 

3.37396 

3.17528 

2.97925 

2.78585 

2.59505 

2.40680 

2.22108 

2.03782 

1.85697 

1.67846 

1.50224 

0.74 

3.24457 

3.04592 j 

2.84996 

2.65667 

2.46602 

2.27797 

2.09246 

1.90943 

1.72881 

1.55054 

1.37455 

0.76 

3.10978 

2.91116 

2.71530 

2*52218 

2.33174 

2.14394 

1.95873 

1.77601 

1.59573 

1.41781 

1.24215 

0.78 

2.96946 

2.77088 

2.57515 

2.38224 

2.19209 

2.00464 

1.81981 

1.63752 

1.45769 

1.28021 

1.10501 

0.80 

2.82341 

2.62490 

2.42934 

! 2.23671 

2.04693 

1.85993 

1.67561 

1.49307 

1.31461 

1.13772 

0.96309 

0.82 

2.67141 

2.47297 

2.27765 

; 2.08538 

1.89609 

1.70967 

1.52600 

1.34495 

1.16641 

0.99025 

0.91890 

0.84 

2.51313 

2.31480 

2. 11978 

1.92799 

1.73933 

1.55365 

1.37081 

1.19064 

1.01300 

0.94058 

0.87509 

0.86 

2.34816 

2.14997 

1.95535 

1.76420 

1.57636 

1.39164 

1.20905 

1.03078 

0.95745 

0.89165 

0.83186 

0.88 

2.17593 

1.97793 

1.78387 

1.59358 

1.40682 

1.22335 

1.04289 

0.96886 

0.90309 

0.84370 

0. 78942 

0.90 

1.99567 

1.79794 

1.60466 

1.41555 

1.23027 

1.04043 

0.97396 

0-90869 

0.85019 

0.79696 

0.74797 

0.92 

1.80622 

1.60892 

1.41680 

1.22940 

1.04614 

0.97163 

0.90753 

0.85061 

0.79903 

0.75165 

0.70770 

0.94 

1.60586 

1.40925 

1.21900 

1.03417 

0.96029 

0.89839 

0.84403 

0.79495 

0.74988 

0.70800 

0.66878 

0.96 

1.39154 

1.19630 

1.00939 

0*93747 

0.87959 

0.82929 

0.78389 

0.74204 

0.70297 

0.66619 

0.63138 

0.98 

1.15606 

0.96530 

0.89895 

0 . 8487 1 

0.80492 , 

0.76488 

0.72748 

0.69213 

0.65850 

0.62638 

0.59563 

1.00 

0.87133 

0.83642 

0.80239 

0.76924 

0.73698 

0.70556 

0.67507 

0.64542 

0.61663 

0.58871 

0.56163 
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TABLE IV. - Continued 


DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 3 z /ij.JL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 
(d) Continued. Half cone angle, 4b. 0. 


Dimen- 




Dimensionless radius, f 






axial 

position, 

r \ 

0.20 

0.22 

0. 24 

0.26 

0.28 

0.30 

0.32 

0.34 

0.36 

0. 38 

0.40 

- 0.20 

1. 16169 

1.13020 

1.09712 

1.06266 

1.02700 

0.99035 

0.95286 

0.91468 

0.87597 

0.83684 

0. 79744 

- 0.18 

1.23394 

1.19928 

1.16299 

1. 12531 

1.08646 

1.04662 

1.00598 

0.96470 

0.92292 

0.88079 

0.83841 

- 0.16 

1.31 146 

1.27321 

1.23333 

1.19209 

1.14970 

1.10638 

1.06231 

1.01766 

0.97257 

0.92719 

0.88163 

- 0.14 

1« 39462 

1.35232 

1.30843 

1.26322 

1.21695 

1.16981 

1 . 12200 

1.07369 

1.02503 

0.97615 

0 . 9271 b 

- 0.12 

1.48382 

1.43693 

1.38855 

1.33895 

1.26838 

1.23707 

1.18519 

1.13293 

1.08041 

1.02778 

0.97516 

~ 0.10 

1.57945 

1.52739 

1.47397 

1.41949 

1.36421 

1.30833 

1.25203 

1.19549 

1.13083 

1.08218 

1.02565 

- 0.00 

1.68191 

1.62398 

1.56494 

1.50507 

1.44460 

1.38374 

1.32265 

1.26149 

1.20038 

1.13943 

1.07874 

- 0.06 

1.79154 

1.72700 

1.66169 

1.59586 

1.52971 

1.46344 

1-39717 

1.33104 

1.26516 

1.19961 

1.13450 

- 0.04 

1.90866 

1.83670 

1. 76442 

1.69203 

1.61969 

1.54754 

1.47569 

1.40423 

1.33324 

1.26281 

1.19299 

- 0.02 

2.03351 

1.95326 

1.87329 

1.79372 

1.71464 

1.63614 

1.55820 

1.48112 

1.40471 

1.32908 

1.25429 

0.00 

2. 16626 

2.07682 

1.98840 

1.90101 

1.81464 

1.72931 

1.64502 

1.56178 

1.47960 

1.39848 

1.31844 

0.02 

2.29698 

2.19835 

2.10148 

2.00626 

1.91260 

1.82043 

1.72970 

1.64038 

1.55241 

1.46578 

1.38047 

0.04 

2.41577 

2.30883 

2.20425 

2. 10183 

2.00141 

1.90287 

1.80612 

1.71106 

1.61763 

1.52577 

1.43544 

0.06 

2.52279 

2.40840 

2.29683 

2.18781 

2.08117 

1.97671 

1.87433 

1.77389 

1.67531 

1.57850 

1.48341 

0.08 

2.61828 

2.49725 

2.37937 

2.26435 

2.15198 

2.04206 

1.93443 

1.82895 

1.72553 

1.62405 

1.52443 

0.10 

2.70267 

2.57564 

2.45208 

2.33162 

2.21400 

2.09903 

1.98653 

1.87636 

1.76838 

1.66249 

1.55860 

0.12 

2-77603 

2.64386 

2.51521 

2.38981 

2.26740 

2.14778 

2.03077 

1.91621 

1.60398 

1.69395 

1.58601 

0.14 

2.83904 

2.70223 

2.56902 

2.43914 

2.31236 

2.18847 

2.06729 

1.94866 

1.83244 

1.71851 

1.60676 

0.16 

2.89203 

2.75110 

2.61380 

2.47987 

2.34910 

2.22129 

2.09625 

1.97383 

1.85390 

1.73631 

1.62097 

0.18 

2-93538 

2.79080 

2.64983 

2.51225 

2.37784 

2.24642 

2.11703 

1.99189 

1.86848 

1.74748 

1.62875 

0.20 

2.96952 

2.82168 

2.67741 

2.53652 

2.39880 

2-26408 

2.13219 

2.00300 

1.87635 

1.75214 

1.63023 

0.22 

2.99482 

2.84407 

2.69684 

2.55294 

2.41220 

2.27445 

2 . 13953 

2.00731 

1.87765 

1.75043 

1.62555 

0.24 

3.01165 

2.85830 

2. 70840 

2.56177 

2.41827 

2.27773 

2.14002 

2.00499 

1.87252 

1.74250 

1.61482 

0.26 

3.02036 

2.86467 

2.71236 

2.56326 

2.41724 

2.27414 

2.13384 

1.99621 

1.06113 

1.72850 

1.59819 

0.28 

3.02128 

2 .B 6349 

2.70899 

2.55764 

2.40931 

2.26386 

2.12118 

1.98114 

1.84363 

1.70855 

1.57578 

0.30 

3.01472 

2.85503 

2.69854 

2.54514 

2.39470 

2.24709 

2.10221 

1.95994 

1.82017 

1.68280 

1.54773 

0.32 

3.00095 

2.83955 

2.68126 

2.52599 

2.37361 

2.22401 

2.07710 

1.93276 

1.79089 

1.65139 

1.51418 

0.34 

2.98025 

2.81729 

2.65737 

2.50038 

2.34623 

2.19480 

2.04601 

1.89976 

1.75594 

1.61446 

1.47523 

0.36 

2.95286 

2.78848 

2.62707 

2.46852 

2.31274 

2.15964 

2.00912 

1.86109 

1.71545 

1.57213 

1.43103 

0.38 

2.91900 

2.75334 

2.59057 

2.43059 

2.27332 

2.11867 

1.96656 

1.81689 

1.66958 

1.52454 

1.38170 

0.40 

2.87888 

2.71206 

2.54805 

2.38677 

2.22814 

2.07207 

1.91848 

1.76730 

1.61843 

1.47101 

1.32734 

0.42 

2.83270 

2.66483 

2.49969 

2.33722 

2.17734 

2.01996 

1.86503 

1.71245 

1.56214 

1.41404 

1.26807 

0.44 

2.78064 

2.61181 

2.44565 

2.28209 

2.12107 

1.96250 

1.80633 

1.65246 

1.50083 

1.35137 

1.20400 

0.46 

2.72286 

2.55316 

2.38607 

2.22153 

2.05947 

: 1.89981 

1.74250 

1.58746 

1.43461 

1.28389 

1.13523 

0.48 

2.65950 

2.48902 

2.32110 

2.15566 

1.99266 

1.83201 

1.67366 

1.51754 

1.36358 

1.21171 

1.06185 

0.50 

2.59071 

2.41953 

2.25085 

2.08462 

[ 1.92076 

1.75922 

1.59993 

1.44282 

1.28784 

1.13491 

0.98397 

0.52 

2.51660 

2.34480 

2.17545 | 

2.00850 

1.84388 

1.68153 

1.52139 

! 1.36340 

1.20749 

1.05360 

0.90167 

0.54 

2.43730 

2.26495 

2.09501 

1.92741 

1.76211 

1.59904 

1.43814 

1.27935 

l . 12261 

0.96786 

0.81502 

0.56 

2.35289 

2.18007 

2.00961 

1.84145 

1.67555 

1.51185 

1.35027 

1.19078 

1.03329 

0.87776 

0.72411 

0.58 

2.26347 

2.09024 

1.91934 

1.75071 

1.58429 

1.42003 

1.25787 

1.09774 

0.93960 

0.78338 

0.62901 

0.60 

2.16912 

1.99555 

1.82428 

1.65524 

1.48839 

1.32365 

1.16099 

1.00033 

0.84161 

0.68479 

0.52979 

0.62 

2.06989 

1.89606 

1.72449 

1.55513 

1.38792 

1.22279 

1.05971 

0.89859 

0.73939 

0.58205 

0.52776 

0.64 

1.96585 

1.79183 

1.62004 

1.45043 

1.28294 

1.11751 

0.95408 

0.79260 

0.63300 

0.57655 

0.52430 

0.66 

1.85704 

1.68290 

1.51097 

1.34119 

1.17350 

1.00784 

0.84416 

0.68239 

0.62388 

0.56971 

0.51951 

0.68 

1.74348 

1.56930 

1.39731 

1.22744 

1.05965 

0.89385 

0.73000 

0.66952 

0.61355 

0.56167 

0.51352 

0.70 

1.62521 

1.45108 

1.27910 

1.10924 

0.94141 

0.77557 

0.71321 

0.65556 

0.60213 

0.55253 

0.50643 

0.72 

1.50224 

1.32823 

l • 1 5637 

0.98659 

0.81883 

0.75471 

0.69549 

0.64064 

0.58973 

0.54241 

0.49836 

0.74 

1.37455 

1.20077 

1.02912 

0.85953 

0.79374 

0.73307 

0.67695 

0-62489 

0.57649 

0.53143 ; 

0.48941 

0.76 

1-24215 

1.06870 

0.89735 

0.03000 

0.76803 

0.71079 

0.65773 

0.60843 

0.56251 

0.51969 

0.47969 

0.78 

1.10501 

0.93199 

0.86319 

0.80007 

0.74187 

0.68799 

0.63796 

0.59138 

0.54791 

0.50730 

0.46930 

0.80 

0.96309 

0.89295 

0.82884 

0.76988 

0.71539 

0.66482 

; 0.61776 

0.57385 

0.53280 

0.49437 

0.45833 

0.82 

0.91890 

0.85399 

0.79448 

0.73959 

0.68873 

0.64141 

0.59726 

0.55597 

0.51728 

0.48098 

0.44689 

0 . 84 

0.87509 

0.81529 

0.76027 

0.70936 

0.66203 

0.61788 

0.57657 

0.53784 

0.50146 

0.46725 

0.43505 

0.86 

0.83186 

0.77702 

0.72637 

0.67932 

0.63543 

0.59435 

0.55580 

0.51956 

0.48544 

0.45327 

0.42291 

0.88 

0.78942 

0.73938 

0.69294 

0.64962 

0.60905 

0.57094 

0.53507 

0.50124 

0.46930 

0.43910 

0.41055 

0.90 

0.74797 

0.70253 

0.66013 

0.62039 

0.58301 

0.54777 

0.51447 

0.48297 

0.45313 

0.42486 

0.39804 

0.92 

0.70770 

0.66664 

0.62809 

0.59177 

0.55744 

0.52493 

0.4941 1 

0.46484 

0.43703 

0.41059 

0.38546 

0.94 

0.66878 

0.63185 

0.59695 

0.56386 

0.53243 

0.50253 

0.47406 

0.44692 

0.42106 

0.39639 

0.37287 

0.96 

0.63138 

0.59831 

0.56682 

0.53678 

0.50808 

0.48064 

0.45441 

0.42930 

0.40529 

0.38231 

0.36033 

0.98 

0.59563 

0.56613 

0.53781 

0.51061 

0.48447 

0.45935 

0.43522 

0.41204 

0.38978 

0.36841 

0. 34791 

1.00 

0.56163 

0.53540 

0.51000 

0.48543 

0.46167 

0.43872 

0.41656 

0.39519 

0.37459 

0.35475 

0.33565 
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LID FINITE CONE, 10 B z /p.JL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 
cone angle, 45.0. 


radius, p 


o 

o 

0.52 

0.54 

0.56 

0.58 

0.60 

0.59991 

0.56097 

0.52244 

0.48430 

0.44689 

0.41003 

0.62683 

0.58524 

0.54410 

0.50350 

0.46350 

0.42420 

0.65506 

0.61065 

0.56675 

0.52344 

0.48079 

0.43888 

0.68465 

0.63726 

0.59043 

0.54425 

0.49079 

0.45413 

0.71567 

0.66511 

0.61519 

0.56597 

0.51754 

0.46997 

0.74816 

0.69426 

0.64107 

0.58866 

0.53709 

0.48644 

0.78219 

0.72477 

0.66813 

0.61235 

0.55748 

0.50360 

0.81780 

0.75668 

0.69643 

0.63711 

0.57877 

0.52148 

0.85506 

0.79005 

0.72601 

0.66298 

0.60101 

0.54015 

0.89402 

0.82494 

0.75693 

0.69002 

0.62425 

0.55967 

0.93473 

0.86140 

0.70924 

0.71829 

0.64856 

0.56009 

0.97324 

0.89563 

0.81930 

0.74428 

0.67056 

0.59816 

1.00560 

0.92384 

0.84347 

0.76447 

0.68685 

0.61061 

1.03187 

0.94610 

0.86180 

0.77894 

0.69752 

0.61752 

1.05212 

0.96248 

0.87437 

0.78777 

0.70264 

0.61896 

1.06643 

0.97306 

0.88127 

0.79104 

0.70232 

0.61509 

1.07489 

0.97792 

0.88259 

0.78884 

0.69664 

0.60595 

1.07759 

0.97716 

0.87841 

0.78127 

0.68570 

0.59166 

1.07461 

0.97088 

0.86883 

0.76843 

0.66961 

0.57232 

1.06607 

0.95916 

0.85396 

0.75041 

0.64646 

0.54805 

1.05207 

0.96212 

0.83390 

0.72733 

0.62237 

0.51894 

1.03270 

0.91986 

0 . B 0874 

0.69929 

0.59144 

0.48512 

1.00808 

0.89248 

0.77860 

0.66639 

0.55577 

0.44667 

0.97832 

0.86008 

0.74357 

0.62872 

0.51546 

0.40371 

0.94352 

0.82278 

0.70377 

Q . 58640 

0.47062 

0.35634 

0.90378 

0.78067 

0.65928 

0.53953 

0.42134 

0.30465 

0.85921 

0.73306 

0.61021 

0.48819 

0.36772 

0.24873 

0.80992 

0.68245 

0.55666 

0.43249 

0.30985 

0. 18868 

0.75600 

0.62652 

0.49872 

0.37251 

0.24783 

0.12459 

0.69754 

0.56619 

0.43648 

0.30835 

0.18173 

0.05654 

0.63466 

0.50153 

0.37003 

0.24009 

0.11164 

- 0.01539 

0.56743 

0.43263 

0.29945 

0.16781 

0.03764 

0.00971 

0.49594 

0.35959 

0.22483 

0.09159 

0.06067 

0.03278 

0.42028 

0.28247 

0.14624 

0.11241 

0.08170 

0.05391 

0.34052 

0.20137 

0 . 16469 

0.13125 

0.10082 

0.07320 

0.25675 

0.21731 

0.18121 

0.14821 

0.11812 

0.09074 

0.27004 

0.23136 

0.19589 

0.16341 

0.13371 

0. 10662 

0.28150 

0.24364 

0.20085 

0.17693 

0.14768 

0. 12094 

0.29124 

0.25423 

0.22017 

0.18886 

0.16011 

0.13377 

0.29935 

0.26325 

0.22996 

0. 19930 

0.17110 

0. 14519 

0.30594 

0.27078 

0.23830 

0.20034 

0.18072 

0.15530 

0.31111 

0.27692 

0.24529 

0.21605 

0.18906 

0.16416 

0.31496 

0 . 2 B 177 

0.25101 

0.22253 

0.19619 

0. 17105 

0.31758 

0.28541 

0.25555 

0.22786 

0.20220 

0. 17844 

0.31905 

0.28793 

0.25899 

0.23211 

0.20715 

0. 18401 

0.31948 

0.28941 

0.26141 

0.23536 

0.21113 

0. 18862 

0.31893 

0.28993 

0.26289 

0.23768 

0.21420 

0. 19234 

0.31751 

0.28958 

0.26350 

0.23915 

0.21642 

0 . 19523 

0.31528 

0.28843 

0.26332 

0.23902 

0.21787 

0 . 19736 

0.31232 

0.28655 

0.26241 

0.23978 

0.21860 

0.19878 

0.30871 

0.28402 

0.26084 

0.23908 

0.21868 

0 . 19955 

0.30452 

0.28089 

0.25867 

0.23778 

0.21816 

0. 19972 

0.29982 

0.27724 

0.25598 

0.23595 

0.21710 

0 . 19936 

0.29467 

0.27313 

0.25281 

0.23363 

0.21555 

0.19851 

0.20913 

0.26862 

0.24922 

0.23088 

0.21356 

0. 19721 

0.28327 

0.26375 

0.24526 

0.22776 

0.21119 

0.19552 

0.27714 

0.25860 

0.24099 

0.22430 

0.20847 

0 . 19347 

0.27078 

0.25319 

0.23646 

0.22055 

0.20545 

0 . 19111 

0.26426 

0.24758 

0.23170 

0.21657 

0.20217 

0 . 18847 

0.25760 

0.24182 

0.22675 

0.21237 

0.19866 

0 . 18560 

0.25066 

0.23594 

0.22166 

0.20801 

0. 19497 

0 . 18252 




TABLE IV, 


Continued. 


DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B 2 /g.JL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 
(d) Continued. Half cone angle, 45.0. 


Dimen- 

Dimensionless radius, p | 

axial 

0.60 

0.62 

0.64 

0.66 

0.68 

0.70 

0.72 

0.74 

0.76 

0.78 

0.80 

position, 

Ti 












-0.20 

0.41003 

0.37390 

0.33857 

0.30412 

0.27063 

0.23819 

0.20689 

0.17681 

0.1*804 

0.12068 

0.09*81 

-0.18 

0.42420 

0.38567 

0.34799 

0.31125 

0.27554 

0.2*093 

0.20753 

0.175*2 

0.14*71 

0.11549 

0.08787 

-0.16 

0.43888 

0.39781 

0.35764 

0.31847 

0.28037 

0.243*5 

0.20779 

0.17349 

0.1*067 

0. 10943 

0.07989 

-0.14 

0.45413 

0.41035 

0.36754 

0.32577 

0.28514 

0.24573 

0.20765 

0.17100 

0.13589 

0.102*5 

0.07080 

-0.12 

0.46997 

0.42333 

0.37772 

0.33320 

0.28986 

0.24781 

0.20713 

0. 16794 

0.13035 

0.09*51 

0.0605* 

-0.10 

0.48644 

0.43679 

0.38820 

0.34077 

0.29456 

0.24968 

0.20623 

0. 16431 

0.12405 

0.08558 

0.0*906 

-0.08 

0.50360 

0.45076 

0.39904 

0.34852 

0.29928 

0.25140 

0.20*98 

0.16014 

0.11699 

0.07568 

0.03636 

-0.06 

0.52148 

0.46530 

0.41029 

0.35651 

0.30406 

0.25300 

0.2034* 

0.15547 

0.10921 

0.06*81 

0.022*3 

-0.04 

0.54015 

0.48046 

0.42199 

0.36480 

0.30896 

0.25455 

0.20165 

0.15036 

0.10078 

0.05306 

0.00733 

-0.02 

0.55967 

0.49631 

0.43422 

0.37345 

0.31407 

0.25613 

0.19971 

0.14490 

0.09179 

0.04050 

-0.00883 

0.00 

0.58009 

0.51291 

0.44704 

0.38254 

0.31945 

0.25782 

0.19771 

0.13920 

0.00235 

0.02728 

-0.02590 

0.02 

0.59816 

0.52711 

0.45742 

0.38913 

0.32227 

0.25687 

0. 19299 

0.13068 

0.06999 

0.01101 

-0.0*619 

0.04 

0.61061 

0.53576 

0.46231 

0.39028 

0.31968 

0.25055 

0.18291 

0.11679 

0.05224 

-0.01069 

-0.07195 

0.06 

0.61752 

0.53895 

0.46180 

0.30609 

0.31181 

0.23897 

0.16760 

0.09770 

0.02930 

-0.03759 

-0.1029* 

0.08 

0.61898 

0.53678 

0.45601 

0.37668 

0.29877 

0.22229 

0.1*722 

0.07358 

0.00135 

-0.06946 

-0,13887 

0.10 

0.61509 

0.52934 

0.44503 

0.36216 

0.28070 

0.20063 

0.1219* 

0.04461 

-0.03139 

-0.10607 

-0.179*7 

0.12 

0.60595 

0.51675 

0.42899 

0.34266 

0.25772 

0.17414 

0.09190 

0.01096 

-0.06872 

-0.14718 

-0. 22**9 

0.14 

0.59166 

0.49910 

0. 40800 

0.31830 

0.22998 

0. 14298 

0.05728 

-0.02718 

-0.11045 

-0. 19259 

-0.27368 

0.16 

0.57232 

0.47652 

0.38217 

0.28921 

0.19760 

0.10728 

0.01822 

-0.06966 

-0.15641 

-0.24210 

-0.32682 

0.18 

0.54805 

0.44912 

0.35162 

0.25550 

0.16071 

0.06718 

-0.02513 

-0.11631 

-0.20641 

-0.29553 

-0.3837* 

0.20 

0.51894 

0.41700 

0.31647 

0.21730 

0. U 944 

0.02282 

-0.0726* 

-0.16699 

-0.26032 

-0.35271 

-0. *4*26 

0.22 

0.48512 

0.38027 

0.27683 

0.17473 

0.07391 

-0.02570 

-0. 12416 

-0.22156 

-0.31798 

-0.41350 

-0.40760 

0.24 

0.44667 

0.33904 

0.23280 

0.12709 

0.02423 

-0.0782* 

-0. 17959 

-0.27991 

-0.37920 

-0.37714 

-0.37301 

0.26 

0.40371 

0.29341 

0.18449 

0.07689 

-0.02949 

-0.13469 

-0.23881 

-0.34192 

-0.34344 

-0.34286 

-0.3*037 

0.28 

0.35634 

0.24349 

0.1)201 

0.02183 

-0.08714 

-0.19496 

-0.30171 

-0.30680 

-0.30969 

-0.31054 

-0.30955 

0.30 

0.30465 

0.18937 

0.07545 

-0.03719 

-0.14864 

-0.25895 

-0.26751 

-0.27378 

-0.27791 

-0.28008 

-0.280*6 

0.32 

0.24873 

0.13115 

0.01490 

-0. 10009 

-0.21388 

-0.22505 

-0.23541 

-0.24275 

-0.24802 

-0.25139 

-0.25302 

0.34 

0.18848 

0.06891 

-0.0*955 

-0. 16676 

-0.18206 

-0.19485 

-0.20531 

-0.21361 

-0.21991 

-0.22437 

-0.2271* 

0.36 

0.12459 

0.00273 

-0.11782 

-0.13637 

-0.15232 

-0.1658* 

-0.17710 

-0.18627 

-0.19350 

-0.19894 

-0.2027* 

0.38 

0.05654 

-0.06729 

-0.08904 

-0. 10807 

-0.12459 

-0.1387* 

-0.15071 

-0. 16065 

-0.16871 

-0.17503 

-0.17977 

0.40 

-0*0 1539 

-0.04027 

-0.06233 

-0.08176 

-0.09875 

-0.113*6 

-0.12605 

-0.13667 

-0.145*6 

-0.15258 

-0.15815 

0.42 

0.00971 

-0.01531 

-0.03760 

“0.05735 

-0.07473 

-0.08991 

-0.10303 

-0.11425 

-0.12369 

-0.13151 

-0.13702 

0.44 

0.03278 

0.00770 

-0.01475 

-0.03474 

-0.05244 

-0.06800 

-0.08158 

-0.09331 

-0.10333 

-0.11176 ■ 

-0. U 873 

0.46 

0.05391 

0.02884 

0.00631 

-0.01385 

-0.03179 

-0.04767 

-0.06163 

-0.07380 

-0.08*31 

-0.09328 

-0. 10083 

0.48 

0.07320 

0.04820 

0.02566 

0.00540 

-0.01271 

-0.0288* 

-0.04310 

-0.0556* 

-0.06657 

-0.07600 

-0.08*06 

0.50 

0.09074 

0.06588 

0.04339 

0.02310 

0.00487 

-0.011*3 

-0.02593 

-0.03877 

-0.05005 

-0.05980 

-0.06838 

0.52 

0.10662 

0.08196 

0.05958 

0.03932 

0.02104 

0.00463 

-0.01006 

-0.02313 

-0.03*69 

-0.04*06 

-0.05373 

0.54 

0.12094 

0.09653 

0.07431 

0.05413 

0.03587 

0.01939 

0.00459 

-0.00866 

-0.020*5 

-0.03089 

-0.0*006 

0.56 

0.13377 

0.10966 

0.08766 

0.06762 

0.04942 

0.03294 

0.01806 

0.00*70 

-0.00727 

-0.01793 

-0.02738 

0.58 

0.14519 

0.12144 

0.09970 

0.07984 

0.06175 

0.04532 

0.03043 

0.01699 

0.00490 

-0.00592 

-0.01558 

0.60 

0.15530 

0.13193 

0.11050 

0.09087 

0.07294 

0.05660 

0.04174 

0.02828 

0.01612 

0.00517 

-0.00*6* 

0.62 

0.16416 

0.14122 

0.12014 

0.10078 

0.08305 

0.0668* 

0.05205 

0.03861 

0.02642 

0.015*0 

0.005*7 

0.64 

0.17185 

0.14938 

0.12868 

0. 10962 

0.09213 

0.07609 

0.06142 

0.0*803 

0.03585 

0.02*80 

0.01*80 

0.66 

0.17844 

0.15647 

0.13618 

0.11747 

0.10024 

0. 08**1 

0.06989 

0.05660 

0.04447 

0.033*1 

0.02338 

0.68 

0.18401 

0.16256 

0.14272 

0.12437 

0.10745 

0.09186 

0.07752 

0.06435 

0.05230 

0.04129 

0.03125 

0.70 

0.18862 

0.16772 

0.14834 

0.13040 

0.11380 

0.098*7 

0.08435 

0.07134 

0.05940 

0.04845 

0.038** 

0.72 

0. 19234 

0.17201 

0.15312 

0.13559 

0.11935 

0.10*32 

0.09043 

0.07761 

0.06581 

0.05*96 

0.04500 

0.74 

0. V 9523 

0.17548 

0.15711 

0.14002 

0.12415 

0.109*3 

0.09580 

0.08319 

0.07155 

0.06083 

0.05096 

0.76 

0.19736 

0.17821 

0.16036 

0.14373 

0.12825 

0.11387 

0.10051 

0.00814 

0.07669 

0.06610 

0.05634 

0.78 

0.19878 

0.18024 

0.16292 

0.14676 

0.13169 

0.11766 

0. 10461 

0.09248 

0.08124 

0.07082 

0.06118 

0.80 

0. 19955 

0.18 U 3 

0.16486 

0. 14918 

0.13453 

0.12087 

0. 10813 

0.09627 

0.08524 

0.07501 

0.06552 

0.82 

0.19972 

0.18243 

0. 16621 

0. 15102 

0.13601 

0.12352 

0. 11110 

0.09953 

0.08874 

0.07870 

0.06938 

0.84 

0.19936 

0.18269 

0.16703 

0.15234 

0.13856 

0.12566 

0.11358 

0.10230 

0.09176 

0.0819* 

0.07279 

0.86 

0.19851 

0.18246 

0. 16736 

0.15317 

0.13983 

0.12732 

0.11559 

0.10461 

0.09433 

0.08*73 

0.07570 

0.86 

0.19721 

0.18179 

0.16725 

0.15355 

0.14067 

0.12855 

0.11718 

0.10650 

0.09650 

0.08713 

0.07837 

0.90 

0.19552 

0.18071 

0.16673 

0.15353 

0.14110 

0.12938 

0.11836 

0.10800 

0.09027 

0.08915 

0.08060 

0.92 

0.19347 

0.17927 

0.16584 

0. 15314 

0.14115 

0.1298* 

0. 11918 

0.10914 

0.09970 

0.09082 

0.08249 

0.94 

0.19111 

0.17 T 51 

0.16462 

0.15242 

0.1*088 

0.12997 

0.11967 

0.10995 

0.10079 

0.09217 

0.08406 

0.96 

0.18847 

0.17547 

0.16311 

0.15140 

0.1*030 

0.12979 

0.11985 

0.11045 

0.10158 

0.09322 

0.08533 

0.98 

0.18560 

0.17317 

0.16135 

0. 15011 

0.139*5 

0.12933 

0.11975 

0.11068 

0.10209 

0.09399 

0.08634 

1.00 

0.18252 

0.17066 

0.15935 

0.14859 

0.13835 

0.12863 

0.119*0 

0.11064 

0.10235 

0.09*51 

0.00709 
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TABLE IV. - Continued. DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B^/jxJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 


(d) Concluded . Half cone angle, 45.0. 


D linen- 


Dimensionless radius, p 













axial 

0.80 

0. 82 

0,84 

0.86 

0.88 

0.90 

0. 92 

0.94 

0.96 

0. 98 

1.00 

poo it. ion, 












- 0.20 

0.09481 

0.07053 

0.04794 

0.02711 

0.00812 

- 0.00896 

- 0.02409 

- 0.03726 

- 0.04850 

- 0.05704 

- 0.06541 

- 0.18 

0-08787 

0.06196 

0.03787 

0.01570 

- 0.00444 

- 0.02247 

- 0.03033 

- 0.05198 

- 0.06343 

- 0.07275 

- 0.08004 

- 0.16 

0.07989 

0.05218 

0.02642 

0.00276 

- 0.01868 

- 0.03779 

- 0.05446 

- 0.06863 

- 0.08029 

- 0.08951 

- 0.09641 

- 0 . 14 

0.07080 

0.04109 

0.01348 

- 0. 01187 

- 0.03481 

- 0.05515 

- 0.07276 

- 0.08752 

- 0.09940 

- 0. 10843 

- 0.11478 

- 0.12 

0.06054 

0.02862 

- 0.00109 

- 0.02037 

- 0.05303 

- 0.07483 

- 0.09356 

- 0.10904 

- 0.12115 

- 0.12990 

- 0.13547 

- 0 . 10 

0.04906 

0.01467 

- 0.01739 

- 0.04689 

- 0.07357 

- 0.09713 

- 0.11726 

- 0.13366 

- 0.14607 

- 0.15444 

- 0. 15894 

- 0.08 

0.03636 

- 0.00078 

- 0.03551 

- 0.06758 

- 0.09666 

- 0.12230 

- 0 . 14431 

- 0.16196 

- 0.17488 

- 0.18277 

- 0.18577 

- 0.06 

0.02243 

- 0.01776 

- 0.05550 

- 0.09052 

- 0.12246 

- 0.15008 

- 0.17520 

- 0.19470 

- 0.20856 

- 0.21600 

- 0.21680 

- 0.04 

0.00733 

- 0.03621 

- 0.07733 

- 0.11574 

- 0.15108 

- 0.18286 

- 0.21039 

- 0.23273 

- 0.24851 

- 0.25595 

- 0.25374 

- 0.02 

- 0.00883 

- 0.05603 

- 0.10090 

- 0*14316 

- 0.18248 

- 0.21837 

- 0.25016 

- 0.27681 

- 0.29656 

- 0.30605 

- 0.29943 

0.00 

- 0.02590 

- 0.07706 

- 0 . 12602 

- 0.17256 

- 0.21640 

- 0.25717 

- 0.29432 

- 0.32706 

- 0.35398 

- 0.37219 

- 0.36794 

0.02 

- 0.04619 

- 0.10149 

- 0.15478 

- 0.20591 

- 0.25469 

- 0.30089 

- 0.34423 

- 0.30439 

- 0.42104 

- 0.45443 

- 0.38843 

0.04 

- 0.07195 

- 0. 13149 

- 0. 10923 

- 0.24509 

- 0.29900 

- 0.35090 

- 0.40077 

- 0.44871 

- 0.49518 

- 0.44107 

- 0.38915 

0.06 

- 0.10294 

- 0.16673 

- 0.22895 

- 0.28959 

- 0.34868 

- 0.40628 

- 0.46256 

- 0.51788 

- 0.47243 

- 0.42700 

- 0.38361 

0.08 

- 0. 13887 

- 0.20689 

- 0.27356 

- 0.33892 

- 0.40308 

- 0.46619 

- 0.52851 

- 0.48996 

- 0.45073 

- 0.41185 

- 0.37460 

0 . 10 

- 0.17947 

- 0.25165 

- 0.32266 

- 0.39261 

- 0.46164 

- 0.52989 

- 0.49731 

- 0.46362 

- 0.42954 

- 0.39585 

- 0.36341 

0 . 12 

- 0.22449 

- 0.30070 

- 0.37592 

- 0.45027 

- 0.52392 

- 0.49653 

- 0.46708 

- 0.43843 

- 0.40869 

- 0.37927 

- 0.35079 

0 . 14 

- 0.27368 

- 0.35379 

- 0.43304 

- 0. 51158 

- 0.48900 

- 0.46501 

- 0.43993 

- 0.41416 

- 0.38814 

- 0.36234 

- 0.33722 

0.16 

- 0.32682 

- 0.41068 

- 0.49378 

- 0.47569 

- 0.45604 

- 0.43512 

- 0.41322 

- 0.39070 

- 0.36791 

- 0.34523 

- 0.32304 

0.18 

- 0.38374 

- 0.47115 

- 0.45731 

- 0.44179 

- 0.42483 

- 0.40669 

- 0.38764 

- 0.36799 

- 0.34804 

- 0.32810 

- 0. 30848 

0.20 

- 0.44426 

- 0.43446 

- 0.42288 

- 0-40972 

- 0.39521 

- 0.37958 

- 0.36309 

- 0.34600 

- 0.32857 

- 0.31106 

- 0.29373 

0.22 

- 0.40766 

- 0.39981 

- 0.39032 

- 0.37933 

- 0.36705 

- 0.35370 

- 0.33951 

- 0.32471 

- 0.30953 

- 0.29420 

- 0.27893 

0.24 

- 0.37301 

- 0.36707 

- 0.35950 

- 0.35049 

- 0.34025 

- 0.32897 

- 0.31686 

- 0.30413 

- 0.29097 

- 0.27759 

- 0.26417 

0.26 

- 0.34037 

- 0.33612 

- 0.33032 

- 0.32313 

- 0.31474 

- 0.30533 

- 0.29510 

- 0.20423 

- 0.27291 

- 0.26130 

- 0.24956 

0.20 

- 0.30955 

- 0.30687 

- 0.30260 

- 0.29714 

- 0.29044 

- 0.28274 

- 0.27422 

- 0.26504 

- 0.25536 

- 0.24536 

- 0.23516 

0.30 

- 0.28046 

- 0.27921 

- 0.27649 

- 0.27247 

- 0.26730 

- 0.26115 

- 0.25418 

- 0.24653 

- 0.23836 

- 0.22901 

- 0.22101 

0.32 

- 0.25302 

- 0.25307 

- 0.25170 

- 0.24905 

- 0.24528 

- 0.24054 

- 0.23497 

- 0.22872 

- 0.22192 

- 0.21470 

- 0.20718 

0.34 

- 0.22714 

- 0.22837 

- 0.22822 

- 0.22682 

- 0.22432 

- 0.22086 

- 0.21658 

- 0.21159 

- 0.20604 

- 0.20003 

- 0.19368 

0.36 

- 0.20274 

- 0.20505 

- 0.20601 

- 0.20574 

- 0.20440 

- 0.20210 

- 0. 19898 

- 0.19515 

- 0.19073 

- 0.18583 

- 0.18056 

0.38 ! 

- 0. 17977 

- 0.18305 

- 0.18500 

- 0. 18577 

- 0.10547 

- 0.18423 

- 0. 18216 

- 0.17938 

- 0.17600 

- 0.17212 

- 0. 16782 

0.40 

- 0.15815 

- 0.16230 

- 0.16516 

- 0.16685 

- 0.16750 

- 0.16722 

- 0.16611 

- 0.16429 

- 0.16185 

- 0.15889 

- 0. 15550 

0.42 

- 0.13782 

- 0.14275 

- 0. 14643 

- 0. 14896 

- 0.15046 

- 0.15104 

i - 0 . 1508 L 

- 0. 14985 

- 0.14827 

- 0.14616 

- 0. 14359 

0.44 

- 0. 11873 

- 0.12436 

- 0.12876 

- 0.13205 

- 0.13432 | 

- 0.13568 

1 - 0.13623 

- 0.13607 

1 - 0.13527 

i - 0.13393 

- 0.13211 

0.46 

- 0.10083 

- 0.10708 

- 0.11213 

- 0 . 11608 

- 0.11904 | 

- 0.12111 

- 0.12237 

- 0.12292 

- 0.12283 

- 0.12219 

- 0. 12107 

0.48 

- 0.08406 

- 0.09085 

- 0.09647 

- 0.10103 

- 0.10461 1 

- 0.10731 

- 0. 10921 

- 0.11040 

- 0.11096 

- 0.11096 

- 0. 11047 

0.50 

- 0.06838 

; - 0.07564 

- 0.08177 

- 0*08685 

; - 0.09099 

- 0.09425 

- 0.09673 

- 0.09850 

- 0.09964 

- 0.10022 

- 0.10030 

0.52 

- 0.05373 

- 0.06141 

- 0.06797 

- 0.07353 

- 0.07814 

- 0.08191 

- 0.08491 

- 0.08720 

- 0.08087 

- 0.08997 

- 0.09056 

0.54 

- 0.04008 

- 0.04810 

- 0.05505 

- 0.06101 

- 0.06606 ; 

- 0.07027 

1 - 0.07372 

1 - 0.07649 

- 0.07863 

- 0.08021 

- 0.08128 

0.56 

- 0.02738 

- 0.03569 

- 0.04297 

i - 0.04920 

- 0.05470 

- 0.05931 

- 0.06317 

- 0.06635 

- 0.06891 

- 0.07092 

- 0.07242 

0.58 

- 0.01558 

- 0.02414 

- 0.03169 

- 0.03830 

- 0.04404 

- 0.04899 

, - 0.05321 

- 0.05676 

- 0.05970 

- 0.06209 

- 0.06398 

0.60 

- 0.00464 

; - 0.01340 : 

- 0.02117 

- 0.02804 

| - 0.03406 

- 0.03931 

- 0.04384 

- 0.04771 

- 0.05099 

- 0.05372 

- 0.05595 

0.62 

0.00547 

- 0.00344 

- 0.01139 

- 0.01847 

- 0.02473 

- 0.03023 

- 0.03503 

- 0.03919 

- 0.04276 

- 0.04580 

- 0.04834 

0.64 

0.01480 

0.00578 

- 0.00232 

- 0.00956 

- 0.01602 

- 0.02173 

- 0.02677 

- 0.03118 i 

- 0.03501 , 

- 0.03831 

- 0.04112 

0.66 

0.02338 

0.01429 

0.00608 

- 0.00129 

- 0.00790 

- 0.01380 

- 0.01903 

- 0.02365 

- 0.02771 

- 0.03124 

- 0.03430 

0.68 

0.03125 

0.02212 

0 . 013 B 5 

0.00637 

- 0.00036 

- 0.00640 

- 0.01180 

- 0.01660 

- 0.02084 

- 0.02458 

- 0.02706 

0.70 

0.03844 

0.02931 

0.02100 

0.01346 

0.00663 

0.00048 

- 0.00505 

- 0.01000 

- 0.01441 

- 0.01832 

- 0.02178 

0.72 

0.04500 

0.03589 

0.02757 

0.01999 

0.01311 

0.00687 

0.00123 

- 0.00384 

- 0.00839 

- 0.01245 

- 0.01606 

0 . 74 

0.05096 

0.04109 

0.03359 

0.02600 

0.01908 

0.01278 1 

0.00707 | 

0.00190 

- 0.00276 

- 0.00694 

- 0.01069 

0.76 

0.05634 

0.04735 

0.03909 

0.03151 

0.02458 

0.01825 

0.01248 

0.00724 

0.00249 

- 0.00180 

- 0 . Q 0566 

0.78 

0.06118 

0.05229 

0.04409 

0.03655 

0.02962 

0.02328 | 

0.01748 

0.01219 

0.00738 

0.00301 

- 0.00094 

0.80 

0.06552 

0 . 0567 ^ 

0.04862 

0.04113 

0.03424 

0.02790 

0.02209 

0.01677 

0-01191 

0.00748 

0.00346 

0.82 

0.06930 

0.06073 

0.05271 

0.04530 

0.03845 

0.03214 

0.02633 

0.02100 

0.01611 

0.01164 

0.00756 

0.84 

0.07279 

0.06428 

0.05638 

0.04906 

0.04227 

0.03600 1 

0.03022 

0.02489 

0.01999 

0.01549 

0.01137 

0.86 

0.07578 

0.06743 

0.05966 

0.05244 

0.04573 

0.03952 

0.03377 

0.02846 

0.02356 

0.01905 

0.01491 

0.88 

0.07837 

0.07019 

0.06257 

0.05546 

0.04085 

0.04271 

0.03701 

0.03173 

0.02685 

0.02234 

0.01819 

0.90 

0.08060 

0.07260 

0.06513 

. 0.05815 

0.05164 

0.04558 

0.03994 

0.03471 

0.02986 

0.02536 

0.02121 

0.92 

0.08249 

0.07468 

0.06736 

1 0.06052 

0.05412 

0.04815 

0.04259 

0.03741 

0.03260 

0.02813 

0.02399 

0.94 

0.08406 

0.07644 

0.06929 

0.06259 

0.05632 

0.05045 

0.04497 

0.03986 

0.03510 

0.03067 

0.02655 

0.96 

0.08533 

0.07792 

0.07094 

0.06439 

0.05825 

0.05249 

0.04710 

0.04207 

0.03736 

0.03297 

0.02889 

0.98 

0.08634 

0.07912 

0.07233 

0.06594 

0.05993 

0.05428 

0.04899 

0.04404 

0.03940 

0.03507 

0.03102 

1.00 

0.08709 

0.08008 

0.07347 

0.06724 

0,06137 

0.05585 

0.05066 

0.04579 

0.04123 

0.03696 

0.03296 
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TABLE IV. - Continued. DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B 2 /nJX, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 

(e) Half cone angle, 60.0. 


Dimen- 




Dimensionles 

s radius, p 






axial 

0 

0.02 

0.04 

0.06 

0.08 

0 

fH 

d 

0.12 

0.14 

0.16 

0.18 

0.20 

position, 

n 












-0. 20 

2. *2228 

2. *1618 

2.39820 

2.36923 

2.33049 

2.28336 

2.22919 

2.16921 

2.10452 

2.03606 

1.96460 

-0.18 

2.5*132 

2.534*1 

2.51411 

2.48159 

2.43845 

2.38638 

2.32699 

2.26169 

2.19170 

2.11803 

2.04151 

-0.16 

2.6696* 

2.66172 

2.63655 

2.60175 

2.55338 

2.49558 

2.43023 

2.35897 

2.28310 

2.20373 

2. 12L7L 

-0.1* 

2.8086* 

2.799*1 

2.77263 

2.73054 

2.67591 

2.61140 

2.53925 

2.46127 

2.37891 

2.29330 

2.20533 

-0.12 

2.96010 

2.9*91* 

2.91765 

2.86893 

2.80673 

2.7343* 

2.65438 

2.56886 

2.47930 

2.38686 

2.292*4 

-0.10 

3.126*1 

3.11305 

3.07526 

3.01805 

2.94657 

2.86488 

2.77597 

2.68197 

2.58444 

2.48455 

2.38315 

-0.08 

3.3109* 

3.29*05 

3.24743 

3.17915 

3.09622 

3.00352 

2.90432 

2.80080 

2.69449 

2.58646 

2.47753 

-0.06 

3.51882 

3. *9622 

3.43662 

3.35357 

3.25644 

3.15073 

3.03975 

2.92556 

2.B0956 

2.69269 

2.57565 

-0.0* 

3.75873 

3.72556 

3.64571 

3.54271 

3.42796 

3.30691 

3. 18248 

3.05640 

2.92977 

2.80331 

2.67755 

-0.02 

*.0*901 

3.9910* 

3.87780 

3.74782 

3.61138 

3.47238 

3.33272 

3.1934* 

3.05518 

2.91837 

2.78327 

0.00 

*.*7593 

*.30*23 

4.13552 

3.96981 

3.80708 

3.6*73* 

3.49056 

3.3367* 

3.18585 

3.03788 

2.89282 

0.02 

*.90086 

*.615*2 

4.39124 

4.18980 

4.00080 

3.82031 

3.64643 

3.47806 

3.31455 

3.15544 

3.00042 

0.0* 

5. 1851* 

*.87*90 

4.61734 

4.38893 

4.17825 

3.97983 

3.79072 

3.60918 

3.43407 

3.26463 

3.10030 

0.06 

5. *150* 

5.0942* 

4.81644 

4.56809 

4.33981 

4.12607 

3.92356 

3.73015 

3.54445 

3.36546 

3. 19246 

0.08 

5.60891 

5.282*0 

4.99163 

4.72854 

4.48609 

4.25937 

4.04511 

3.84110 

3.64577 

3.45799 

3.27694 

0.10 

5.775*2 

5. *4538 

5.14581 

4.87166 

4.61780 

4.38012 

4. 15564 

3.94216 

3.73811 

3.54229 

3.35379 

0.12 

5.91968 

5.58725 

5.28139 

4.99879 

4.73570 

*.*8879 

4.25541 

4.03354 

3.82161 

3.61843 

3.42305 

0. 1* 

6.0*507 

5.71091 

5.40038 

5.11119 

4.84057 

*.58585 

4.34475 

4.11543 

3.89641 

3.68652 

3.48481 

0.16 

6.15395 

5.81850 

5.50437 

5.20995 

4.93313 

4.67179 

4.42398 

4.18806 

3.96266 

3.74667 

3.53915 

0.18 

6.2*811 

5.91166 

5.59469 

5.29603 

5.01407 

4.74708 

4.49343 

4.25167 

4.02055 

3.79901 

3.58616 

0.20 

6.32891 

5.99166 

5.67241 

5.37027 

5.08399 

4.81218 

4.55343 

4.30650 

4.07023 

3.84366 

3.62594 

0.22 

6.397** 

6.05954 

5.73842 

5.43339 

5.14346 

4.86749 

4.60429 

4.35277 

4.11189 

3.88076 

3.65858 

0.2* 

6. *5*57 

6.11614 

5.79347 

5.4B601 

5.19297 

4.91340 

4.64631 

4.39071 

4. 14570 

3.91045 

3.68420 

0.26 

6.50105 

6.16216 

5.83818 

5.52866 

5.23296 

4.95027 

4.67975 

4.42054 

4.17183 

3.93284 

3.70288 

0.28 

6.537*6 

6.19819 

5.87310 

5.56182 

5.26382 

4.978*2 

4.70*89 

4.44247 

4.19043 

3.94B08 

3.71475 

0.30 

6.56*32 

6-22473 

5.89869 

5.58590 

5.28591 

4.99814 

4.72195 

4.45669 

4.20167 

3.95628 

3.71989 

0.32 

6.50206 

6.24220 

5.91535 

5.60125 

5.29953 

5.00969 

4.73117 

4.46337 

4.20570 

3.95757 

3.71840 

0.3* 

6.59106 

6.25096 

5.92341 

5*60819 

5.30496 

5.01331 

4.73273 

4.46269 

4.20264 

3.95205 

3.71039 

0.36 

6.3916* 

6.25133 

5.92317 

5.60698 

5.30245 

5.00921 

4.72682 

4.45479 

4. 19264 

3.93985 

3.69593 

0.38 

6.58*06 

6.24358 

5.91490 

5.59786 

5.29220 

4.99758 

4.71360 

4.43983 

4.17580 

3.92105 

3.67512 

o.*o 

6.56857 

6.22794 

5.89881 

5.58104 

5.27440 

4.97858 

4.69322 

4.41792 

4.15224 

3.89576 

3.64803 

0. *2 

6.5*538 

6.20461 

5.87510 

5.55671 

5.24923 

4.95237 

4.66581 

4.38918 

4.12206 

3.86405 

3.61473 

0.** 

6.51*6* 

6.17377 

5.84393 

5.52501 

5.21682 

4.91908 

4.63149 

4.35371 

4.08534 

3.82601 

3.57530 

0. *6 

6. *7651 

6.13555 

5.80544 

5.48609 

i 5.17729 

4.87881 

4.59036 

4.31160 

4.04218 

3.78170 

3.52980 

0. *8 

6. *3111 

6.09007 

5.75975 

5.44004 

5.13075 

4.83167 

*.54250 

4.26294 

3.99262 

3.73119 

3.47828 

0.60 

6.37863 

6.0374* 

5.70695 

5. 38696 

5*07729 

4.77773 

4.48800 

4.20778 

3.93675 

3.67454 

3.42079 

0.52 

6.31886 

5.97773 

5.64712 

5.32692 

5.01697 

4.71705 

4.42690 

4.14619 

3.87461 

3.61179 

3.35738 

0.5* 

6.25215 

5.91099 

5.58030 

5.25998 

4.94985 

4.64970 

4.35925 

4.07021 

3.80624 

3.54298 

3.28809 

0.56 

6.178*3 

5.83726 

5.50654 

5.18616 

4.87595 

4.57569 

4.28510 

4.00388 

3.73168 

3.46815 

3.21294 

0.58 

6.09772 

5.75656 

5.42585 

5.10549 

4.79530 

4.49505 

4.20446 

3.92321 

3.65095 

3.38732 

3.13197 

0.60 

6.01000 

5.66886 

5.33822 

5.01796 

4.70790 

4. *0780 

4.11734 

3.83622 

3.56406 

3.30052 

3.04520 

0.62 

5.91526 

5.57415 

5.24363 

4.92356 

4.61374 

4.31390 

4.02374 

3.74291 

3.47104 

3.20774 

2.95263 

0.6* 

5.813*2 

5.47238 

5. 14203 

4.82223 

4.51277 

4.21335 

3.92365 

3.64328 

3.37186 

3. 10900 

2.85429 

0.66 

5. 70**2 

5.36346 

5.03334 

4.71392 

4.40495 

4.10610 

3.81702 

3.53730 

3.26653 

3.00429 

2.75017 

0.63 

5.5881* 

5.24729 

4.91748 

4. 59854 

4.29020 

3.99209 

3.70382 

3.42495 

3.15503 

2.89361 

2.64027 

0.70 

5. *6**5 

5-12373 

4.79430 

4.47598 

4.16843 

3.87125 

3.58400 

3.30618 

3.03732 

2.77694 

2.52458 

0.72 

5.33316 

4.99260 

4.66366 

4. 34609 

4.03952 

3.74348 

3.45747 

3.18094 

2.91337 

2.65425 

2.40310 

0.7* 

5. 19*06 

4.85371 

4.52535 

4.20871 

3.90333 

3.60867 

3.32415 

3.04917 

2.78314 

2.52553 

2.27582 

0.76 

5.0*’68 7 

4.70676 

4.37914 

4.06362 

3.75969 

3.46669 

3.18395 

2 .91079 

2.64658 

2.39073 

2.14270 

0.78 

*.89125 

*.55146 

4.22472 

3.91059 

3.60839 

3.31738 

3.03674 

2.76573 

2.50364 

2.24983 

2.00374 

0.80 

*.72679 

4.38738 

4.06174 

3.74930 

3.44921 

3.16055 

2.88240 

2.61388 

2.35424 

2.10278 

1.85891 

0.82 

*.55297 

4.21404 

3.88977 

3.57940 

3.28186 

2.99602 

2.72077 

2.45516 

2.19832 

1.94954 

1.79807 

0.8* 

*.36912 

4.03081 

3.70828 

3.40048 

3.10604 

2.82355 

2.55171 

2.28945 

2.03582 

1.88031 

1.73796 

0.86 

*. 17**2 

3.83691 

3.51661 

3.21205 

2.92139 

2.64289 

2.37505 

2.11664 

1.95737 

1.61223 

1.67872 

0.88 

3.96775 

3.63132 

3.31396 

3.01351 

2.72752 

2.45380 

2.19062 

2.02792 

1.88056 

1.74543 

1.62048 

0.90 

3. 7*760 

3.41269 

3.09932 

2.80421 

2.52399 

2.25598 

2.09033 

1.94150 

1.80556 

1.66006 

1.56335 

0.92 

3.5118* 

3.17920 

2.87146 

2.58337 

2.31033 

2.14239 

1.99320 

1.85757 

1.73254 

1.61625 

1.50744 

0.9* 

3.25719 

2.92822 

2.62882 

2.35014 

2.18102 

2.03316 

1.89947 

1.77632 

1.66164 

1.55412 

1.45286 

0.96 

2.9780* 

2.65591 

2.36955 

2.20143 

2.05789 

1.92863 

l . 80937 

1.69792 

1.59299 

1.49376 

1.39968 

0.98 

2.6625* 

2.35647 

2. 19522 

2.06199 

1.94140 

1.82906 

1.72308 

1.62249 

1.52669 

1.43528 

1.34798 

1.00 

2.25*66 

2.14387 

2.03648 

1.93249 

1.83188 

1.73464 

1.64073 

1.55014 

1.46282 

1.37873 

1.29783 
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TABLE IV. 


Continued. 


DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B z AiJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 
(e) Continued. Half cone angle, 60.0. 


Dimen- 




Dimens ionles 

s radius, p 






sionless 












axial 

0.20 

0.22 

0.24 

0.26 

0.28 

0.30 

0.32 

0.34 

0.36 

0.38 

0.40 

position. 












- 0.20 

1.96460 

1.89084 

1.81534 

1.73858 

1.66098 

1.58288 

1.50459 

1.42638 

1 . 34846 

1.27105 

1.19431 

- 0.18 

2.04151 

1.96285 

1.88262 

1.80132 

1.71936 

1.63708 

1.55478 

1.47272 

1.39110 

1.31014 

1.22999 

- 0.16 

2 . 12171 

2.03778 

1.95250 

1.86638 

1.77980 

1.69312 

1.60660 

1.52051 

1.43504 

1.35037 

1.26668 

- 0.14 

2.20533 

2.11572 

2.02505 

1.93380 

1.84235 

1.75102 

1.66008 

1.56977 

1.48027 

1.39176 

1.30438 

- 0 . 12 

2.29244 

2.19674 

2 . 10032 

2.00363 

1.90702 

1.81081 

1.71524 

1.62052 

1.52683 

1.43431 

1.34311 

- 0.10 

2.30316 

2.28092 

2.17836 

2.07590 

1.97387 

1.87253 

1.77210 

1.67278 

1.57472 

1.47804 

1.38287 

- 0.08 

2.47753 

2.36830 

2.25922 

2.15065 

2.04290 

1.93617 

1.83067 

1.72655 

1.62394 

1.52295 

1.42367 

- 0.06 

2.57565 

2.45893 

2.34292 

2.22791 

2.11413 

2.00177 

1.89097 

1.76185 

1.67451 

1.56904 

1.46551 

- 0.04 

2.67755 

2.55285 

2.42950 

2.30769 

2.18759 

2.06933 

1.95299 

1.83868 

1.72643 

1.61632 

1.50839 

- 0.02 

2.78327 

2.65009 

2.51896 

2.39000 

2.26327 

2.13884 

2.01675 

1.89703 

1.77970 

1.66479 

1.55231 

0.00 

2.89282 

2.75064 

2.61132 

2.47484 

2.34118 

2-21032 

2.08223 

1.95691 

1.83432 

1.71444 

1.59726 

0.02 

3.00042 

2.84925 

2.70175 

2.55776 

2.41718 

2.27990 

2.14583 

2.01491 

1.88706 

1.76224 

1.64039 

0.04 

3.10030 

2.94067 

2.78543 

2.63432 

2.48714 

2.34372 

2.20392 

2.06762 

1.93472 

1.80512 

1.67876 

0.06 

3. 19246 

3.02490 

2.86236 

2.70451 

2.55106 

2.40179 

2.25651 

2.11506 

1.97730 

1.84310 

1.71238 

0.08 

3.27694 

3.10197 

2.93257 

2.76834 

2.60894 

2.45410 

2.30359 

2.15721 

2.01479 

1.87618 

1.74125 

0.10 

3.35379 

3.17190 

2.99606 

2.82582 

2.66079 

2.50066 

2.34517 

2.19408 

2.04719 

1.90434 

1 . 76538 

0.12 

3.42305 

3.23474 

3.05288 

2.87698 

2.70664 

2.54149 

2.38126 

2.22567 

2.07452 

1.92761 

L . 78477 

0.14 

3.48481 

3.29054 

3.10306 

2.92186 

2.74649 

2.57660 

2.41187 

2.25201 

2 . 096 T 8 

1.94598 

1.79943 

0 . 16 

3.53915 

3.33936 

3.14664 

2.96047 

2.78039 

2.60602 

2.43702 

2.27309 

2.11398 

1.95947 

1.80936 

0 . 18 

3.58616 

3.38126 

3.18368 

2.99286 

2.80836 

2.62976 

2.45673 

2.28894 

2.12615 

1.96810 

1.81458 

0.20 

3.62594 

3.41634 

3.21423 

3.01909 

2.83043 

2.64786 

2.47102 

2.29958 

2 . 13326 

1.97186 

1.81510 

0.22 

3.65858 

3.44465 

3.23836 

3.03918 

2.84665 

2.66035 

2.47992 

2.30503 

2.13541 

1.97079 

1.81094 

0.24 

3.68420 

3.46629 

3.25613 

3.05321 

2.85705 

2.66725 

2.48345 

2.30531 

2.13255 

1.96489 

1.80211 

0.26 

3 . T 0288 

3.48133 

3.26760 

3.06121 

2.86168 

2.66861 

2.48165 

2.30045 

2.12472 

1.95419 

1.78862 

0.28 

3.71475 

3.48985 

3.27285 

3.06324 

2.86056 

2.66447 

2.47454 

2.29047 

2.11195 

1.93871 

1.77051 

0.30 

3.71989 

3.49194 

3.27192 

3.05935 

2.85379 

2.65485 

2.46216 

2.27540 

2,09426 

1.91847 

1.74778 

0.32 

3.71840 

3.48768 

3.26490 

3.04961 

2.84137 

2.63980 

2.44455 

2.25527 

2.07168 

1.89349 

1.72046 

0 . 34 

3.71039 

3.47715 

3.25185 

3.03406 

2.82336 

2.61936 

2.42172 

2.2301 1 

2.04423 

1.86380 

1.68857 

0.36 

3.69593 

3.46041 

3.23282 

3.01275 

2.79979 

2.59357 

2.39373 

2.19995 

2.01194 

1.82942 

1.65213 

0.38 

3.67512 

3.43754 

3.20789 

2.98575 

2.77073 

2.56245 

2.36059 

2.16482 

1.97484 

1.79037 

1.61116 

0.40 

3.64603 

3.40861 

3.17710 

2.95309 

2.73620 

2.52607 

2.32235 

2.12475 

1.93295 

1.74668 

1.56570 

0.42 

3.61473 

3.37369 

1.14052 

2.91483 

2.69625 

2.48444 

2.27904 

2.07976 

1.88630 

1.69838 

1.51575 

0.44 

3.57530 

3.33282 

3.09819 

2.87101 

2.65093 

2.43760 

2.23069 

2.02990 

1.83492 

1.64549 

1.46135 

0.46 

3.52980 

3.28608 

3.05016 

2.82168 

2.60027 

2.38560 

2.17733 

1.97518 

1.77883 

1.58803 

1.40252 

0.48 

3.47828 

3.23350 

2.99648 

2.76687 

2 . 54*30 

2.32845 

2.11900 

1.91563 

1.71807 

1.52604 

1.33929 

0.50 

3.42079 

3.17513 

2.93719 

2.70662 

2.48307 

2.26621 

2.05572 

1.85129 

1.65265 

1.45953 

1.27167 

0.52 

3.35738 

3.11102 

2.87233 

2.64097 

2.41660 

2.19889 

1.98751 

1.78218 

1.58261 

1.30853 

1.19969 

0.54 

3.28609 

3.04119 

2.80193 

2.56996 

2.34493 

2.12652 

1.91442 

1.70833 

1.50797 

1.31307 

1.12338 

0.56 

3.21294 

2.96569 

2.72602 

2.49360 

2.26808 

2.04914 

1.83646 

1.62976 

1.42875 

1.23316 

1.04275 

0.58 

3.13197 

2.88453 

2.64463 

2.41193 

2.18608 

1.96676 

1.75367 

1.54650 

1.34498 

1.14884 

0.95784 

0.60 

3.04520 

2.79774 

2.55778 

2. 32497 

2.09896 

1.87942 

1.66606 

1.45857 

1.25668 

1.06012 

0.86866 

0.62 

2.95263 

2.70534 

2.46550 

2.23274 

2.00673 

1.78713 

1.57365 

1.36599 

1.16387 

0.96704 

0.86347 

0.64 

2.85429 

2.60734 

2.36779 

2.13526 

1.90941 

1.68992 

1.47648 

1.26879 

1.06658 

0.95792 

0.85735 

0.66 

2.75017 

2.50375 

2.26467 

2.03254 

1.80703 

1.58780 

1.37455 

1.11669 

1.05325 

0.94794 

0.85036 

0.68 

2.64027 

2.39458 

2.15615 

1.92461 

1.69960 

1.48080 

1.26790 

1.14913 

1.03914 

0.93717 

0.84257 

0.70 

2.52458 

2.27982 

2.04224 

1.81146 

1.58714 

1.36893 

1.24518 

1.13059 

L . 02431 

0.92566 

0.83402 

0.72 

2.40310 

2.15947 

1.92294 

1.69312 

1.46966 

1.34099 

1.22189 

1.11143 

1.00885 

0.91349 

0.02478 

0.74 

2.27582 

2.03354 

1.79826 

1.56959 

1.43610 

1.31262 

1.19812 

1.09175 

0.99281 

0.90071 

0.81492 

0.76 

2.14270 

1.90200 

1.66819 

1.52999 

1.40228 

1.28390 

1.17393 

1.07160 

0.97627 

0.88730 

0.80447 

0.78 

2.00374 

1.76487 

1.62208 

1.49031 

1.36827 

1.25491 

1.14941 

1.05106 

0.95928 

0.87357 

0.79351 

0.80 

1.85091 

1.71169 

1.57610 

1.45065 

1.33417 

1.22575 

1.12463 

1.03019 

0.94191 

0.85933 

0.78209 

0.82 

1.79807 

1.65892 

1.53037 

1.41109 

1.30006 

1.19647 

1,09965 

1.00906 

0.92421 

0.84473 

0.77024 

0.84 

1.73796 

1.60669 

1.48500 

1.37174 

1.26604 

1.16717 

1.07456 

0.98773 

0.90626 

0.82980 

0.75804 

0.86 

1.67872 

1.55510 

1.44008 

1.33268 

1.23216 

1.13791 

1.04941 

0.96626 

0.88810 

0.81461 

0.74552 

0.88 

1.62048 

1.50426 

1.39570 

1.29400 

1.19852 

1.10875 

1.02427 

0.94471 

0.86978 

0.79920 

0.73273 

0.90 

1.56335 

1.45427 

1.35196 

1.25577 

1.16518 

1.07977 

0.99919 

0.92314 

0.85136 

0.78362 

0.71971 

0.92 

1.50744 

1.40523 

1.30894 

1.21607 

1.13221 

1.05103 

0.97424 

0.90159 

0.83288 

0.76791 

0.70651 

0.94 

1.45286 

1.35721 

1.26671 

1. 18097 

1.09968 

1.02258 

0.94946 

0.88012 

0.01440 

0.75213 

0.69317 

0.96 

1. 39968 

1.31031 

1.22534 

1. 14452 

1.06762 

0.99447 

0.92490 

0.85877 

0.79594 

0.73630 

0.67972 

0.98 

1.34798 

1.26458 

1.18490 

1.10878 

1.03611 

0.96675 

0.90061 

0.83758 

0.77756 

0.72047 

0.66621 

1.00 

1.29783 

1.22008 

1.14543 

1.07381 

1.00518 

0.93947 

0.07663 

0.81659 

0.75929 

0. 70467 

0.65266 
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TABLE IV, 


Continued. 


DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B z /hJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 
(e) Continued. Half cone angle, 60.0. 


Dimen- 


Dimensionless radius, p j 

axial 

0.40 

0-42 

0.44 

0.46 

0.48 

0.50 

0.52 

0.54 

0.56 

0.58 

0.60 

position, 

n 












-0.20 

1.19*31 

1.118*1 

1. 0*3*9 

0.96968 

0.89709 

0.82583 

0.75602 

0.6877* 

0.62109 

0.55616 

0. *930* 

-0.18 

1.22999 

1.15081 

1.07273 

0.99588 

0.92036 

0.8*627 

0.77373 

0.70201 

0.63360 

0.56620 

0.50070 

-0. 16 

1.26668 

1.18*09 

l . 1027* 

1. Q 227* 

0. 9**18 

0.86718 

0.79181 

0.71817 

0.6*633 

0.57638 

0.508*1 

-0.1* 

1.30*38 

1.21827 

1.13352 

1.05026 

0.96858 

0.88855 

0.81027 

0.73382 

0.65927 

0.58670 

0.51619 

-0.12 

1.3*311 

1.25333 

1.16508 

1.078*6 

0.9935* 

0.910*0 

0.82912 

0.7*977 

0.672*3 

0.59715 

0.52*02 

-0.10 

1.38287 

1.28930 

1.197*3 

1. 10733 

l .01907 

0.93272 

0.8*836 

0.76603 

0.68580 

0.6077* 

0.53191 

-0.08 

l • *2 367 

1.32618 

1.23056 

1.13687 

1.0*518 

0.95553 

0.86798 

0.78259 

0.699*0 

0.618*7 

0.53987 

-0.06 

1 . *655 1 

1.36397 

1. 26**8 

1.16710 

1.07186 

0.97881 

0.88799 

0.799*5 

0.71322 

0.62935 

0.5*789 

-0.0* 

1.50839 

1 . *0267 

1.29920 

1.19801 

1.09912 

1.00258 

0.908*0 

0.81662 

0.72726 

0.6*037 

0.55599 

-0.02 

1.55231 

1 . **228 

1.33*70 

1.22959 

1.12696 

1.02683 

0.92920 

0.83*09 

0.7*15* 

0.65155 

0.56*16 

0.00 

1.59728 

1 .*8260 

1.37099 

1.26186 

1.15538 

1.05156 

0.95039 

0.85188 

0.7560* 

0.66287 

0.572*1 

0.02 

1.6*039 

1.521*7 

1 . *05*5 

1.29229 

1.18197 

1. 07**6 

0.96976 

0.8678* 

0.76871 

0.67237 

0.57881 

0.0* 

1.67875 

1.55555 

1 • *35** 

1.31837 

1.20*32 

1.09323 

0.98508 

0.8798* 

0.77750 

0.6780* 

0.581*6 

0.06 

1.71238 

1.58502 

1 . *6095 

1.3*011 

1.222*3 

1.10786 

0.99635 

0.88787 

0.782*0 

0.67989 

0.58035 

0.08 

1.7*125 

1.60989 

1 . *820 l 

1.35750 

1.23631 

1.1 1836 

1.00359 

0.89196 

0.783*2 

0.6779* 

0.57550 

0.10 

1.76538 

1.63017 

1 . *9859 

1.37055 

1.2*596 

1.12*73 

1.00679 

0.89209 

0.78057 

0.67219 

0.56692 

0.12 

1.78*77 

1.6*585 

1.51072 

1.37927 

1.25138 

1.12697 

1.00596 

0.88828 

0.77386 

0.66265 

0.55*61 

0.1* 

1.799*3 

1.65695 

1.518*0 

1.38365 

1.25259 

1.12511 

1.00112 

0.0805* 

0.76330 

0.6*933 

0.53859 

0. 16 

1.80936 

1.663*6 

1.52163 

1.38371 

1.2*958 

1.11913 

0.99226 

0.86888 

0.7*890 

0.63225 

0.51888 

0.18 

1.81*58 

1.665*1 

1.520*2 

1.379*5 

1.2*238 

1.10906 

0.979*1 

0.85330 

0.73067 

0.611*2 

0. *9 5*9 

0.20 

1.81510 

1.66281 

1.51*79 

1*37090 

1.23098 

1.09*91 

0.96256 

0.83383 

0.70863 

0.58685 

0 . *68*3 

0.22 

1.8109* 

1.65566 

1.50*75 

1.35806 

1.215*1 

1.07669 

0.9*175 

0.810*8 

0.68279 

0.55857 

0. *3773 

0.2* 

1.80211 

1.6*396 

l • *90 3 2 

1. 3*09* 

1.19568 

l . 05**1 

0.91697 

0.78326 

0.65317 

0.52658 

0.40340 

0.26 

1.78862 

1.62779 

l . *7 150 

1.31956 

1.17180 

1.02808 

0.88826 

0.75219 

0.61978 

0 . *9090 

0.365*6 

0.28 

1.77051 

1.60711 

1 • **832 

1.29393 

1.1*379 

0.99773 

0.85561 

0.71729 

0.5826* 

0 . *5 1 56 

0.3239* 

0.30 

1-7*778 

1.58195 

1 • *2079 

1.26*08 

1.11167 

0.96337 

0.81905 

0.67856 

0.5*178 

0. *0857 

0.2788* 

0.32 

1.720*6 

1.5523* 

1.38893 

1.23002 

1.075*5 

0.92502 

0.77860 

0.6360* 

0 . *9720 

0.36196 

0.23020 

0.3* 

1.68857 

1.51829 

1.35276 

1.19177 

1.0351* 

0.88270 

0.73*28 

0.5897* 

0 . **893 

0.3117* 

0.17803 

0.36 

1.65213 

i • *79 8 3 

1.31231 

1. 1*935 

0.99078 

0.836*2 

0.68610 

0.53967 

0.39699 

0.25793 

0. 12235 

0.38 

1.61116 

l . *3697 

1.26758 

1.10278 

0.9*238 

0.78621 

0.63*09 

0. * B 587 

0. 3*1*0 

0.20055 

0.06319 

o.*o 

1.56670 

1*3897* 

1.21861 

1.05208 

0.88996 

0.73208 

0.57825 

0 . *28 3* 

0.28218 

0.13963 

0.00057 

0 • *2 

1.51575 

1.33817 

1.165*1 

0.99726 

0.8335* 

0.67*05 

0.51863 

0.36711 

0.2193* 

0.07519 

0.02219 

0.** 

1 . *6 13 5 

1.28227 

1.10800 

0.93836 

0.7731* 

0.61215 

0. *552 3 

0.30220 

0.15292 

0.09*97 

0.0*258 

0 . *6 

1 . *0252 

1.22206 

1. 0*6*2 

0.07539 

0.70878 

0. 5*6*0 

0.38807 

0.23363 

0.17070 

0.11352 

0.06177 

0 . *8 

1.33929 

1.15757 

0.98067 

0.80838 

0. 6*0*8 

0. *7681 

0.31718 

0.24923 

0.18726 

0.13090 

0.07981 

0.50 

1-27167 

1.08883 

0.91079 

0.7373* 

0.56827 

0. *03*1 

0.330*3 

0.26365 

0.20267 

0.1*71* 

0.09673 

0.52 

1.19969 

1.01585 

0.83679 

0.66230 

0.*921 7 

0. *1 *1 3 

0.3*252 

0.27692 

0.21695 

0.16227 

0.11257 

0-5* 

1.12338 

0.93866 

0.75870 

0.58327 

0.50016 

0. *2 371 

0.353*8 

0.28908 

0.23015 

0.17635 

0. 12738 

0.56 

1.0*275 

0.85728 

0.6765* 

0.58832 

0.50703 

0. *32 1 8 

0.36337 

0.30019 

0.2*231 

0.189*0 

0.1*118 

0.58 

0.9578* 

0.7717* 

0.678*1 

0.59228 

0.51283 

0. *3961 

0.37222 

0.31028 

0.253*7 

0.201*7 

0.15*02 

0.60 

0.86866 

0.77021 

0.67925 : 

0.59521 

0.51762 

0. **60* 

0.38008 

0.31939 

0.26366 

0.21260 

0. 1659* 

0.62 

0.863*7 

0.76769 

0.67910 

0.59717 

0.521** 

0. *5 1 51 

0.38699 

0.32758 

0.27295 

0.22283 

0.17696 

0.6* 

0.85735 

0.76*2* 

0.67802 

0.59820 

0.52*3* 

0**5606 

0.39301 

0.33*87 

0.2613* 

0.23218 

0. 1871* 

0.66 

0.85036 

0.75991 

0.67606 

0.59835 

0.52637 

0. *5975 

0.39816 

0.3*130 

0.28890 

0.2*071 

0. 196*9 

0.68 

0.8*257 

0.75*77 

0.67329 

0.59769 

0.52758 

0. *6262 

0. *0250 

0.3*693 

0.29566 

0.2*8** 

0.20506 

0.70 

0.83*02 

0.7*887 

0.6697* 

0.5962* 

0.52801 

0 . *6*71 

0. *0606 

0.35178 

0.30165 

0.255*2 

0.21289 

0.72 

0.82*78 

0.7*226 

0.665*8 

0.59*07 

0.52770 

0. *6606 

0. *0888 

0.35590 

0.30691 

0.26167 

0.22000 

0.7* 

0.81*92 

0.73*99 

0.66055 

0.59122 

0.52671 

0. *6672 

0.*1101 

0.35933 

0.311*7 

0.26723 

0.226*3 

0. 76 

0. 80**7 

0.72713 

0.65*99 

0.5877* 

0.52507 

0. *6673 

0. *12*8 

0.36209 

0.31538 

0.2721* 

0.23220 

0.78 

0.79351 

0.71872 

0.6*887 

0.58366 

0.52203 

0. *6612 

0. *1 333 ! 

0.36*2* 

0.31866 

0.276*3 

0.23736 

0.80 

0.78209 

0.70982 

0.6*223 

0.57905 

0.52003 

0 • *6*9* 

0. *1 360 

0.36579 

0.32136 

0.28012 

0.2419* 

0.82 

0.7702* 

0.700*6 

0.63510 

0.57393 

0.51670 

0. *6323 

0. *1 332 

0.36679 

0.323*9 

0.28326 

0.2*595 

0.8* 

0.7560* 

0.69070 

0.62755 

0.56835 

0.51290 

0 . *6102 

0. *1 253 

0.36728 

0.32510 

0.28587 

0, 2*9*3 

0.86 

0.7*552 

0.68059 

0.61960 

0.56235 

0.50865 

0 .*583* 

0. * 1 127 

0.36727 

0.32622 

0.28798 

0.252*2 

0.88 

0.73273 

0.67016 

0.61130 

0.55596 

0.50*00 

0 • *552* 

0. *0956 

0.36681 

0.32687 

0.28961 

0.25*93 

0.90 

0.71971 

0.659*6 

0.60268 

0.5*92* 

0. *9897 

0. *51 75 

0* *07** 

0.36592 

0.32708 

0.29081 

0.25699 

0.92 

0.70651 

0.6*852 

0.59380 

0.5*220 

0. *9361 

0.**789 

0. *0*9* 

0.36*6* 

0.32689 

0.29159 

0.25863 

0.9* 

0.69317 

0.63739 

0.58*67 

0.53*89 

0.*879* 

0. **370 

0. *0209 

0.36299 

0.32632 

0.29198 

0.25987 

0.96 

0.67972 

0.62611 

0.57535 

0.5273* 

0. *8 199 

0. *3921 

0.39891 

0.36100 

0.32539 

0.29200 

0.26075 

0.98 

0.66621 

0.61*70 

0.56585 

0.51958 

0. *758 l 

0. *3**5 

0.395** 

0.35869 

0.32*13 

0.29168 

0.26127 

1.00 

0.65266 

0.60320 

0.55621 

0.51163 

0. *69^0 

0. *29*5 

0.39170 

0.35610 

0.32257 

0.2910* 

0.261*6 
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TALLE IV. - Continued. piliENd rONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B z /pJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 0.02 

(e) Continued. Half cone angle, GO.O. 

Ju.'icri- Dlir.enaionleas radius, p 

i on 1 co g 1 1 1 ! j i i 1 T 1 " ~ 


axial 
pcs i ti on. 

0.60 

O.GS 

0 . 64 

0.66 

0.63 

0.70 

0.72 

0.74 

0.7 6 

0.78 

0.80 

-0.20 

0.49304 

0.43183 

0.37262 

0.31550 

0.26059 

1 

1 0.20797 

0. 15778 

0.11012 

0.06515 

0.02300 

-0.01616 

-0.18 

0.50070 

0.43718 

0.37572 

0.31644 

0.25942 

0.20478 

0.15262 

0.10308 

0.05630 

0.01242 

-0.02838 

-0. 16 

0.50041 

0.44250 

0.37674 

I 0.31721 

0.25801 

0.20126 

0. 14707 

0.09556 

0.04687 

0.00117 

-0.04136 

-0.14 

0.51619 

0.44781 

0.38165 

0.31781 

0.25636 

0.19743 

0. 14111 

0.08754 

0,03687 

-0.01075 

-0.05513 

-0.12 

0.52402 

0.45310 

0.38448 

| 0.31824 

0.25447 

0.19326 

0. 13475 

0.07904 

0.02620 

-0.02336 

-0.06969 

-0.10 

0.53191 

0.45838 

0.38722 

0.31850 

0.25232 

0.16878 

0.12797 

0.07003 

0.01510 

-0.03666 

-0.08505 

-0.08 

0.53987 

0.46364 

0.38986 

0.31860 

0.24994 

0.18397 

0. 12080 

0.06054 

0.00333 

-0.05065 

-0. 10122 

-0.06 

0.54789 

0.46890 

0. 39243 

0.31855 

0.24732 

0.17885 

0. 11322 

0.05056 

-0.00902 

-0.06534 

-0. 1 1821 

-0.04 

0.55599 

1 0.47415 

0.39491 

1 0.31833 

1 0.24448 

1 0.17342 

0.10526 

0.04009 

-0.02194 

-0.08070 

-0.13599 

-0.02 

0.56416 

0.47941 

0.39733 

0.31797 

0.24140 

0.16769 

0.09691 

0.02916 

-0,03543 

-0.09673 

-0.15455 

0.00 

0.57241 

0.48466 

0.39967 

0.31747 

0.23812 

, 0.16167 

0.08819 

0.01778 

-0.04946 

-0.11340 

-0. 17388 

0.02 

0.57881 

0.48807 

0.40015 

; 0.31509 

0.23293 

0.15372 

0.07751 

0.00440 

-0.06554 

-0.13218 

-0. 19537 

0.04 

0.58146 

0.40777 

0.39697 

0.30909 

0.22416 

0.14221 

0.06329 

-0.01252 

-0.08515 

-0.15450 

-0.22045 

0.06 

0.58035 

0.48377 

0.39015 

0.29949 

0.21181 

0.12715 

0.04555 

-0.03295 

-0.10828 

-0.18035 

-0.24906 

0.08 

0.57550 ! 

0.47609 

0.37968 

0.28629 

0.19591 

0.10857 

0.02430 

-0.05607 

-0.13480 

-0.20967 

-0. 28116 

0.10 

0.56692 

0.46472 

0.36559 

0.26951 

0.17647 

0.08649 

-0.00042 

-0.08423 

-0.16492 

-0.24243 

-0.31670 

0.12 

0.55461 

0.44970 

0.34789 

0.24917 

0.15352 

0.06093 

-0.02859 

-0.11503 

-0.19036 

-0.27857 

-0.35562 

0.14 

0.53859 

0.43103 

0.32661 

0.22529 

0.12707 

0.03191 

-0.06018 

-0. 14921 

-0.23517 

-0.31806 

-0.39787 

0.16 

0.51888 

0.40873 

0.30175 

0. 19790 

0.09715 ! 

-0.00053 

-0.09515 

-0.18674 

-0.27530 

-0.36085 

-0.44338 

0.18 

0.49549 

0.38281 

0.27333 

0.16700 

0.06378 

-0.03638 

-0.13349 

-0.22759 

-0.31871 

-0.40687 

-0.49211 

0.20 

0.46843 

0.35330 

0.24138 

0.13263 

0.02698 

-0.07559 

-0. 17515 

-0.27173 

-0.36536 

-0.45610 

-0.54398 

0.22 

0.43773 

0.32021 ! 

0.20592 

0.09480 

-0.01320 1 

-0.11816 

-0.22011 

-0.31911 

-0.41521 

-0.50847 

-0.51154 

0.24 

0.40340 

0.28356 | 

0. 16696 

0.05355 

-0.05676 

-0.16403 

-0.26832 

-0.36969 

-0.46821 

-0.47651 

-0.48051 

0.26 

0.36546 

0.24337 ! 

0.12454 

0.00888 

-0.10367 

-0.21319 

1 -0.31976 

-0.42345 

-0.43687 

-0.44593 

-0.45083 

0.28 

0.32394 

0.19967 

0.07867 1 

-0.03916 

-0.15389 

-0.26561 

-0.37440 

-0.39206 

-0.40608 

-0.41667 

-0.42245 

0-10 

0.27884 

0.15248 

0.02938 

-0.09055 

-0.20740 1 

-0.32125 

-0.34469 

-0.36360 

-0.37820 

-0.38869 

-0.39530 

0.32 

0.23020 

0.10181 

-0.02332 1 

-0.14528 

-0.26417 

-0.29256 

-0.31630 

-0.33563 

-0.35077 

-0.36193 

-0.36933 

0.14 

0. 17803 

0.04769 

-0.07939 | 

-0. 20331 | 

-0.23662 , 

-0.26517 

1 -0.28919 

-0.30891 

-0.32456 

-0.33635 

-0.34450 

0.36 

0.12235 

-0.00986 

-0.13881 

-0.17704 | 

-0.21036 

-0.23903 

-0.26330 

-0.28338 

-0.29951 

-0.31190 

-0.32076 

0.18 

0.06319 

-0.07081 

-0.11395 

-0.15203 

-0.18534 

-0.21411 

-0.23859 

-0.25901 

-0.27558 

-0.28853 

-0.29806 

0.40 

0.00057 

-0.04749 

-0.09034 

-0. 12826 

-0.16152 

-0.19037 

-0.21504 

-0.23576 

-0.25274 

-0.26620 

-0.27635 

0.42 

0.02219 

-0.02542 

-0.06795 

-0.10568 ! 

-0.13887 | 

-0.16777 

-0.19260 1 

-0.21358 

-0.23094 

-0.24488 

-0-25561 

0.44 

0.04253 

-0.00456 

-0.04675 ! 

-0.08426 

-0. 11735 

-0.14626 

-0.17122 

-0. 19244 

-0.21013 

-0.22451 

-0.23579 

0.46 

0.06177 

0.01513 

-0.02669 

-0.06396 

-0.09693 

-0.12582 

-0.150B7 1 

-0.17230 

-0.19030 

-0.20508 

-0.21685 

0.48 

0.07981 

0.03369 

-0.00774 

-0.04474 

-0.07755 

-0.10641 

-0. 13153 

-0.15312 

-0.17139 

-0.18654 

-0.19076 

0.50 

0.09673 

0.05116 

0-01015 

-0.02655 

-0.05919 ! 

-0.08798 

-0.11314 

-0.13487 

-0.15337 

-0.16885 

-0.18149 

0.52 

0.11257 

0.06757 

0.02701 

-0.00938 

—0-04 1 B 1 

-0.07050 

-0.09567 

-0.11751 

-0.13622 

-0.15199 

-0.16501 

0.54 

0.12738 

0.08297 

0.04287 

0.00683 

-0.02538 

-0.05395 

-0.07910 

-0.10102 

-0.11990 

-0.13593 

-0. 14928 

0.56 

0. 14118 

0.09739 

0.05777 

0.02209 

-0.00985 

-0.0382B 

-0.06338 

-0.08535 

-0. 10437 

-0.12062 

-0.13429 

0.58 | 

0.15402 

j 0.11086 

0.07175 

0.03646 ; 

0.00479 j 

-0.02346 

-0.04849 

-0.07048 

-0.08961 

-0. 10606 

-0.11999 

0.60 

0. 16594 

0.12343 

0.08484 

0.04996 

0.01059 

-0.00947 

-0.03440 

-0.05639 

-0.07559 

-0.09220 

-0.10636 

0.62 

0. 17696 

0.13512 

0.09708 

0.06263 

0.03158 

0.00373 

-0.02108 

-0.04303 

-0.06229 

-0.07902 

-0.09339 

0.64 

0. 18714 

0.14598 

1 0.10850 

0.07449 

0.04378 

0.01618 

-0.00849 

-0.03038 

-0.04966 

-0.06650 

-0.08104 

0.66 

0. 19649 

0.15603 

0.11913 

0.08559 

0.05523 | 

0.02789 

0.00339 

-0.01842 

-0.03770 

-0.05461 

-0.06929 

0.68 

0.20506 

0.16531 

0.12900 

0.09594 

0.06597 ! 

0.03890 

0.01460 

-0.00711 

-0.02637 

-0.04333 

-0.05812 

0.70 

0.21289 

0.17386 

0.13815 

0.10559 

0.07601 

0.04924 

0.02514 

0.00356 

-0.01565 

-0.03263 

-0.04751 

0.72 j 

0.22000 

0.18170 

0. 14661 

0.U456 | 

0.08538 j 

0.05893 

0.03506 

0.01362 

-0.00551 

-0.02249 

-0.03743 

0. 74 ! 

0.22643 

0.18887 

0.15441 

0.12288 

0.09412 

0.06800 

0.04438 

0.0231 1 

0.00406 

-0.01289 

-0.02788 

0.76 

0.23220 

0.19540 

0.16157 

0.13057 

0.10226 i 

0.07648 

0.05311 

0.03203 

0.01309 

-0.00301 

-0.01881 

0. 78 

0.21736 

0.20132 

0. 16813 

0.13768 

0.10980 ' 

0.08439 

0.06130 

0.04041 

0.02161 

0.00477 

-0.01023 

0.80 

0.24194 

0.20665 

0.17412 

0.14421 

0.11680 1 

0.09175 

0.06895 

0.04828 

0.02962 

0.01287 

-0.00211 

0.82 ! 

0.24595 

0. 21142 

0.17955 

0.15020 1 

0.12325 ! 

0.09859 

0.07610 

0.05566 

0.03716 

0.02051 

0.00558 

0.84 

0.24943 

0.21567 

0.18446 

0.15568 

0.12920 

0.10493 

0.08275 

0.06256 

0.04424 

0.02770 

0.01284 

0.06 

0.25242 

0.21942 

0.18887 

0.16066 

0.13467 

0.11080 

0.08895 

0.06901 

0.05088 

0.03448 

0.01969 

0. 68 

0.25493 

0.22270 | 

0. 19281 

0.16517 | 

0.13967 | 

0.11621 

0.09470 

0.07502 

0.05710 

0.04084 

0.02615 

0.90 

0.25699 

i 0.22552 

0.19631 

0,16924 

0.14424 

0.12119 

0. 10002 

0.08063 

0.06292 

0.04682 

0.03223 

0.92 

0.25863 

0.22792 ! 

0. 19937 

0.17289 

0.14838 

0.12576 

0. 10494 

0.08583 

0.06835 

0.05242 

0.03795 

0.94 

0.25987 

0.22992 

0.20204 

0.17614 

0.15213 

0.12993 

0. 10947 

0.09066 

0.07341 

0.05766 

0.04333 

0.96 

0.26075 

0.23155 

0.20433 

0.17900 1 

0.15550 1 

0.13373 

0.11363 

0.09512 

0.07812 

0.06257 

0.04837 

0.98 

0.26127 

0.23282 

0.20625 

0.18151 

0.15851 

0.13717 

0.11744 

0.09924 

0.08250 

0.06714 

0.05310 

1.00 

0.26146 

0.23375 

0.20784 

0.18367 

0.16118 

0.14028 

0. 12092 

0.10303 

0.08655 

0.07140 

0.05752 
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TABLE IV. 


- Concluded. DIMENSIONLESS AXIAL MAGNETIC FIELD OF SOLID FINITE CONE, 10 B 2 /|iJL, FOR FIELD POINT INCREMENTS OF 6.02 

(e) Concluded. Half cone angle, 60.0. 


Dimen- 

sionless 




limensionles 

is radius, ( 

D 





axial 

position, 

T] 

0,80 

0.82 

0.84 

| 0.86 

0.8B 

0.90 

0. 92 

0. 94 

1 0.96 

0.96 

1.00 

- 0.20 

- 0.01616 

- 0.05216 

- 0.08480 

- 0.11308 

- 0.13917 

- 0.16046 

- 0.17756 

- 0.19034 

- 0.19881 

- 0.20313 

' 0.20372 

- 0.10 

- 0.02838 

- 0.06591 

- 0.09995 

- 0.13028 

- 0.15662 

- 0.17872 

- 0.19631 

- 0.20921 

- 0.21733 

- 0.22083 

- 0.22016 

- 0.16 

- 0.04136 

- 0.08053 

- 0.11609 

- 0.14778 

- 0. 17531 

- 0. 19833 

- 0.21653 

- 0.22960 

- 0.23737 

- 0.23992 

- 0.23776 

- 0.14 

- 0.05513 

- 0.09604 

* 0.13325 

- 0. 16645 

- 0.19530 

- 0.21941 

- 0.23835 

- 0.25169 

- 0.25912 

- 0.26060 

- 0.25667 

- 0.12 

- 0.06969 

- 0.11247 

* 0.15146 

- 0.18632 

- 0.21667 

- 0.24204 

- 0.26192 

- 0.27570 

- 0.28204 

- 0.28312 

- 0.27705 

- 0.10 

- 0.08505 

- 0.12984 

- 0.17075 

- 0.20743 

- 0.23947 

- 0.26635 

- 0.20740 

- 0.30185 

- 0.30886 

* 0.30782 

- 0.29913 

- 0.00 

- 0.10121 

- 0.14815 

- 0 . 19H4 

- 0.22983 

- 0.26378 

- 0.29240 

- 0.31494 

- 0.33041 

- 0.33756 

* 0.33518 

I - 0.32322 

- 0.06 

- 0.11821 

- 0.16740 

- 0.21263 

- 0.25352 

- 0.28961 

- 0.32029 

- 0.34470 

- 0.36166 

- 0.36946 

- 0.36591 

- 0.34978 

- 0.04 

- 0.13599 

- 0.10759 

- 0.23521 

- 0.27850 

- 0.31699 

- 0.35004 

- 0. 37677 

- 0.39584 

- 0.40514 

- 0 . 40U2 

- 0.37956 

- 0.02 

- 0.15455 

- 0.20869 

- 0.25888 

- 0.30477 

- 0.34590 

- 0. 38167 

- 0.41119 

- 0.43312 

- 0.44515 

- 0.44256 

- 0 . 4141L 

0.00 

- 0.17388 

- 0.23069 

- 0.28359 

- 0.33227 

- 0.37630 

- 0.41512 

- 0.44793 

- 0.47350 

- 0.48976 

- 0.49230 

- 0.46046 

0.02 

- 0.19537 

- 0.25495 

* 0.31068 

- 0.36229 

- 0.40942 

- 0.45157 

- 0.48809 

- 0.51800 

- 0.53984 

- 0.55122 

- 0.46481 

0.04 

- 0.22045 

- 0.28283 

- 0.34147 

- 0.39611 

- 0.44648 

- 0.49217 

- 0.53270 

, - 0.56743 

- 0.59563 

- 0.52973 

- 0.^5941 

0.06 

- 0.24906 

- 0.31429 

- 0.37588 

- 0.43364 

- 0.48734 

- 0.53673 

- 0,58147 

- 0.62127 

- 0.56876 

- 0.51072 

- 0.45098 

0.00 

- 0. 28116 

- 0.34926 

- 0.41384 

- 0.47476 

- 0.53189 

- 0.58504 

- 0.63410 

- 0.59172 

- 0.54421 

- 0.49289 

- 0.44089 

0.10 

- 0.31670 

- 0.38767 

* 0.45526 

- 0.51939 

- 0.57996 

- 0.63692 

- 0.60297 

- 0.56424 

- 0.52135 

- 0.47571 

- 0.42978 

0.12 

- 0.35562 

- 0.42947 

- 0.50007 

- 0.56740 

- 0.63142 

- 0.60484 

- 0.57372 

- 0.53845 

! - 0.49977 

- 0.45898 

- 0.41802 

0.14 

- 0.39787 

- 0.47458 

- 0.54818 

- 0.61868 

- 0.59878 

- 0.57449 

- 0.54610 

- 0.51409 

- 0.47920 

- 0.44259 

- 0.40583 

0.16 

- 0.44338 

- 0.52292 

- 0.59949 

- 0.58578 

- 0.56777 

- 0.54571 

- 0.51993 

- 0.49093 

- 0.45946 

- 0.42652 

- 0.39338 

0 . 18 

- 0.49211 

- 0.57444 

- 0.56656 

- 0.55444 

- 0.53828 

- 0.51835 

- 0.49504 

- 0.46883 

- 0.44044 

- 0.41074 

- 0.38078 

0.20 

- 0.54398 

- 0.54168 

- 0.53513 

- 0.52455 

- 0.51017 

- 0.49229 

- 0.47129 

- 0.44767 

- 0*42207 

- 0.39526 

- 0.36812 

0.22 

- 0.51154 

- 0.51036 

- 0.50511 

- 0.49603 

- 0.48336 

- 0.46742 

- 0.44859 

, - 0.42735 

- 0.40428 

- 0.38007 

; - 0.35547 

0.24 

- 0.48051 

- 0.48042 

- 0.47643 

- 0.46879 

- 0.45776 

- 0.44365 

- 0.42684 

- 0.40779 

- 0.38704 

- 0.36519 

- 0.34287 

0.26 

- 0.45003 

- 0.45179 

- 0.44902 

- 0.44276 

- 0.43328 

- 0.42089 

- 0.40597 

- 0.38895 

- 0.37031 

- 0.35060 

- 0.33037 

0.28 

- 0.42245 

- 0.42441 

- 0.42280 

- 0.41786 

- 0.40985 

- 0.39909 

- 0.38593 

- 0.37078 

- 0.35408 

- 0.33633 

- 0.31800 

0.30 

- 0.39530 

- 0.39823 

- 0.39773 

- 0.39403 

- 0.38741 

- 0.37817 

- 0. 36665 

- 0.35323 

- 0.33833 

- 0.32237 

- 0.30579 

0.32 

- 0.36933 

- 0.37319 

- 0.37374 

- 0.37122 

- 0.36591 

- 0.35809 

- 0.34810 

- 0.33629 

- 0.32303 

- 0.30872 

- 0.29376 

0.34 

- 0.34450 

- 0.34923 

- 0.35077 

- 0.34937 

- 0.34529 

- 0.33881 

- 0.33024 

- 0.31991 

- 0.30818 

- 0.29540 

- 0.28192 

0.36 

- 0.32076 

- 0.32631 

- 0.32880 

- 0.32844 

- 0.32551 

- 0.32027 

- 0.31303 

- 0.30408 

- 0.29376 

- 0.28239 

- 0.27030 

0.30 

- 0.29806 

- 0.30439 

- 0.30775 

- 0.30839 

- 0.30653 

- 0.30246 

- 0.29645 

- 0.28878 

- 0.27977 

- 0.26971 

- 0.25889 

0.40 

- 0.27635 

- 0.28341 

- 0.28761 

- 0.28916 

- 0.26832 

- 0.28533 

- 0.28047 

1 - 0.27399 

- 0.26619 

- 0.25735 

- 0.24772 

0.42 

- 0.25561 

- 0.26335 

- 0.26832 

- 0.27074 

- 0.27084 

- 0.26886 

- 0.26506 

- 0.25969 

- 0.25302 

- 0.24531 

- 0.23679 

0.44 

- 0.23579 

- 0.24416 

- 0.24985 

- 0.25307 

- 0.25405 

- 0.25302 

- 0.25021 

- 0.24588 

- 0.24025 

- 0.23359 

- 0.22610 

0.46 

- 0.21685 

- 0.22581 

- 0.23217 

- 0.23614 

- 0.23794 

- 0.23778 

- 0.23590 

- 0.23252 

- 0.22787 

- 0.22218 

- 0.21567 

0.48 

- 0. 19876 

- 0,20827 

- 0.21525 

- 0.21991 

- 0.22247 

- 0.22313 

- 0.22211 

- 0.21962 

- 0.21588 

- 0.21110 

- 0.20548 

0.50 

* 0.18149 

- 0.19150 

- 0 . 19905 

- 0.20436 

- 0.20762 

- 0.20904 

- 0.20882 

- 0.20715 

- 0.20426 

- 0.20033 

- 0.19555 

0.52 

- 0.16501 

- 0.17547 

- 0.18356 

- 0. 18946 

- 0.19337 

- 0.19549 

- 0.19601 

- 0.19512 

- 0.19301 

- 0.10987 

- 0. 18588 

0.54 

- 0.14928 

- 0.16016 

-* 0.16873 

- 0.17518 

- 0.17970 

- 0.18247 

- 0. 18367 

- 0.18350 

- 0.18212 

- 0.17972 

- 0.17646 

0.56 

- 0.13429 

- 0.14554 

- 0.15455 

- 0.16151 

- 0. 16658 

- 0.16996 

- 0. 17180 

- 0.17228 

- 0.17159 

- 0.16987 

- 0. 16730 

0.58 

- 0.11999 

* 0.13158 

- 0.14100 

- 0. 14842 

- 0.15400 

- 0.15793 

- 0. 16036 

- 0.16146 

- 0.16140 

- 0.16033 

* 0.15840 

0.60 

- 0.10636 

- 0.11826 

- 0.12804 

- 0.13588 

- 0.14194 

- 0.14638 

* 0 . 14936 

- 0.15103 

- 0.15156 

- 0.15108 

- 0 . 1^974 

0.62 

- 0.09339 

- 0.10555 

- 0.11567 

- 0 . 12389 

- 0.13038 

- 0.13529 

- 0 , 13877 

- 0.14097 

- 0. 14204 

* 0.14212 

- 0. 14134 

0.64 

- 0.08104 

* 0.09344 

- 0.10385 

- 0. 11242 

- 0.11930 

- 0.12464 

- 0.12859 

- 0.13128 

- 0.13286 

- 0.13345 

- 0.13320 

0.66 

- 0.06929 

- 0.08189 

- 0.09257 

- 0. 10145 

- 0. 10869 

- 0.11443 

- 0 . IL88Q 

- 0 . L2L94 

- 0.12399 

- 0.12507 

- 0.12530 

0.68 

- 0.05812 

- 0.07090 

- 0.08160 

- 0.09097 

- 0 . 09B53 

- 0.10463 

- 0. 10940 

- 0.11296 

- 0.11544 

- 0.11696 

- 0.11764 

0.70 

- 0.04751 

* 0.06044 

- 0.07154 

- 0.08096 

- 0.08881 

- 0.09524 

- 0.10036 

- 0.10431 

- 0.10719 

- 0.10912 

- 0.11022 

0.72 

- 0.03743 

* 0.05048 

- 0.06176 

- 0.07140 

- 0.07952 

- 0.08624 

- 0.09169 

- 0.09599 

- 0.09924 

- 0.10156 

- 0.10305 

0.74 

- 0.02788 

- 0.04102 

- 0.05245 

- 0.06227 

- 0.07063 

- 0.07762 

* 0.08337 

- 0.08799 

- 0.09158 

- 0.09425 

- 0.09611 

0.76 

* 0.01881 

* 0.03203 

- 0.04358 

- 0.05357 

- 0.06213 

- 0.06937 

- 0.07539 

- 0.08030 

- 0.08420 

- 0.08720 

- 0.08940 

0.78 

- 0.01023 

- 0.02349 

- 0.03514 

- 0.04528 

- 0.05402 

- 0.06147 

- 0.06773 

- 0.07291 

- 0.07711 

- 0.08041 

- 0.08291 

0.80 

- 0.00211 

- 0.01540 

- 0.02712 

* 0.03738 

- 0.04628 

- 0.05392 

- 0.06040 

- 0.06582 

- 0.07028 

- 0.07386 

- 0.07665 

0.82 

0.00558 

- 0.00772 

- 0.01950 

- 0.02986 

- 0.03889 

- 0.04670 

- 0.05338 

- 0.05902 

- 0.06372 

- 0.06755 

- 0.07061 

0.84 

0.01284 

* 0.00045 

- 0.01227 

- 0.02270 

- 0.03185 

- 0.03981 

- 0.04666 

- 0.05250 

- 0.05741 

- 0.06148 

- 0.06476 

0.86 

0-01969 

0.00642 

- 0.00541 

- 0.01590 

- 0.02514 

- 0.03322 

- 0.04023 

- 0.04625 

- 0.05136 

- 0.05564 

- 0.05917 

0.88 

0.02615 

0.01293 

0.00110 

- 0.00944 

- 0.01875 

- 0.02694 

- 0.03408 

- 0.04026 

- 0.04555 

- 0.05002 

- 0.05375 

0.90 

0.03223 

0.01907 

0.00725 

- 0.00330 

- 0.01268 

- 0.02095 

- 0.02821 

- 0.03453 

- 0.03997 

- 0.04462 

- 0.04854 

0.92 

0.03795 

0.02487 

0.01308 

0.00252 

- 0.00690 

- 0.01525 

- 0.02261 

- 0.02904 

- 0.03463 

- 0.03944 

- 0.04353 

0.94 

0.04333 

0.03033 

0.01859 

0.00803 

- 0.00141 

- 0.00982 

- 0.01726 

- 0.02380 

- 0.02951 

- 0.03446 

- 0.03871 

0.96 

0.04837 

0.03547 

0.02379 

0.01326 

0.00380 

- 0.00465 

- 0.01215 

- 0.01879 

- 0.02461 

- 0.02968 

- 0.03407 

0.98 

0.05310 

0.04031 

0.02870 

0.01820 

0.00874 

0.00027 

- 0.00729 

- 0.01400 

- 0.01992 

- 0.02511 

- 0.02962 

1.00 

0.05752 

0.04485 

0.03332 

0.02287 

0.01343 

0.00494 

- 0.00266 

- 0.00943 

- 0.01543 

- 0.02072 

- 0.02534 
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